JUME 7, 1974 



OPTION LIST PAGES 1-117 



MODULE LIST PAGES 118-194 



STATUS 1 (UNANNOUNCED) & STATUS 7 (OBSOLETE) OPTIONS DELETED 
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OPTION DESIGNATION LIST JUN 7, 1974 



STATUS 1 & 7 DELETED 



L 

L I 
L ! 
L 1 


SSSSS TTTT 
S T 
S T 

SSSS T 


L 
L 
LLLLLL 


S T 
[ S T 

sssss T 




OICK BEST 
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THIS IS A LIST OF DESIGNATIONS AND NAMES OF EQUIPMENT WHICH HAS BEEN, IS, OR MAY BE AVAILABLE FOR SALE BY DEC, THE 
OPTIONS ARE SORTED BY MQDEL NUMBER, 

THE MODEL NUMBER HAS BEEN PLACED IN THE SPACE AVAILABLE FOR IT IN THE ACCOUNTING FORMAT, THIS SPACE CONSISTS OF A MAIN 5 

CHARACTER FIELD FOLLOWED BY A 2. CHARACTER "VARIATION" FIELD, A DASH SEPARATES THE TWO FIELDS, WHILE THE MAIN NUMBER 

IS RIGHT JUSTIFIED AND THE VARIATION IS LEFT JUSTIFIED, I'N GENERAL, OLD MODEL NUMBERS CONTAIN NO LETTERS IN THE MAIN 

FIELD WHILE NEW MODEL NUMBERS CONTAIN 2 LETTERS FOLLOWED BY 2 NUMBERS FOR OPTIONS AND ONE LETTER FOLLOWED BY 3 OR 4 NUMBERS FQR 

MODULES. THE INITIAL LETTER IN THE MAIN FIELD GENERALLY IS THE SAME AS THE CATEGORY, EXCEPTIONS TO THIS ARE COMPUTERS, LISTED 

IN CATEGORY E, 

THE MODEL NUMBER FOR A TESTER USES THE SAME CHARACTERS IN THE MAIN FIELD AS DOES THE OPTION FOR WHICH IT IS DESIGNED, WITH 
THE FIRST CHARACTER IN THE VARIATION FIELD BEING "T", FOR EXAMPLE, 2 TESTERS FOR THE RP01-A MIGHT BE NAMED RP01-TA AND 
RP01-TB. SUCH TESTER NUMBERS Are NOT LISTED HERE, THEY ARE CONTROLLED BY DRAFTING, 

THE "USED ON" COLUMN REFERS TO THE OPTIONS OR COMPUTERS TQ WHICH THE ITEM IN QUESTION MAY BE CONNECTED, 

THE "ENG MGR" IS THE ENGINEERING MANAGER WHO HAS THE FINAL RESPONSIBILITY FOR THE DEVICE, 

THE "MANUFACTURING AREA" IS THE GROUP THAT MANUFACTURES OR IS RESPONSIBLE FOR THE DEVJCE| 

11 COMMUNICATIONS F, A, T,» WESTMINSTER 

TROL SYSTEMS 

CI AL SYSTEMS, PARKER ST 

SYSTEM 10 ADVANCED SYSTEMS 
D SERVICE 
USTRJAL PRODUCTS, MAYNARD 

VOLUMN PRODUCTION, PARKER ST 
NARD, THOMPSON ST, 
TWARE DISTRIBUTION CENTER 
ECIAL SYSTEMSi AUSTRALIA 
PECIAL SYSTEMS, CALIFORNIA 
PECIAL SYSTEMS, CANADA 
ECIAL SYSTEMSi CHICAGO 
ECIAL SYSTEMS* MUNICH 
ECIAL SYSTEMSi ENGLAND 
DITIONAL PRODUCTS 
SETTING 
FIELD 
MINSTER 

THE "DESIGN ENGINEER" HAS DESIGN RESPONSIBILITY FOR THE DEVICE, AND IS AVAILABLE TO HELP SOLVE PROBLEMS THAT CANNOT BE 
HANDLED «Y THE PRODUCTION ENGINEER. 

THE "PRODUCTION ENGINEER" DETERMINES THE METHOD OF MANUFACTURE AND BUILDS THE PILOT RUN, 

HE IS ALSO AVAILABLE TO SOLVE PROBLEMS WITH THE DEVICE THAT THE PRODUCTION LINE CANNOT SOLVE, 
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CON s 


CON 


CSS * 


SPE 
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FS = 
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IPC a 


IND 
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SOF 
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WF = 


WEST 
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WEST 



THE "STATUS" CDDE IS A* FOLLOWS: 
l#i UNANNOUNCED 

2 p IN DESIGN AND ANNOUNCED 

3 p CUSTOM BUILT 

4 ■ RtLEASEO TO BUILD 



5 « RELEASED TO PRODUCTION 

6 * OBSOLETEi BUT CAN STILL BE CUSTOM BUILT 

7 = OBSOLETE AND CANNOT BE BUILT 
- » NO OPTION, BUT A SERIES NAME 



"MO/YR" RECORDS THE MONTH AND YEAR OF THE LATEST CHANGE IN STATUS OR DESCRIPTION ON THAT LINE 

THOSE ITEMS WITH STATUS 1 AND 7 A RE NOT INCLUDED IN THE GENERALLY DISTRIBUTED LIST SINCE STATUS 1 AND 7 ITEMS ARE 
COMPANY CONFIDENTIAL, MqnTHLY UPDATED COMPLETE LISTS ARE SENT TQ THE FOLLOWING PEOPLE! 



303 ASPELL M82 

GINGER CARROLL (2) 1-4 

AL PFYFFER 4.4 

FRANK CASSIDY 1-5 

DON RUHECKI PK3 

ANN WOOD 4-4 

PETER 3RIGGS J.-4 



JOE MADDEN 4»5 
BILL SHAW 5-4 
CHUCK BRANNIGAN WF 
JOHN HOLMAN PK1 
BILL HOGAN 5-2 
CHARLES FEELEY, IRE 
MARK OLSEN MB2 



ROGER POTHIER 5*3 

KEN RUSS 1-3 

MARY BARR PK3-2 15J 

BILL BURNS 5-4 

BRUCE DILLINGHAM MARLBORO 

LORENZO RASILLE i-4 



A MONTHLY LIST THAT INCLUDES ALL SPECIAL SYSTEM MODULES 6 OPTIONS IS SENT TO THE FOLLOWING PEOPLE! 



JOHN HOLHAN PK-1 



JAMES CORMIER 4-4 



THE "CATEGORY" CODE IS AS FOLLOWS! 

A a ANALOG-DISITAL-ANALQG 

9 ■ MISCELLANEOUS 

C • CARD HANDLING EQUIPMENT 

D « DATA HANDLING EQUIPMENT 

E a COMPUTERS 

< p Internal computer options 

L ■ LINE PRINTERS AND TYPEWRITERS 

m ■ MEMORIES (NON-ROTATING) 



b PULSE HEIGHT ANALYSIS EQUIPMENT 

p PAPER TAPE EQUIPMENT 

* PROGRAMS 

» ROTATING MAGNETIC MEMORIES 

* SPARE PARTS 

* MAGNETIC TAPE EQUIPMENT 

■ VISUAL READOUT (DISPLAYS) 

p X-Y PLOTTERS 



EEV HALLMAN, KANATAi CANADA 
iJIM MC HUGH PK1 
PHIL TAYS 4*5 
RENE THIBAULT 21*3 
i^ACK HARRI6AN 1-4 
PAUL MC GAUNN WF 



THERE SHOULD BE AN ENTRY IN EVERY COLUMN FOR EACH ITEM, PLEASE EXAMINE THOSE ITEMS FOR WHICH YOU ARE LISTED AS 
DESIGN OR PRODUCTION ENGINEER And SUPPLY THE MISSING INFORMATION TO DICK BEST OR JUNE PAYNE (X2273), 



GLOSSARY OF INITIALS 



AA » A, 
AAMsALEC 
ABW s AN 
AC ■ A, 
ADL a AL 
AEH = AL 
AEKaARNI 
AEW s AR 
AF a ALA 
AH a AL 
AHL s DA 
AHS « AL 
AJ a A, 
AJF s A, 
AJM a JO 
AK * A. 
AKI » AK 
ALA a AL 
ALB « AL 
AM a ALL 
AP ■ AL 
AR * A. 
AS a AL 
ASB » AL 
ASC a AL 
At ■ A, 
ATT a G, 
AW a ALA 
BALL ■ C 
BB « BIL 
BD " B, 
BDW s BA 
BE " BOB 
8ES - BD 
8F « BET 
BFR a 8. 
BG » BOB 
BH a BEV 
BjMaRILL 
BJMsBUB 
BLC*RERN 
BLEsBOB 
BM » BOB 
BHA 3 BR 
B'MM » BO 
8MP«8QB 
BMW « BI 
BN » BER 
BP a B. 
BPFap, f 

BQ = BDB 
BR a DAV 
BRH a BR 
BS = B. 
BSL s BR 



ADELM 

MUZA 

DY WH 

COHAN 

DELU 

HELE 

E KOR 

T WIL 

N FRA 

HIRSC 

VE AH 

SHIM 

JOHNS 

FARI 

Z MAR 

karls 

AVIA 

ANDE 

BURN 

EN MO 

PETER 

RlflKE 

SLIZ 

BROW 

CARE 

TITCO 

ATTE 

N WAL 

HRJS 

L BR'U 

DELAG 

RRY W 

EDWA 

3 STE 

H FOR 

BAIL 

GRAY 

HALL 

HUNS 

MCPAO 

IE LA 

EGGER 

MAC 
IAN M 
9 MUL 
MC P* 
LL WE 
MARQ 
PQULI 
ITZGE 
QUIN 
Z 3RD 
UCE H 
SXPIL 
YAN L 



AN 5-5 
R, KANATA 
ITE PKI 

5-2 
CA 5-2 
NIUS 1-2 
ELITZ 1-3 
LIAMS 1-3 
NTZ MB1 
H 1-4 
L 5-2 
ER 5-5 
ON WM 
NELLI WM 
TIN 5-3 
BERG '1-4 
KANIEL 5-2 
RSDN 1-3 
ESS 1-4 
WBRAY'5-5 
S MV 
TTS 5-2 
1-2 
N 5-5 
Y 1-4 
MB 5-5 
RBURY 5-5 
LACK. 5-5 
BALL 5-3 
CKERT 5-5 
I 1-2 
EEKS WM 

RDS SSCAL 
WART 5-2 
GOSH 5-2 
LIE 1-2 

1-2 
MAN (2) KA 
ICKER 1-3 
DEN 5-2 
CROUTE 5-2 
T SSCAL 
LEOD PK' 
ANSER 1-3 
LIN WM 
ERSON SSUK 
ISKE PK-1 
NOLAN 1-4 
OT 5-2 
RALD 1-2 
N 5-3 
WN 5-2 
ANSEN 3-5 
A 1-4 
QCKE 5-2 



9T a B«UCE TARPLEY 5-2 
BU b R. BURTON 1-3 
BV s Bi VACHON 5-2 
BWiB WIGGLESWDRTH 5-2 
BWH ■ SERNIE HALL 1-2 
CA s R, CADY WM 
CARNaJANlCE CARNES 5-2 
CAY«CHUCK A YOUSE 1-3 
CB s Ai CAMPBELL NB 

cbf a chuck bickoff 1.3 

CERaCHARLES RQNEY SSCAL 
CFM a CHARLES MEAD 5-5 
CH a Di CHACE 5-2 
CHI 1 CHAO CHI 1-3 
CL a R, CLAYTON 5-2 
CMB a 3U2 BRQQKS 5-3 
CMD i CHUCK DEWEY 21-4 
CPaCLAUDE PROTEAU 3-5 
CR a CHARLES ROMEO 12-2 
CR8 a CHUCK BLASI 5-3 
CS»CHA*LES SCHNARE 1-4 
CU = J. CUDMORE 1-4 
CV a Ci VALENTINE PKI 
CYR a JQHN CYR 5-2 
CZ a A, CZAJKDWSKJ WM 
DA a DAVE ADAMS 5-2 
DAC 8 DAVE CANE 1-5 
DAL I "ON LEWINE 5-5 
DAS 8 0, STACKPDLE 5-3 
OB « DICK BRIGGS 5-2 
OBN * "JENNIS BROWN SSUK 
DBR ■ OAVE REBUS KA-1 
DC a QAVE CARLSON PK3 
DCS | PWJGHT BAKER 5-2 
DD a DICK DEVLIN 5-2 
ODMaOENNIS MACKLIN PKI 
DE a DONALD EL I AS PK2 
0E9 * OAN BOWSER 1-2 
DEC i UQN CRDWTHER 5-3 
QEG a DAVE GINHLER 5-2 
OF a DICK FALT 5-3 
OFP a 0. PAVLOCK 12-3 
OG ■« Di GROSS 5-5 
DH s D. HOPKINS PKI 
OHO a OAN D'URSO 12-3 
01 a D. IVES 1-2 
OJ a DALE JENSEN 1-3 
DJA a 0, ANDERSON 1-2 
DJDaD, DI GIROLAMD 5-2 
OJS a OJCK SMITH 1-4 
OKC S 3AVE CRABBE 5-5 
OL«DEM£TRIOS LIGNDS 1-4 
OLM « OAVE MURRAY KA 
OLN a UavE NELSON PK3 
DM s Di MURPHY 5-3 



DMD 


a D 


DML" 


D, 


ON a 


D. 


DO a 


D, 


DOANE a 


DOV 


a D 


DP a 


DI 


DPR 


a D 


DPSa 


DAV 


DR a 


R. 


DRES 


«D, 


DREW 
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DRM 


a D 


DRS 


a D 


DS a 


DA 


DSL" 


DAV 


DT a 


DA 


OV a 


D. 


DW a 


DA 


DW3 


a D 


DWS 


a D 


DY s 


DO 


DZaD 


, Z 


EAS 


a E 


EB a 


ED 


EC a 


ED 


EDSa 


ED 


EF a 


ED 


EG a 


E, 


EIA 


a E 


EL3 


a E 


ELIA 


aR 


ELK 


a E 


ELL 


a K 


ELS 


a El 


EM a 


ED 


EN a 


ED 


EPC 


a El 


ER a 


E. 


ERK 


a El 


ERP 


a E! 


ES a 


ELI 


ESSa 


EMEI 


EW a 


ED 


EW3 


a El 


FA 8 


F, 


FD a 


FRI 


FE s 


FR 


FF a 


FR, 


FL a 


FR 


FM a 


FR 


FMS 


a F 


FS a 


FRI 


FS3 


a F 



FW s FR 



AN DADD1ECQ 12-2 
LITWJNETZ 5.5 

NEVALA (9) 1-4 

O'CONNOR 21-3 

R, DOANE 5.3 
AVID VEINOT 1-5 
CK PETERSON 1-4 
AVE RODGERS 5-3 
ID STRAND SSCAL 

DIETER 5-3 

DRESLINSKI PKI 
JIM DREW 1-5 
AN MUTNANSKY 1-3 
ON STREET PKI 
VE SAARI U 4 
E LESLIE 5.2 
VE THOMAS 1.5 

VQNADA 1-2 
VE WIENS KA 
AVE BUCKNAM 5-3 
, SMELSER 1.5 
N YOUNG PKI 
ERESKI <23> 21-4 
D SIEGMANN 5-5 

BRUCKERT 21-4 

CORELL 1-3 
STEINBERGER 5-2 

FORDE 1-4 

GIANETTO 21-3 
NRICO ANCONA PK3 
LINOR BURNS 12-3 
ELIA-SHAQUL 11-2 
. KENNEY 4.5 
EN ELLSON 12-3 
D STELTZER 1-3 

MARTELLO PKI 

NEUMYER 5-2 
D CHAMBERS 3-5 

REED 5-3 
KING 5-5 
D PERMQN 5.2 
MER SIMMONS 1-3 
RY SPRINGER PKI 

WARGO 5-2 
RNJE BAUER 21-3 

AUMANN PKI 
ED DOLL PK3a2 
ANK ELIA 5-2 
ANK FORTIN 1-4 
ANK LOYA 1«5 
ANK MOLLER 5-2 
. SOUVA 21«4 
ED STRAIGHT 3-5 
LOYD BENSON 5-5 
ED WILHELM 5-5 



FXSaFELIX SCHMITT SS 
FZ a FRANK ZERESKI 1 
GBHaG HARRINGTON 12- 
GDajACK DELBROCCO 21 
GDG a GERRY GANQNG 5 
GEF a GEO FRIENQ 4-3 
GEG a GERRY GAGNCN 5 
GESaGUNTER SCHNEIDER 
GF a G, FORD 21-4 
GFS 8 GEO SIRQIS 5-5 
GG a GORDON GRAHAM 1 
GHaGEQRGE HITZ 1-5 
GHL a GEO H LORD 5-2 
GHP a GEO PARTRIDGE 
GJH a GERRY HQRNIK 5 
GL a GLEN LEAFLQOR K 
GM a GARY MILLER 5-2 
GO s GEOFF QADES SSL 
GOH a GREG HELTON 21 
GP a g, POTTER 1-5 
GPAPaGARY PAPAZ1AN 1 
GPBaG.P, BUQIANSKY W 
GS a g, SAVIERS 1-3 
GSDaGOVlNDA SINGH SS 
GT s GEO THJSSELL S- 
GWD a G, DULANEY 5-5 
HA a Hi ADLEMAN 5-3 
HAYaRANDY HAYNES SSC 
HD s HARRY DRAB 1-3 
HFaHEINZ FINDEISEN 1 
HK a HANK KREJCI 12- 
HL = HERVE LAVOIE 5- 
HRL a HAROLD LONG 21 
HS * H. SHEPHERD 5-2 
IBal, BELLETTIERE 21 
ICF a IAN FALLOWS 5- 
IR = IRA POTELL 5-2 
IR a ISAAC RAGWAR 21 
JAaJEGA ARVLPRAGASAM 
J8 8 JOHN BLOEM 5-2 
JC a JOHN CLARKE 5-2 
JD a JOHN DRASHER 5- 
JDB a JIM BRAY 1-5 
JDL a JOHN LEARSON 5 
JDM = JOHN DI MACK 5 
JE a j, ELSBREE 5-5 



MU 
-2 
2 
-3 
-5 

-3 
1-3 



-4 



1-3 
-2 

A 

K 
-4 

-4 
M 

CAL 
5 



AL 

-3 

2 

5 



-3 
2 

-3 
5-5 



DAO a DEREK OLDHAM MB2 
BL a BILL LA PRADE 21-3 



GLOSSARY OF INITIALS CONTINUED 



JEW a JOHN HOLMAN PKl 
JEN a JUDY NICHOLS 5-2 
JER * JO-^N ROBERTS 5-3 
JF3 « JIM 3EATTY 1-2 
JG » J. GRADY 5-3 
JX a JOHN * H£SS 1-3 
JJ ■ JULIUS JONES 11-2 
JJG a JIM GANNON 12-3 
JJL * J. LARKIM PKl 
JK « JOHN KIRK 5-2 
JL ■ JESSE LIPCON 5-5 
JLH a JERRY HOLMES 4-5 
JJM a JIM MURPHY 12-2 Q 
JM a J. MELVlN 5-2 
JMR « JIM BARCLAY PK3 
JO * J. D'LOUGHLIN WM 
JP a JOHN PRATT 5-2 
JR a JEFF RESNICK 1-3 
JPB a JOMN BENTON 5-5 
JRP a Jiv PROVIDENT 5-5 
JRS a JOHN SOFIA 1-3 
JS * J. SULLIVAN 12-3 
JTN a JAY NICHOLS PKl * 
JV a JACK VALENTINE 1-4 
JVL s JOHN LEVY 5-5 
JW a JACK WILLIAMS 5-3 
JWC a JACK COLE 1-3 
JI a JOE EEH 1-4 
KA » KEN A0AMET2 1-2 
KB a KEN BRABIT2 SSCAL 
KOG a KE\' GULICK 5-2 
K£ a A', KENT 5-5 
KF « KARL FREY 1-3 
KG s KENT GRIGGS 1-4 
KH a KEN HSD8ERG 5-2 
KMaKEN MCNAUGHTON WM 
KO » ALAN KOTOK 5-5 
KQ a KEN QUINN 21-4 
KR a ED KRAMER 5-5 
KU ■ VICTOR KU 5-5 
LAW a ROGER LAWSON 1-3 
LAU a CHI LAU 5-2 
LBH a LE\ HUGHES 1-2 
LC b LARRY CONDON 1-2 
LCG a l.C, GARDNER 5-5 
LD = LENNY OIONNE 5-2 
LF a LARRY FAHEY 5-2 
LFN a LUTHER FORMAN 5-2 
LG a l. GALE 11-2 
LH a l. HALIO 5-5 
LHC a LARRY CONLEY 5 " 2 
LK a LOU KLQTZ 5-2 
LN « L. VARHl 5-2 
LO « LINDA OLSEN PKl 
LT ■ LEN TURNER 5-2 



LW a LARRY WADE 12-2 
MA a Mi ARSENAULT 5-2 
MC a J, MC NAMARA 5-3 
MDC a M, CONROY 1-4 
MOLsMJKE D, LEIS 5-3 
MDMaM D MORGANSTERN 5-3 
MH a MARTIN HALL SSUK 
MHYaMA^TY HURLEY 12-3 
MI a J, MILTON 5-3 
MjSaMA*TY SCHWARTZ 21-4 
ML ■ MIKE LAWRENCE 5-5 
MM a JOE MC MULLIN 5-5 
MOLIS a P, MOLIS 5-2 
MOOR a rod MOORE 3-5 
MQRO a STEVE MQRO 5-2 
MORRIS'IRA MORRIS 1-4 
MRatfAR* ROBERTS MB1-2 
MS a Mi SAMALE PKl 
MSBaMIKE BUJNOWSKI PKl 
MT s MIKE TITELBAUM 5-5 
MWaMEL WOOLSEY 5-2 
MWSaMAHK STECKLAIR 5-2 
NF a N. FIELD 1-3 
NJH * NEIL HACKLER 1-2 
NR a N&LSON ROY 5-3 
NS a NARESH SHAH 5-2 
NSRaN.S.RANCHANDRAN PKl 
OF a OWEN FJSKi KANATA 
OMaQLIVER MOBISSON 5-2 
ORR « Tqm ORR 1-3 
PAG 4 P HIL GOLDMAN 1-5 
PAD * PHIL DESPO 6A-2 
PAJ n P, JENKINS 1-4 
PC a PETER CHRISTY SSUK 
PD a P, DURANT 1-5 
PDM * PETER MARTIN 5-2 
PETERS a AL PETERS MV1 
PFC * PETE CONKLIN 5-5 
PG a PAjl GARDNER 5-2 
PGA * PHIL ARNOLD 1-3 
PH a PHIL HOLMES PKl 
PJ a P, JANSON 11-2 
PJDbDESGR0SEILLIERS21-3 
PK«KOTSCHENREUTHER 5-2 
PM a PETE MC LEAN 1-3 
PMC * P, MC CARTHY 1-4 
PMGbPAUl GUGLIELMJ 5-5 
PN s P A UL NELSON 1-3 
PNH I PETER HELLER 1-3 
POT a DAVE POTTER 1-2 
PR a P, REISSER SSMU 
PRO • P DOWNER 5-2 
PS a P SCRIVEN 5-3 
PTjaRETER JANCOURTZ 5-5 
PVaP VAN ROEKENS 12-2 



PW : 


: PHIL WILSON MB 


RVNaR 


PWD 


a PETER DUKE PKl 


RW a 


PWK 


a PAUL KELLEY 21-3 


RWGaR 


PWM 


a PETER MEANS 5-3 


RWI a 


RAA 


a BOB ARMSTRONG 5-5 


SA a 


RAC 


a BOB CORMIER 1-2 


SERG 


RB • 


' RAY BALDWIN 1-2 


SG a 


R8G 


a BOB GETTYS 1.4 


SJ a 


RBH 


a R HURLEY 19G 


SK = 


RBR 


a BOB REGAN 5-2 


SKJ a 


RC « 


' RON COHEN 5-2 


SL S ST 


RCR 


a BOB RICHMOND MB2 


SM a 


RD s 


' R, DOW 5.5 


SNT a 


RDG 


a RUTH GREEN MB 


SNZ a 


RDH« 


'RAY HARRINGTON 21-3 


SPRY 


RE * 


• BOB REID 5-5 


SR a 


REH 


a R HESSELTINE 1-4 


SRH a 


PEL 


a R E LEWJS 1«3 


SS a : 


RENs 


'RICH, NEUBAUER 12-3 


STaJ, 


RF « 


i ROBERT FITCH 5-2 


STP a 


RFG 


a DICK GONZALES 1-3 


SU ■ 1 


RFL 


a R, LARRY 12«3 


SW a 


RG s 


' R GAGNE 5-2 


SZaS 


RGM 


a DICK MORRIS 1-5 


TA a 


RH = 


> BOB HAMEL 1-5 


TB a 


PHA 


a BOB ALLEN 1«4 


TFF a 


RHM 


a BOB MEESE 5.5 


TJB a 


RI « 


i RUSS IKNAIAN 5-5 


TM a ■ 


RJA« 


'RAY ARSENAULT PK3-1 


TO a j 


RJB = 


'R JOHN BARDONE 1-3 


TP a 


RJM 


a ROY MOFFA 5«2 


TSaTOI 


RJMC 


! * BOB MC CLURE 1*4 


TWE a 


RJS 


a RON SETERA 1»2 


TZ a 


RJW 


a ROBERT WOLF 1-5 


UR » 


RK « 


' BOB KIRK 1-2 


VBsVIl 


RL * 


' R, USEE 5-3 


VDB a 


RLD 


a RATAN DAHR 5.5 


WC a 


RLM 


a RUSS MOORE PKl 


WD a 


RLOI - 


! » ROY LOMICKA 1-3 


WEbN, 


RLP 


a RALPH PLATZ 1-2 


WEK a 


RM a 


' R MAY 21*3 


WF a 


RMC 


a BOB MC CLURE 1-4 


WFW a 


RMD 


a R, MAC DONALD 1-4 


WHW a 


RMM 


a R, MERRILL 5*3 


WJH a 


RMO 


a MARK OLSEN 3»5 


WH a 


RMS 


a BOB SMITH 5»3 


WK a 


RN : 


' M RICHESSON PKl 


WL * 


ROT! 


'aROB rottmayer 1-3 


WLS a 


RP s 


i BOB PEYTON 1.3 


WM a 


RPC 


a RICK CORBEN 5-5 


WMK a 


RR « 


• Ri REED 5*3 


WOB a 


RR3 


a DICK BENNETT 1-4 


WRBW, 


RRC 


b RON CARTER 5*5 


WRO a 


RS = 


'Ri SAVELl 5-2 


WRS a 


RSG 


a RAY GRUDA 21-3 


WU a j 



OB VAN NAARDEN 5-2 
REG WETHERALL PKl 
OY GUSTAFSQN 1-3 

RAY IMBLUM SSCAL 
J, ST AMQUR 1-4 
a Hi SERGEANT 1-3 
STEVE GROSS 5-3 
STEVE JENKINS 5-2 
S, K02IOL PKl 

S, JACKSON PKl 
EVE LAZEROWICH 5-5 
S, MIKULSKI 5-2 
S.N, TEICHER 1-3 
SULTAN ZIA 5-5 
a BILL SPRY PKl 
STEVE ROTHMAN 1-2 
STEVE HOLMES 5-5 
SERGE SHAMMAS 5-3 
STEFANOWICZ PKl 
S, T, POMFRET 5-5 
P, SULLIVAN 5-5 
J, SWANSQN 1-3 
ZNAMIEROWSKI 5-2 
TONY ARRIGHI 1-2 
TOM BARNETT PK3il 
TOM FAVA 1-3 
TOM BILQTTA 1-5 
TOM MIGNEAULT 5-3 
D TONGEL 1-2 
TOM PITMAN 5-2 
M STOCKEBRAND 5-3 

TOM EGGERS 5-5 
TED ZAJDELL WM 
UWE RICHERTi SSMU 
NCENT BASTUN! 5-3 

V BOAEN 1-2 
BILL CQATES t»5 
WALT DUNHAM 1-3 
WELLS 5-2 
WALT KNAPP 3-5 
WM FANAZICK PKl 
BILL WALSH 5-5 
BILL WISE PKl 
BILL HAZEN 1-5 
DON WHITE 11*2 
W KERAUSCH SSMU 
BILL LONG 5-2 

BILL SIPIL* 5-2 
BILL MINOR 1-3 
W MACKENZIE 8-2 
WILL O'BRIEN PK3 
REUBER \3) SSMU 
BILL DEMMER 1-2 
WILLIS SMITH 5*3 
DELMORE WU i-2 



WW a BILL WALTON 5-5 
WWO a BILL OWENS 1-3 

RLS s RICHARD SIMON 1-4 
RMEL - RCN MELANSON M82 
RMT a RITA TANNER 5»5 



MODEL 
NO 

iO 
1040-A 



1040-DA 
1040-DB 
1040-FA 
1040-FB 
1040-GA 
1040-GB 
1040-HA 
1040-HB 
1040-JA 
1040-JB 
1040-SA 
1040-SB 
1050-A 

, m ■ 

1050-B 
1055-A 



1060-A 

1060-B 

1060-GA 

1060-GB 

1060-HA 

1060-HB 

1060-JA 

1060-JB 

1060-S 

1070- A 



ENG 

MSR 

EAS 
EAS 



1040-B EAS 



EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 

EAS 
EAS 



1055-B EAS 



EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 



1070-B EAS 
1077-A EAS 
1077-B EAS 



11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05- 
11/05^ 



■FA BO 

TB B3 

FE BO 

FF BO 

'HA SNT 

■HB SNT 

■JA SNT 

JB SMT 

■KA SNT 

KB SNT 

LA SNT 

'LB SNT 

'MA CA 

■MB CA 



DESIGN 
ENGR 



K£ 
KE 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



KE 
KE 
KE 

KE 

KE 

KE 



KE 
KE 

KE 

KE 

KE 

BG 

BG 

BG 

8G 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

»AA 

RAA 

RAA 

HL 

HL 



9/72 

9/72 

3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
8/72 
8/72 
3/74 
3/74 
3/73 
3/73 
10/72 
10/72 
8/72 



6 8/72 



8/72 

8/72 
8/72 
8/72 
8/72 
3/74 
3/74 
3/73 
3/73 
10/72 
8/72 



6 8/72 
6 8/72 
6 8/72 



10/72 

10/72 

10/72 

10/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

3/72 

8/72 

8/72 



1040-A * 

- 1040-B + 
1040-A ♦ 
1040-B + 
1040-A ♦ 
1040-B ♦ 
1040-A + 

- 1040-B * 
1040-A ♦ 
1040-B ♦ 
KA10-A ♦ 
KA10-C 
KAIO-A 

KA10-C 4ME10 RM10-G 
2KA10 5M 



AUTO MULTIPLY « DIVIDE 
1040-SA, RP10-A, RP02.A, TU10C-EE, CR10-FA, LSPlO-LA, DKl.Oi 

DC10-AA, 2 DC10-B, H5V 60HZ 
1040-SB, RPlO-Bi RP02«Bi TUIOC-EJi CRIO-PBi LSPlO-LBi DK10, DClO-Agi 
DC10-B» 230v 50HZ 
MD10-GA (64K 1,8 USEC MEM), 11&V «OHZ 
MD10-GB (64K l t 8 USEC MEMJi 230V 50HZ 
4 ME10 (64K 1 USEC MEM), 115V 6CHZ 

230V 5CHZ 
115V 6CH2 



2KA10 5M 

KI10 RP03-CA TU40-C 

KI10 RP03-CB TU40-C 

1060-A * 

- 1060«B ♦ 
1060-A ♦ 

- 1060-B + 
1060-A ♦ 
1060-B + 
KI10 * Q 
1060-S 6 



4 ME10 (64K 1 USEC MEM), 

MF10-G (64K 1 USEC MEM), 

MF10-G <64K. 1 USEC MEM), 230V 5CHZ 

2 32K MEMi ll^V 60HZ 

2 32K MEMi 230V 50HZ 

4 ME10 <6<K 1 USEC MEM), 115V 6CH2 

4 ME10 (6«K 1 USEC MEM), 230V SCHZ 

QHSYS-10 

QHSYS-10 
4ME10 RM10-GA RP02-GA TM10-GA DK10 CRlO-DA LRlO-CA 

32 LINES DC10 OR DC68*A, 115V 60HZ 
B RP02-G8 TM10-GB DK10 CR10-DB LPIC-CB 32 LINES 115V 60HZ 
E10 RM10-GA RM10»BA RP03-GA TU4Q-GA DC10 CRlO-DA LP10-CA 

32 LINES DC10 OR 0C68-Ai 115V 60HZ 
E10 RM10-GB RM10*BB RP03-GB TU40-GB DC10 CR10-DB LP10-CB 

32 LINES DC10 OR DC68.A1 230V 50HZ 
A CR10-EA LP10F-EA DK10 QHSYS-10 OClO-AA 2 
8 CR10-EB LP10F-EB DK10 QHSYS-10 DClO-AB 2 

MF10-G 64K 1 USEC MEM, 115V 6QH2 

MF10-G 64K 1 USEC MEMi 230V 50HZ 

2 32K MEMi li»V 60HZ 

2 32K MEMi 230y 50HZ 

4 ME10 64K 1 USEC MEM, 115V 60HZ 

4 ME10 64K 1 USEC MEMi 230V 5QH1 
HSYS-10 
ME10 RM10-GA RM1C-BA RPQ3-GA TU4C-GA TU40-A CRIO-EA 0K1O 



0C1O-B 115V60HZ 
DC10-B 230V50HZ 



C15 
C15 
C15 
C15 



T40 

T40 



1060-S 6 

2 KUO 8 

2 KI10 8 

11/05. KA 

11/05-KB 

11/05- LA 

11/05. LB 

KDll-Bi 

KD11-B, 

KDll-Bi 

KDll-Bi 

KD11-B, 

KD11-B, 

KD11-B, 

KD11-B, 

KD11-B, 

KD11-B, 



LP10-CA 32 L 
ME10 RM10.GB RM10.BB 
LP1Q-CB 32 L 
ME10 RM10.GA RM10-BA 
LP10-CA 32 L 
ME10 RMIO^GB RM10-BB 
LP10-CB 32 L 
W UC15 FRONT PANEL 
W UC15 FRONT PANEL 
W UC15 FRONT PANEL 
W UC15 FRONT PANEL 



MMll-K 
MM11-K 
MMll-L 
MMll-L 
MMll-K 
MMll-K 
MMil-L 
MMll-L 
MMll-K, PS 
MMll-Ki PS 



CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 
CONFIG 



NES DC10 OR DC68*A, 115V 60HZ 
RP03.GB TU4C-GB TU40.B CR10-EB DK10 
NES DC10 OR DC68.A1 230V 50HZ 
RP03-GA TU4C-GA 2TU40-A 0K10 CRIO-EA 
NES DC10 OR DC68-A, 115V 60HZ 
RP03.GB TU4C-GB 2TU40-B QK10 CR10-EB 
NES DC10 OR DC68-A, 230V 50HZ 



KY11-JF) 

KY11-JF) 

KY11-JF) 

KYU-JF) 

KYll-JA 

KYU-JA 

KYU-JA 

KYll-JA 

KYll-JA 

KYll-JA 

KYll-JA 

KYll-JA 



115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 



VT40 CONFIG 3, KYlHwCi 



OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
115V 



VT40 CONFIG 3, KYll*„Ci 230V 



MODEL 
NO 

11/05- 

11/05. 

11/05- 

11/05- 

11/05- 

11/05- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/10- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/15- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 

11/20- 



ENG 

MSR 

NC SMT 
ND SMT 
PA CA 
PB CA 
WU V9 
WV VP- 
AC SNT 
AO SMT 
CA SMT 
CB SMT 
CE SMT 
CF SMT 
CJ SMT 
CK SMT 
CP SMT 
CR SMT 
DK CA 
DL CA 
DM CA 
DN CA 
EA CA 
EB CA 
EC CA 
ED CA 
EE CA 
EF CA 
MC SMT 
ND SMT 
AA 
AB 
BA 
BB 
CA 
CB 

CC EAS 
CD EAS 
AA 
AB 
BA 
BB 
CA 
CB 
CC 
CD 
CE 
CF 
CG 
CH 
DA 
DB 
EA 
EB 
FA 
F8 
HA 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

RAA 

RAA 
HI 

ML 



RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

RAA 

MOLIS 

MQLIS 

MOLIS 

MOLIS 

MOLIS 

MQLIS 

MOLIS 

MOLIS 

MOLIS 

MQLIS 

MT 

MT 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

KE 

KE 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



4 10/72 E 
4 10/72 E 
9/72 E 
9/72 E 
3/73 E 
3/73 E 
2/73 E 
2/73 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/73 E 
2/73 E 
2/74 E 
2/74 Z 
2/74 E 
2/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
3/74 E 
4 10/72 E 
4 10/72 E 
4/72 E 
4/72 E 
4/72 E 
4/72 E 
4/72 E 
4/72 E 
4/73 E 
4/73 E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
3/72 E 
3/72 E 
3/72 E 
3/72 E 
3/72 E 
3/72 E 



VT40 
VT40 

w,u, 
w,u t 



DC 44 1 

DC44, 



SYS 3 
SYS 3 



USED ON 



KDll-Bi BA 
KDU-B, BA 
KDU-B, MM 
KDU-B, MM 
2U1/05-LA 
2C11/Q5-LA 
11/05- LA ( 
11/05-LB ( 
U/05-LA ( 
11/05-LB < 
11/05- LA < 
11/05-LB ( 
11/05- LA ( 
11/05-LB < 
11/05. LA < 
11/05-LB ( 
11/10. CA. 
11/10- CB, 
11/10. DK, 
11/10- DL, 
11/10- CA, 
11/10. CB, 
11/10. CE, 
11/10. CF, 
11/10-CE, 
11/10. CF, 
KD11-B, 8A 
KD11-B, BA 
KC11 PROC 
KC11 PROC 
KC11 PROC 
KC11 PROC 
KCll PROC 
KCll PROC 
75 KCll B 
75 KCll B 
PDP11-20, 
PDP11.20, 
PDP11-20, 
P0P11-20, 
PDP11.20, 
PDPU-20. 
U/20.AA I 
11/20-A8 I 
I 11/20-PA * 
I 11/20-PB ♦ 
11/20-PA ♦ 
11/20-PB * 



DESCRIPTION 



11-DC 10,5 INCH BOX, MMH«Li Kyil-JDi CONFIG 4, 115V OEM 

11-DD 10,5 INCH BOX, MMH-L, KYll-JDi CONFIG 4, 230V OEM 

11-L, PS, VT40 CONFIG 3, KYll«*C, 115V 

11-L, PS, VT4Q CONFIG 3, KYlli v Ci 230V 

, LP11» TA11-AA, BA11-ES, DPll-DA), H960-CA, 115V 60H2 

, LPlli BA11-ES, DPll-DA), H96C-CA, H5V 60HZ 

8K>, 115V 

8K), 230V 

8K), LT33.DCi H99C TALL CAB, 115V 60H2 

8K), LT33-DDi H95G TALL CAB, 230V 50H2 

8K), LA30«CA, PC11, H950 TALL CAB, 115V 60H2 

8K>, LA30.CD, PC11-A, H950 TALL CAB, 230V 50H2 

8K>, H950 TALL CAB, 115V 

8K), H950 TALL CAB, 230V 

8K>, LA30-CA, TAlliAA, BM792.YH, QJ180-AN, 115V 

8K>, LA30.CO, TAU-AB, BM792»YH, QJ180-AN, 230V 

RC11, RS64-A, TC11, TU56, BM792-YB, 115V 60H2 

RCli, RSM-B, TC11, TU56, BM792-YB, 230V 50H2 

LA30-CA, NO LT33, 115V 60H2 

LA30-CD, NO LT33, 230V 50H2 

RF11, RS11, BM792-YB, PC11, 115V 60H2 

RF11, RSll-Ai BM792«YB, PClli 23CV 50H2 

RF11, RSlli BM792-YB, 115V 60H2 

RFlli RSll-Ai BM792.YB, 230V 5CH2 

RK11-CA, RK05-AA, BM792-YB, MEll-LA, 115V 60H2 

RK11-CD, RK05-BB, 9M792-YB, MEU-LB, 23QV 5QH2 

11-DC 10,5 INCH BOX, MMH-Li KYll-JE, CONFIG 4, 115V 

11-DD 10,5 INQH BOX, MMU-L, KYll-JE, CQNFJG 4, 230V 

BA11-CS, H720iE, RM, 115V, QEK 

BA11-CS, H720«F, RM, 230V, OEK 

BAll-CSi H720«E, TT, 115V, OEy 

BA11-CS, H7Z0-F, TT, 230V, OEH 

BAll-CSi H720iE, CAB, 115V, OEM 

BAll-CSi H720»F, CAB, 230V, OEM 
All-CS KF11*A MMlliF KW11-L PC11 H960-CA LT33-PC 115V60H1 
All-CS KFll«A MMlliF KWlt-L PCll H960-CB LT33«DD 23QV50HI 



RACK MOUNTABLE (RM) U5V 60H2 
RACK MOUNTABLE (RM) 230V 50H2 
TABLE TOP (TT) W COVER 115V 60H2 
TABLE TOP (TT) W COVER 230V 50H2 
CABINET MCUMEO (CAB) 115V 6QH2 
CABINET MOUNTED (CAB) 230V 50H2 



4K, KLlt»A, LT33.DC 

4K, KLll-A, LT33-D0 

4K, KL11-A, LT33-0C 

4K, KL11-A, LT33-DD 

4K, KL11-A, LT33-DC 

4K, KLU-A, LT33-00 

N SHORT CAB H937 

N SHORT CAB H957 

MM11-F, PClli LA30.PA, LC11-A, H950 TALL CABi 115V 60HI 

MM11-F, PCll, LA30iPB, LCll-A, H950 TALL CABi 230V 50H2 
MMlt-F, PClli LA30»PA» H957 SHORT CABi 115V 60H2 
MM11-F, PClli LA30-PB, H957 SHORT CABi 230V 50H2 
4K PDPU-20 RMi !C£M, 115V 60H2 
4K PDPU-20 RMi ;CEM, 230V 50H2 
4K PDPU-20 TTi CEH, 115V 60H2 
4K PDPU-20 TTi iCEH, 230V 50H2 
4K POPU-20 CAB, OEMi U5V 60H2 
4K PDPU-20 CABi OEMi 230V 50H2 
4K PDPU-20 RMi iCEM, NO LT33 NO KLUi 115V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR EN5R 


AREA 


MQ/YP 




11/20-HB 




JO 


3 




E 


11/20-JA 




JO 


3 




E 


11/20-JB 




JO 


3 




E 


11/20-KA 




JO 


3 




E 


11/20-KB 




JO 


3 




E 


11/20-MA 


SMT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-MB 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-MC 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


U/20-MD 


SMT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-NA 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-NB 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-NC 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/20-ND 


SNT 


AW 


4 


1/72 


E 


11/2Q-PA 




JO 


3 


3/72 


E 


11/20-PB 




JO 


3 


3/72 


E 


11/20-PA 


SNT 


AW 


3 


4/72 


E 


11/20-RB 


SNT 


AW 


3 


4/72 


E 


11/21-CA 




JO 


6 


10/72 


E 


11/21-CB 




JO 


6 


10/72 


E 


11/21-CE 




JO 


6 


10/72 


E 


11/21-CF 




JO 


6 


10/72 


E 


ll/2l«»DA 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DB 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21 -DC 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


U/21-DD 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DE 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DF 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DH 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DJ 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


U/21-DK 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


H/21-DL 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DM 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DN 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DP 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DR 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DS 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DT 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-OU 


CA 


MOLlS 


6 


10/72 


E 


11/21-DV 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DW 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-DY 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


U/21-EA 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-EB 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-EC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-ED 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-EE 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-EF 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-NA 


SNT 


AW 


6 


10/72 


E 


11/21-NB 


SNT 


AW 


6 


10/72 


E 


11/21-PA 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 
E 
E 
E 

E 


11/21-PB 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


11/21-PC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


11/?1-PD 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 



USED ON 



LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 

LAB 11 



LA8H 
LAB11 
SYS 1| 
SYS 1| 
SYS 2| 
SYS 2| 



11/21.C 
11/21. C 
11/21.C 
11/21.C 



LAB 11 
LAB 11 



KAU PRQC 
KA11 PROC 



11/20-PA, 
11/20-PB, 
11/20-PA, 
11/20-PB, 
DOS #11 1 

11/21-CB 

11/21-DA 

11/21-DB, 

11/21-CA, 

11/21-CB, 

11/21-CAi 

11/21-CB, 

11/21-CA, 

11/21-CB. 

11/21-DKi 

ll/21-OL. 

11/21-CA, 

11/21-CB, 

11/21-DP, 

11/21-DR, 

A, MMll-Li 

B, MM11-L, 

A, MM11-L, 

B, MMll»Li 
11/21-CA, 
11/21-CB, 
U/21-EA, 
11/21-EB, 
11/21-CE, 
11/21-CF, 



BATCHI 11 
DDU-A, B 
BATCHI 11 
DD11-A, B 
11/21-PA 
11/21-PB 



DESCRIPTION 



4K PDP11-20 RMi iCEM 
4K POPH-20 TTi CEM 
4K PDPH-20 TTi 'GEM 
4K POPH-20 CAB iCEM 
4K PDPH-20 CAB CEM 
GREEN 11/20-AA 
GREEN 11/20-AB 
11/20-MA 230V 6QMZ 
11/20. MA 100V 5QWZ 
GREEN 11/20-CA 
GREEN 11/20-CB 
11/20-NA 230V 6QhZ 
11/20.NA 100V 50HZ 
, PSi BAll-CSi KY11-A, 115V 
, PS, BAll-CSi KY11-A, 230V 

GREEN 11/20-PA W KY 
GREEN 11/20-PB W KY 
ME11-LA, LT33-QC, H960-CA, 115V 6C 
MEll-LBi LT33-DD, H96CCB, 230V 5C 
MEll-LAi PClli LASOiPA, LCll-Ai H9 
MEll-LBi PClli LA30-PB, LCll«Ai H9 
1/21-CA * RF11, RS11. TCH, TU5e, 

♦ RFH, RSH-A, TClii TU56, BM792- 

* LC11-A, LA30.RA, NC LT33, 115V * 
LCll-Ai LA30-PD, NO LT33, 230V 5C 



, NO LT33 NO KLlli 230V 

, NO LT33 OR KLU U5Vi 

, NO LT33 QR KLlli 230V 

NO LT33 OR KLlli 115V 

NQ LT33 OR KLlli 230V 



RF11 

RF11 

RF11 

RF11 

RC11 

RC11 

LCU-A 

LC11-A 

MM11-L 

MMH-L 

LCU-A 

LC11-A 



RSHi TM11-A, TUlO-EAi MRU 
RS11-A, TMlliB, TUIO-ED, MR 
RS11, TMH-A, TU10-FA, MRU 
RSH-Ai TMll-Bi TU10-FD, MP 
RS64-Ai TCH, TU56, BM 92-Y 
RSM*Bi TCllt TU56, BM792-Y 
LA30-PA, NO LT33, H5V 6C 
LA30-PDi NO LT33, 230V 5C 
RKll-CAi RK05-AA, TCH, T 
RK11-CB, RK05-BB, TCU, T 
LA30-PA, NO LT33, 115V 6C 
LA30-PO, NO LT33, 230V 50 



RKH-CA, RK05.AA, TMH-A, TU10-EA 
RKH-CB, RKOS-BB, TMH-B, TU10-ED 
RKH-CA, RKOS-AA, TMll-A, TU1G-FA 
RKH-CB, RKO^-BB, TMll-Bi TU10-FD 
RF11, RSH» BM792-YBi DDll-Ai PCI 
RFlli RSH-Ai BM792-YB, DDH»A, P 
LCll-Ai LA30-PA, NO LT33, 115V 6C 
LCll-Ai LA30-PD, NO LT33 f 230V 5C 
RKH-CA, RK05.AA, BM792-YB, MMlt- 
RK11-C0, RK05.BB, BM792-YB, MMH- 
11/20.RA, MElt»LAi 
11/20* RB, MEllsLEi 
/20-PA, MEll-LAi MMll-Li RKlliCAi 
M792-YB* H960-CA, LCH-A, LA30-PA, 
/20-PB, ME1LLB, MMll-Li RKlliCB, 
M792-YB, H960-CBi LCH-A, LA3Q-PD, 
W NO LA30i LCH, PClli BUT KLlli L 
W NC LA30i LCH, PClli BUT KLlli L 



H-AA, H5V 60HZ 

ll-AA, 230V 50HZ 

HZ 

HZ 

60pCAi 115V 60HZ 

60^CBi 230V 50HZ 

BM792-YB, 115V 60HZ 

YB, 230V 50HZ 

OHZ 

HZ 

-DBi (9 TR) H5V 6QHZ 

11-DBi <9TR> 230V 50HZ 

-DB (7 TR) 230V 50HZ 

11-DB (7 TR) 230V 50HZ 

Bi 115V 60HZ 

Bt 230V 50HZ 

HH 

HZ 

U56i 

U56| 

HZ 

HZ 

, MR11-DB (9TR) H5V 60HZ 

, MR11-DB (9TR> 230V 50HZ 

, MRll-DB (7TR) 115V 60HZ 

, MRll-DB (7TR) 23QV 5QHZ 

1, H5V 60HZ 

Clli 230V 50HZ 

HZ 

HZ 

Li DD11-A, H5V 60HZ 

Li DD11-A, 230V 50HZ 

H9$0-CCi 115V 

H960-CCi 230V 

RK05-AAi CRlli KWll-Li 

PClli QJ250, 115V 60HZ 
RK05-BBi CRH-A, KWH-Li 

PCll-Ai QJ250, 230V 50HZ 
T33-DC, TCH, TU56 
T33-DD, TClli TU56 



BM792-YB, 115V 60HZ 
BM792.YB, 230V 50HZ 



MODEL 


EMG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR EN3R 


AREA 


MO/YR 




11/21-PE 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


C 


ii/21-PF 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-PH 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


I 


11/21-PJ 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-PK 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 


11/21-PL 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


11/21-RA 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


11/21-RB 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


11/21-RC 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


11/21-RD 


CA 


MQLIS 


6 


10/72 


E 


11/21-RE 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


U/21-RF 


CA 


MOLIS 


6 


10/72 


E 


11/35-AA 


SNT 


RAA 


3 


12/73 


E 


11/35-AB 


SNT 


RAA 


3 


12/73 


E 


11/35-AC 


SNT 


RAA 


3 


7/73 


E 


11/35-AD 


SNT 


RAA 


3 


7/73 


E 


11/35-AE 


SMT 


RAA 


3 


12/73 


E 


U/35-AF 


SNT 


RAA 


3 


12/73 


E 


11/3 5 -AH 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


11/35-AJ 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


11/35-FA 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FB 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FC 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FQ 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/35-FE 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FF 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FH 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FK 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/35-FL 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FM 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FN 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FP 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/35-FP, 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FS 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FT 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-FU 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/35-JA 


SNT 


JO 


3 


6/73 


E 


11/35-JB 


SNT 


JO 


5 


6/73 


E 


il/35-jC 


SNT 


JO 


5 


6/73 


E 


11/35-JD 


SNT 


JQ 


5 


6/73 


E 


U/35-JE 


SNT 


JO 


5 


11/73 


E 


11/35-JF 


SNT 


JQ 


5 


11/73 


E 


11/35-JH 


SNT 


RAA 


6 


2/74 


E 


11/35-JK 


SNT 


RAA 


6 


2/74 


E 


11/35-JL 


SNT 


RAA 


6 


2/74 


E 


11/35-JM 


SNT 


RAA 


6 


2/74 


E 


11/40-AC 


SNT 


RAA 


3 


7/73 


E 


U/40-AD 


SNT 


RAA 


3 


7/73 


E 


11/40-AE 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-AF 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-AH 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



11/21-PA W NO LA30i LCU, PC11. BUT KLUi LT33-DC, TM11-A, TU1Q-EA 
11/21-PB W NC LA30i LCU, PClli BUT KLll,' LT33-DD, TMll-B, TU10-ED 
11/21-PA W NO LA30i LCUi PClli BUT KLll* LT33-0C, TM11-A, TU10-FA 
11/21-PB W NC LA30i LCU, PClli BUT Kill, LT33-DD, TMll-B, TU10-FD 
11/20-PA ♦ MEll-LAi MMH-Li RK11-CA, RK05-AA| CRll, KWH-Li 

BM792-YB, LA30-PA, LC11-A, TClli TL56, 115V 60H2 
11/20-PB * MEU-LB, MHll-Li RK11-CB, RK05-BBi CRU-A, KWll-Li 

BM792-YB, LA30-PC, LC11-A, TClli TU56, 230V 50HH 
RSTS-lli 11/21-CA, KWll-Li BM792-YB, BA11-ES» H720-E, PD11.A, 

2 MMll-Li RKll»CAi 2 RK05-AA, PRlli H5V 60H2 
RSTS-lll 11/21-CB, KWll»Li BM792-YB, BAU-ESi H720-F, DD11.A, 

2 MMll-Li PKU-CB, 2 RK05-BB ( PRU-A, 230V 50H2 
11/21-RA, RClli RS64-A# TCtl, TUS6, ONLY 1 RK05, NO PR11 H5V 60H1 
11/21-RB. RClli RSM-Bi TClli TU56, ONLY 1 RK05, NO PRlli 230V 50H2 
11/21-RA RF11 RS11 TC11 TU56 NO RK11, NO RK05, NO PClli 115V6QH2 
11/21-RB RF11 RS11»A TCH TUS6, NO RKlli NC RK05 NO PClli 230V 50HZ 



KD11-A 
KD11-A 
KD11-A 
KD11-A 
KD11-A 
KQU-A 
KPU-A 
KD11-A 
KD11-A 
KD11-A 



BA11-FC 
BA11-FC 
6A11-DA 
BA11-DB 
BA11-FC 
BA11-FC 
BA11-DA 
BAil-DB 
BA11-FC 



M^ll^U, PS, 115V 60H2 OEM 

MF11-U, PS, 230V 50H2 OEM 

RACK MQUNTABLE, 115V 

RACK MQUNTABLE, 230V 

MFli»UP, PS, 115V 60H2 CEM 

MFlliUP, PS, 230V 50H2 iCEM 

DOlliA, RACK MOUNTABLE, 115V60H2 

D011«A, RACK MOUNTABLEi 230V50H2 

MFlltUP, KTll-Di H960-CA, PS, 115V OEM 

MFlliUP, KTll-Di H960«CB, PS, 23QV OEM 



BA11-FC 
11/35-FA, MM11-UP, 115V OEM 
11/35-FB, MM11-UP, 230V CEM 
11/35-FA, MM11-UP, MFU«UPi 115V OEM 
11/35-FB, MMll-UP, MFll-UPi 230V OEM 

KD11-A, BA11-FC, MF11-U, KT11»D, H960-CA, PS, ll5y QEM 
KDli-A, BA11-FC, MF11«U, KT11-D, H960-CB, 230V OEM 
11/35-FH. MMll-Ui 115V OEM 
11/35-FK, MMll-Ui 230V OEM 
11/35-FH, MMll-Ui MFH-y, 113V OEM 
11/35-FK, MMll-Ui MF11-U, 230V OEM 
11/35-FH, 2 MMll-Ui Mfil-U, tt*V OEM 
11/35-FK, 2 MMll-Ui MF11-U, 230V OEM 
11/35-FA, 2 MMll-UPi MFH-UP, U5V OEM 
11/35-FB, 2 MM11-UP, MFU-UP, 230V OEM 
K011-A, BA11-0A, MFll.Li 115V, OEM 
KOU-Ai BA11-DB, MFll'Li 230Vi OEM 
KOtl-A, BAil-DA, MMlltS, U5Vi OEM 
KD11-A, BA11-DB, MMll.S, 230V# OEM 
KD11-A, BA11-0A, MEHiLA, 119Vi OEM 
K011-A, BA11-DB, MElltLB, 230Vi OEM 
K011-A, BA11-DA, MFltiUi 113Vi OEM 
KD11-A, BA11-0B, MFlliU, 230Vi OEM 
K011-A, BA11-0A, MFlttU, KT11-0, H5Vi OEM 
K011-A, BA11-0B, MFlliU, KTli-D, 230V, OEM 
KD11-A, MFll-Li BAil-FC, PS, 115V 
K011-A, MFll-Li BAtl-FC, PS, 230V 
KD11-A, BA11-FC, MFlliLP, PSi H^V 
KD11-A, BA11-FC, MFH.LP, PS, 230V 
K011-A, BAll-FC, MFlliU, PS, 113V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR EN5R 


AREA 


MO/YR 




11/40-AJ 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-AK 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/40-AL 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-BA 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/4Q-BB 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-BC 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/4Q-B0 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


il/40-BE 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/4Q-BF 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/4C-8H 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/40-BJ 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-BK 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-BL 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


11/40-BM 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/40-BN 


SNT 


RAA 


3 


11/73 


E 


U/40-CA 


SNT 


JO 


5 


6/73 


E 


11/40-CB 


SNT 


JO 


5 


6/73 


E 


U/40-CC 


SNT 


JO 


3 


3/73 


E 


11/40-CD 


SNT 


JO 


3 


3/73 


E 


11/40-CE 


SNT 


JO 


4 


2/73 


E 


U/40-CF 


SNT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/4Q-CH 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


11/40-CJ 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


11/4G-CP 


SNT 


RAA 


3 


4/73 


E 


11/40-CR 


SNT 


RAA 


3 


4/73 


E 


U/40-CS 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


ll/40-CT 


SNT 


JO 


3 


4/73 


E 


il/40-CU 


SNT 


sw 


3 


8/73 


E 


11/40-CV 


SNT 


sw 


3 


8/73 


E 


11/40-DA 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DB 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DC 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DD 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DE 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


U/40-DF 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/4Q-DH 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-DJ 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-DK 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


il/40-DL 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DM 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DN 


SNT 


JO 


6 


3/74 


I 


11/40-DP 


SNT 


JO 


6 


3/74 


t 


11/40-DR 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DS 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DT 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-DU 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-DV 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-OW 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-DY 


SNT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-EA 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EB 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EC 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-ED 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EE 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EF 


SNT 


JO 


6 


3/74 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



KD1 
KOI 



KD11-A 
K011-A 
DS900 
DS500 
GT44 . 1 
GT44 1 



11/40.C 
ll/40iC 
11/40.C 
11/40.C 



KDll- 
K011- 
KD11- 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
11/40 
KDH- 
KOll- 
KOil- 
KD11- 
1-A, B 
l-A, B 
KD11- 
KDll- 
BA1JL-F 
BA11-F 
KD11- 

KQU- 

1/40-A 

1/40-A 

DOS J 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

A MM11 

B MM11 

A MM11 

B MM11 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 



A« BAll-FCi MFlliUi PSi 230V 
Ai BAll-FCi MTlttUP, PS, U5V 
A, BAll-FC, MF1UUP, PS, 230V 
-AH. DLll-A, LT33-QC, H960-CA, 115V 
-AJ, DLll-A, LT33-D0, H960-CB, 23QV 
-AH. DLll-A, UA30-CAi H960-CA, 115V 
•AJ, Dlll-A, LA30-QC, H960-CB, 230V 
•AH, DLll-A, VT05B-AA, H96Q-CA, U9v 
-AJ, DLll-A, VT05B-AD, H960-CB, 230V 
•AK, DLll-A, LT33-0C, H960-CA, 115V 
■ AT.. DLll-A, LT33-QD, H96O-0B, 230V 
-AK, DLll-A, LA30-CA, H960-QA, 115V 
-AL, DLll-A, LA30-CD, H960-CB, 230V 
-AK, DLll-A, VT05B-AA, H960-CA, 115v 
-AL, DLll-A, VT058-AD, H96Q-CB, 230V 
A, BAll-FCi MFll«L, LT33.DCi H950 TA 
A, 8AU-FC, MF11-L, LT33.DD, H950 TA 
A, BAll-FC, MFlliL, LT33-DCi H957 Sk 
A, BAll-FC, MF1UL, LT33-DD, H957 SH 
All-FC, MFUbLi P011, LA30-PA LCll-A 
All-PC MF11-U PC11-A LA30-P0 LCll'A 
A, BAll-FC, MF11»L, H950 TALL CAB W 
A, BAll-FC, MFliiUi H950 TALL CAB W 
C MF11-L TAll-AA LA30-PA 0D11-A BM79 
C MF11-L TA11-AB LA3C-PD DDU-A BM79 
A, BAll-FC, MF11.L, H967-HA SHORT CA 
A, BAll-FC, MFlliLi H967-HB SHORT CA 
H 2 RK05-AA RKiiiO LA30-CA 8M792-YB 
J 2 RK05-BB RKHiD LA3C-CD BM792-YB 
11/40-CA ♦ RFtl, RS11, TC11, TU56, 
-CB * RF11, RSltiA, TC11, TU56, BM79 
-DA + LC11-A, LA30»PA, NO LT33, U5v 



-OB 

• CA 

• CB 
•CA 
•CB 
■CA 

• CB 
'DK 
•DL 

• CA 

• CB 

• DP 

• DR 



LC11-A, LA30-PD, NO LT33, 230V 
RF11, RSlli TMll-A, TUIO.EA, MP 
RF11, PS11-A, TMll-B, TU10-ED, 
RSll, TMll-A, TU10-FA, MR 
RSll-Ai TM11-B, TU10-FD» 
RS64-A, TC11, TU56, BM79g 
RS64-B, TC11, TUS6, BM792 
LA30-PA, NO LT33, 119V 



RF11, 

RFli, 

RC11, 

RC11, 

LC11-A 

LCll-A 

MMli-L 

MM11-L 

LCll-A 

LCll-A 



NO LT33, 230V 

RK05-AA, TCH 

RK05-BB, TC11 

NO LT33, 115V 

NO LT33, 230V 



LA30-PC 

RK11-CA 

RKll-CB 

LA30-PA 

LA30-PD 

•L RK11-CA RK05-AA TMll-A TU10-EA MR 
•L RKll-CB RK03-BB TM11-B TUlO-ED MR 
•L RK11-CA RK05-AA TMll-A TUlO-FA MR 
•L RKll-CB RK05-BB TM11-B TU10-FD MR 
•CA RF11 RSlli 8M792-YB, DD11-A, PCl 
•CB, RF11, RSll-Ai BK792-YB, DD11»A, 
-EA, LCll-A, LA30-PA, NO LT33, 115V 
•EB, LCll-A, LA30-PC, NO LT33, 230V 
-CE, RK11-CA, RK09-AA, BM.792-YB, MMl 
■CF, RK11-CD, RK09-BB, BM792*YB, MMl 



6CHZ 
5CHZ 
6CHZ 
9CHH 

60H2 

50HZ 
6CHZ 
5CHZ 
6CHZ 
5CHZ 

60H2 

50HZ 
LL CA 
LL CA 
QRT C 
OPT C 

DD11 
DDll- 
861-C 
861-B 
2-YH 
2-YH 
B, 11 
B, 23 
H967- 
H967. 
B*792 
2-YB, 

60HZ 
5CHZ 
11-DB 
MR11- 
11-DB 
MRU- 
-YB, 
-YB, 
6CHZ 
5CHZ 
TU56 
TU56 
6CHZ 
5CHZ 
11-DB 
11-DB 
11-DB 
11-DB 
1, U 

PCll 
6CHZ 
5CHZ 
l-Li 
1-Li 



B, 115V 60HZ 
B, 230V 50HZ 
AB, 115V 60HZ 
AB, 230V 50HZ 
-A TALL CAB, 
A TALL CAB 23 
, 115V 
, 230V 

QJ180-AN CAB 
QJ180-AN CAB 
5V 
OV 

KA H967-KC VT 
KB H967-KD VT 
•YB, 115V 60H 
230V 50HZ 



U5V6QH2 
0V50HH 



115V60HZ 
230V50HI 



11 115V60 
11 230V50 
Z 



, (9 TR) 115V 60HZ 
OB, <9TR> 230V 50HZ 

{7 TR) 230V 50HZ 
DB (7 TR) 230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 



BM792-YB 115V60HZ 
BM792-YB 230V50HZ 



(9TR) 115V60HZ 
(9TR) 230V50HZ 
(7TR) 115V60HZ 
(7TR) 230V50HZ 

9V 60HZ 

, 230V 50HZ 



D011-A, 115V 60HZ 
DD11-A, 230V 50HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


engr engr 


AREA 


MO/YR 




11/40-EH 


Snit: 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EJ 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EK 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EL 


SMT 


•JO 


6 


3/74 


E 


il/40-EM 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EN 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-EP 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-ER 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-FA 


SMT 


JO 


3 


3/74 


E 


11/4Q-FB 


SMT 


JO 


3 


3/74 


E 


11/40-FE 


SMT 


JO 


3 


3/74 


E 


11/40-FF 


SMT 


JO 


3 


3/74 


E 


11/40-LT 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/40-LU 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/4Q-MP 


SMT 


JO 


2 


1/73 


E 


11/40-MQ 


SMT 


JO 


2 


1/73 


E 


11/40-MR 


SMT 


JO 


2 


1/73 


E 


11/40-PA 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 
E 
E 

E 
E 


11/40-PB 


SMT 


JO 


6 


3/74 


11/40-PC 


SMT 


JO 


6 


10/72 


11/40-PO 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-PE 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


U/4Q-PF 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/4Q-PH 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-PJ 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/4Q-PK 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 
E 
E 
E 
E 


11/40-PL 


SMT 


JO 


6 


3/74 


11/40-PM 


SMT 


JO 


6 


3/74 


11/40-PN 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-PP 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-PR 


SMT 


JQ 


6 


3/74 


E 


11/40-PS 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-PT 


SMT 


JO 


6 


3/74 


E 


11/40-RA 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 
E 
E 
E 
E 


11/40-RB 


SMT 


JO 


4 


2/73 


m 

11/40-RC 


SMT 


JO 


6 


10/72 


11/40-RD 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-RE 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


11/40-RF 


SMT 


JO 


6 


10/72 


E 


U/40.RH 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/40-RJ 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


U/4Q-RK 


SMT 


JQ 


4 


2/73 


E 


11/40-RL 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/40-RM 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/40-RN 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


11/40-RP 


SMT 


JO 


4 


2/73 


E 


U/40-RR 


SMT 


JQ 


4 


2/73 


E 


11/40-RS 


SMT 


JQ 


4 


2/73 


E 


11/40-RT 


SMT 


JQ 


4 


2/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 
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11/40. DE W UA30-PA INSTEAD CF LT33, 115V 6C 

11/40. DF W LA30-PD INSTEAD DF LT33, 230V 5C 

11/40-DH W L.A30-PA IMSTEAD CF LT33, 115V 6C 

11/40- DJ W IA30-PD INSTEAD DF LT33, 230V 5C 

11/40-DU W LA30-PA INSTEAD CF LT33, 115V 6C 

11/40- DV W LA30-PD INSTEAD DF LT33, 230V 5C 

11/40- DW W LA30-PA INSTEAD DF LT33, 115V 6C 

11/40. DY W LA30-PD INSTEAD OF IT33 230V 50* 

OEM 11/40-CA, 115v 60HZ 

OEM 11/40-CB, 230y 30H2 

OEM H/40-CE, 115V 60HZ 

OEM 11/40-CF, 230V 50H2 

11/40 LT33-DC INSTEAD DF LA30-PA * LCU-A 

11/40 LT33-DD INSTEAD OF LA30-PD « LCU-A 

11/40 MFU-LP INSTEAD OF MFH-L (CONVERTS 8K tl/4 

11/40 MFU-LP * MMil-LP INSTEAD OF MFU-L S MMil- 

11/40 MFU-LP * 2 MM11-L P INSTEAD OF MFU-L * 2 M 

BATCHl KDH-A, BAH-FCi MFll-Li MMll-Li LCI 

RKll-CAi RK05-AA, KWll-Li CRlli H950-CA, DDll-Ai BM 

BATCHl KD11-A, BAti-FCi MFlliLi MMli-Li LCI 

RK11-CB, RKOS-BBi KWll-Li CR11-A, H96Q-CB, DDU-A, 

11/40. PA W NO LA30i LC11, PClli BUT LT33.DC 

11/40-PB W ND LA30i LCU, PClli BUT LT33-0D 

11/40. PA W NO LA30i LCUi PClli BUT LT33.DC 

11/40-PB W NO LA30i LCH# PClli BUT LT33-0D 

11/40. PA W NO LA30i LCll, PClli BUT LT33.DC 

11/40-PB W NO LA30» LCHi PClli BUT LT33.QD 

11/40. CAi MFll-Li MMll-Li RK11-CA, RK05"AA, 

8M792-YB, LA30-PA, LCU-A, TClli TU 

11/40. CBi MFll-Li MMll-Li RK11-CB, RK09«BBi 

BM792-YBi LA30-PDi LCU-A, TClli TU 

11/40- PA W TClli TU56 INSTEAD OF PClli 115V 

11/40. PB. W TClli TU56 INSTEAD OF PClli 230V 

11/40. PA W TMll-A, TU10.EA INSTEAD OF PClli 

11/40-PB W TMll-B, TU10-ED INSTEAD OF PClli 

11/40. PA W TMll-A, TU10-FA INSTEAD OF PClli 

11/40-PB W TMll-B, TU10-FO INSTEAD OF PClli 

RSTS-lll KD11-A, BAll-FCi MFll-Li 2 MMU-Li LCll-Ai 

2 RKOS-AAi KWll-Li H960-CAi DDUiAi 8M792.YB, QJ400 

RSTS-lll KD11-A, BAll-FCi MFU-Li 2 MMll-Li LCU-A, 

RK11-CB, 1 RK05-BB, KWU-Li H96QiCB, DDU-A, BM792- 

11/40.RA. RClli RS64-Ai TClli TU56, ONLY 1 

11/40- RBi RClli RS*4-Bi TClli TU56, ONLY 1 

11/40. RA RF11 RS11 TCH TU56 NO RK11» NO RK 

11/40-RB RFH RSlt-A TCJl TU56 ( NO RKlli NO 

11/40-RA W TClli TU56, RC11, RS64-A, ONLY 1 

11/40-RB W TClli TU56i RC11, RS64.B, ONLY 1 

11/40-RA W TClli TU36| RFUi RS11, NO PRlli 

11/40-RB W TClli TU56| RF11, RSll-A, NQ PR1 

11/40-RA W PCil INSTEAO DF PR11, 115V 6GH2 

11/40-RB W PCH-A INSTEAD OF PR11, 230V 50« 

11/40-RA W TMlt-A, TU1Q-EA INSTEAD OF PRll, 

11/40-RB W TMll-A, TUlO.fO INSTEAD OF PRll, 

11/40-RA W TMll-A, TU10-FA INSTEAD OF PRll, 

11/40-RB W TM11-B, TUJO-PD INSTEAD OF PRll, 



HZ 
HZ 
HZ 
HZ 
HZ 
HZ 
HZ 
Z 



, 115V 60HZ 
, 230V 50HZ 

TO 8K PARITY 11/40) 
L (PARITY CONVERSION) 
Mll-L PARITY CONVERSION 
1-A, LA30-PA, 90%%, 
792-YB, QJ250, 115V 60HE 
1-A, LA30-PD, PCll-A, 
BM792-YB, QJ290, 230V50HZ 

1 TC11, TU56 
, TC11, TU36 

• TMll-A, TU10-EA 
1 TMll-Bi TUtO.ED 
1 TMll-A, TU10-PA 
, TM11.B, TU10-FD 

CR11, KWll-Li 
56, 115V 60HZ 

CRU-Ai KW11«L, 
56, 230V 50HZ 

60HZ 

50HZ 

115V 60HZ 

230V 50H2 

113V 60HZ 

230V 50HZ 

LA30-PA, PRll, RKH.CAi 
, 115V 60HZ 

LA30-PD, PRll-Ai 
YB, QJ400, 230V 50HI 
RK05, NO PRlli 113V 60H! 
RK03| NO PRlli 230V 50HH 
05, NO PRll, 113V60HZ 

RK05 NO PRll, 230V 50H1 

RK03i 113V 60H2 

RK09, 230V 50HZ 

RKlli RK05, 115V60HZ 
li RKlli RK05, 230V50HI 



113V 60HZ 

230V 30HZ 

113V 60HZ 

230V 50HZ 



MODEL 
NO 



EMG 
M5R 



1/4G-RU SNT 

1/40-RV SNT 

1/40-RW SNT 

1/40-RY SNT 

1/40-SA L3H 

1/40-SB L8H 

11/40-SC LBH 

1/40-SD LBH 



1/40- 
1/40- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 
1/45- 



VT SNT 
VU SNT 
AC 
AO 
AE 
AF 
AH 
AJ 
AK 
AL 

BA BO 
8B 8D 
BH BO 
BJ BO 
CA BO 
CB BO 
CC BO 
CD BO 
CE BO 
CF BO 
CH BO 
CJ BO 
CK 30 
CL BO 
CH BO 
CN BO 
CP BO 
CR BO 
CS 80 
CT BO 
CU BO 
CV BO 
CW BO 
CY BO 
OA BO 
DB BO 
OS BO 
OT BO 
DU BO 
OV BO 
FA BO 
FB BO 
FC BO 
FD BO 
FE BO 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

JO 

JQ 

JO 

JO 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

JO 
JO 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

RK 

RK 

RK 

RK 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



2/73 
2/73 
2/73 
2/73 
1/74 
1/74 
12/73 



3 12/73 



2/73 
2/73 E 
3/74 E 
3/74 
3/74 
3/74 
3/74 
3/74 
3/74 
3/74 
1/74 
1/74 
1/74 
1/74 
7/72 
7/72 
11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
3 4/73 
4/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 



11/40 
11/40 

DH11- 

m 

DHll- 
11/40 
11/40 



11/40-RA W RF11» RS11, TM11-A, 

11/40-RB W RF11. RSU-A, TM11» 

11/40-RA W RF11, RSlli TM11-A, 

11/40-RB W RFlli RSH-A, mi. 

■BC, KWll-Li MM11-U, RKll-DEi RKO 

-BDi KW11-L. MMll-Ui RK11-0J, RKO 

11/40- BK, KW11-L, KEH-Ej MFU 

AA» BA11-ES H720-E, DOUiA, MRU- 

11/40-BL, KW11-L» KEll-Ei MFU 

AC, BAH-ESi H720-F, ODll-A, MRU 

VT05-AA INSTEAD OF LA3 

VT05-A0 INSTEAD CF LA3 

KBll-A, PS, MFll-Li MMU-L* CA 

KBll-A, PSi MFll-Li MMll-Li CA 

KBll-A, PSi MFH-LPi MMU-LP, 

KBll-A, PSi MFll-LPi MMU-LP. 

KBll-A, PS, MFll-Ui CAB, H5V 

KBll-A, PS, HF11-U» CAB, 230V 

KBll-A, PS, MF11-UP, CAB, 115V 

KBll-A, PS, MFU-UP. CAB, 230V 

11/45-CA. MFll-Ui DL11-A, LT33 

11/45-CB, MFll-Ui DL11-A, LT33 

11/45. CA. MF11-UP, QLU-A, LT3 

11/45-CB, MF11-UP, DLH*Ai LT3 

KBll-A 
KBll-A 
MFll-LP. MMU-LP, LA30 
MFll-LP. MMH.LP, LA30 
MFll-LP. M"11»LP, VT05 
MFll-LP. MMUbLP, VT05 



DS500 
DS500 



DOS | 
DOS! 
DOSl 
DOSJ 
DOSl 
DOS J 



4/73 E 



KB11- 
KB11 
KB11 
KB11 
KBtl 
KBil- 
KB11 
KB11 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
KB11- 
KB11- 
KB11 
KB11- 
KB11- 
KBll- 
11/45-CC 
11/45.CD 
11/45-CC 
11/45.CD 
H/45.DS 
11/45.DT 
KB11 
KB11 
KB11- 
KB11- 
KB11- 



MFil-Li MMU-L, LA30-C 

MF11-L# MMH-Li LA30-C 

MFll-Li HMH-Li VT05B- 

MF11-L, MMH-Li VT05B- 

CC W AUTO LOAQER» CLOCK, 

CD W AUTO LOADER, CLOCK, 

-CM, MFll-LP, MMtl-LP, KT 

-CN. MFll-LP, MMU-LP. KT 

A, MFll-LP, MMll.LP, H9*7 

A, MFll-LPi MM11»BP # H9*7 

A, MF11-UP, MR11»0B, Khll 

A, MF11-UP, MR11»DB, KWll 

A MF11-UP MM11-UP KT11-C 

A MF11-UP MM11-UP KT11-C 

RF11, RS11, TCH, TU5 

RFlli RSli-A, TCH, TU5 

RK11-CA, RKOS-AA, TC11, 

RK11-CB, RK03-BB, TC11, 

TM11-A, TU10-EA, 8J220- 

TM11-B, TUlO-EDi QJ220» 



MM11-S, CA« 



MM11-S, 
MM11-S, 



CAB 
CAB 



MM11-S, CAB 
MMll-Si CAB 



11SV, OEM 
230V, OEM 
LA3C-CA, 
LA3C-CD, 
VT05B-AE, 



TU10-EA, -K 
B, TU10-ED, 

TU10-FA, N 
B, TU10-F0, 
5-AA, DD11- 
5-BB, DD11- 
-UP, MM11-L 
OB, QR430-A 
-UP, MMll-L 
-DB, QR430- 
O-PA & LCtl 
O-PD & LC11 
B, 115V 
8, 230V 
CAB, H5V 
CAB, 230V 



-DC, 115V t 
-DO, 230V 5 
3-0C, 11SV 
3-OD, 230V 

♦ CAB, 115 

♦ CAB, 23C 
•CA, CAB, 1 
-CD, CAB, 2 
B-AA, CAB, 
B-AD, CAB, 
A, CAB, 115 
D, CAB, 23C 
AA, 115V 6c 
ADi 230V 5C 

PWR FAIL. 

PWR FAIL. 
11-C, 115V 
U-C, 230V 
-HA, 115V 
-HB, 230V 
-Li LA30-CA 
-L. LA30-CC 
MRH-DB KW1 
MR11-DB KW1 
6, MR11-DB, 
6, MR11-DB, 

TU56, MRU 

TU56, MRU 
AD, NO TCtl 
ADi NO TCH 



PR11, RK11, RK05 
NO PRll RKtl RK05 

PRll, RK11, RK05 
NO PRll RK11 RK05 

B MR11-DB QJ400-AE 

B MR11-DB QJ400-AE 

P, KTll-Di RKll-DEi 

E, 115V 60HE 

P, KTtl-D, RK11-DJ. 

AE, 230V 50HE 

-A, 115V 60H2 

-A, 230V 50Hi 



U 



113V6QHZ 
230V50HI 
113V60H1 
230V50HZ 
115V60H1 
230V50HZ 
RK05.AA 

RK05«BB 



OHZ 

OHZ 

6CHZ 

5CHZ 

V 

V 

15V 60HZ 

3CV 50HZ 

115V 60HZ 

230V 50HZ 

V 60HH 

V 50H2 
H2 

H2 

115V 60H1 

230V 50HZ 

6CHZ 

5CH2 



, CAB, 115V 60HZ 

, CAB, 230V 50HZ 

1-L LA30.CA CAB 115V60HZ 

1-L LA30-CD CAB, 230V 50HZ 

6J220-AC 

CJ220-AC 
-DB, QJ220-AC 
-CB, QJ220-AC 
, TU56, QJ220-AC 



TU56, QJ220-AC 



115V 6CHZ, OEM 
230V 50HZ, OEM 
115V 60H2, OEM 



MODEL 
NO 



E^G 

MSR 



1/45-FF BD 
1/45-FH BO 
1/45-FJ BO 
1/45-FK BO 
1/45-FL BD 
1/45-FM BD 
1/45-FN BO 
1/45-FP 3D 
1/45-FR BO 
1/45-FS 3D 
1/45-FT 30 
1/45-FU 30 
1/45-FV BD 
1/45-GA BD 
1/45-GB BO 
1/45-GC 80 
1/45-GD BD 
1/45-GE BO 
1/43-6F BO 
1/45-GH BO 
1/45-GJ BO 
1/45-GK BD 
1/45-GL BO 
1/45-GM BO 
1/45-GN BD 
1/45-GP 30 
1/45-GR BO 
1/45-GS BD 
1/45-GT BO 
1/45-MA 80^ 
1/45-MB BD 
1/45-MC BD 
1/45-MD BO 
1/45-MH BO 
1/45-MJ 3D 
1/45-MM LBH 
1/45-MN LBH 
1/45-MP L3H 
1/45-MR L3H 
1/45-MU LBH 
1/45-MV LBH 
1/45-MW LBH 
1/45-MY L9H 
1/45-NA BD 
1/45-NB BO 
1/45-NC 80 
1/45-ND 3D 
1/45-NE BD 

1/45-NF BD 

1/45-NH BD 
1/45-NJ BD 
1/45-PA LBH 



DESIGN 
ENGR 

LBH 
LBN 
LBH 
LBH 
LBH 
L8H 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
LBH 
LBH 
LBH 
L8H 
LBH 

LBH 

LBH 
LBH 

JEN 



PROD 
ENGR 



*FGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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RSXU-Ul 
RSXll-^l 
RSXll-Ol 
RSXlt-O? 



6 4/73 
3 11/73 
3 11/73 
3 11/73 
11/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
3 11/73 
3 11/73 
11/73 
11/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 



3 11/73 



3 11/73 
3 11/73 
6 11/73 E 

E 



KBll-A, MMli-S. CAB, VT03B-AJ, 230V 50H2, OEM 
KBll-A, MFll-UPi L*30»CA, CAB, 115V 60H2 OEM 
KB11-A, MFll-UPi LA30»C0, CAB, 230V 50W2 OEM 
K811-A, MFll-Ui LA3Q-CA, CAB, ilSy 6CHZ, OEM 
KBll-A, MFll-Ui LA30-CO, CAB, 230V 50HI CEH 
OEM H/45-CC W 24K MEM S MEM MANAGEMENT, 115V 60H2 
OEM U/45-CD W 24K MEM & MEM MANAGEMENT, 230V 50H2 
OEM 11/45-FM W NO PARITY, H5V 6QHZ 
OEM 11/45-FN W NO PARJTY, 230V 50H2 
11/45.FH, MM11-UP, KUl-Cr 115V 60H2 OEM 
11/45-FJ, MMll-UP, KTU-C, 230V 50HZ OEM 
11/45-FK, MMll-Ui KTll-Ci 115V 60HZ OEM 
11/45. FL. MMll-Ui KTll-C, 230V 50HZ OEM 



KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 
KBll-A 



MS11-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MSll-BC 
MP11-BC 
MSll-BC 



MSU-BM, LA30-CA, U5V 60HZ OEM 
MSU-BM, LA30-CD, 230V 30H2 OEM 



MSU-BM, VT05B-AA 

MSU-BM, VT05B-AD 

MSU-BP, LA30-CA, 

MSU-BP, LA30-CD, 

MSU-BP, VT05B.AA 

MSU-BP, VT05B-AD 

MSU-BMi LA30-CA, 

MSU-BM, LA30-CD, 

flSU-BM, VT05B.AA 



MSU-BMi 
MSU-BM, 



VT05B-AD 
LA30-CA, 



MSU-BP, LA30-CO, 
MSll-BP, VT058-AA 
MSll-BP, 



115V 60HZ OEM 
23CV 50HZ OEM 
115V 60HZ OEM 
230V 50HZ OEM 
115V 60HH OEM 
23CV 50HZ OEM 
115V 60H2 OEM 
230V 50HZ OEM 
115V 60HH OEM 
23CV 50H2 OEM 
119V 60HZ OEM 
230V 50HZ OEM 
115V 60HZ OEM 
23CV 50HZ OEM 



VTOSB-ADi 
5-CC MFll-LP KTll-C RKU-CA RKC5-AA TCU TD56 MRU-OB KWll-L QJ580.AC 
5-CD MFH-LP KTll-C RKU-CB RK05-BB TCii TU56 MRU-OB KWU-L QJ980.AC 
-LP KTH-C RF11 RSll TMll-A TUlO-EA MRli-DB KWll-L H960-0A QJ580»AD 
-LP KTH-C RFll RSll-A TMH-B TU1Q-ED MRll-OB KWll-L H960-0B QJ980tA0 
C, MMll-LPi RKll-CAi RK05-AA, CRll, 



RSXll-Dj 11/4 
RSXH-Dl 11/4 
11/45-CC MFH 
11/45-CD MFll 

11/45,M 

11/45.MD, MMU»LPi RKll-CBi RKOgiBB, CRU-A, LPll-JBi DQU-A, NO RFll, RSll 



LPll-JAi 0D11-A, NO RFll, RSll 



RSXUO REAL TIME #1 
RSX11D REAL TIME #1 
RSX11D REAL TIME #2 
RSX11D REAL TIME #2 
RSXUO REAL TIME #3 
RSXllD REAL TIME #3 
RSXUO REAL TIME #4 
RSXUO REAL TIME #4 



115V 60H2 
23QV 90H2 
115V 60H2 
230V 5CH2 
115V 60H2 
23QV 50H2 
119V 60H2 
23QV 50H2 
RSXUD SYS II U/49-CWi RKU-DE, TMU-EA, CJ580-AQ, U5V *0H2 
RSXllD SYS II U/49-CYi «KlliOJ» TMU-ED, GJ580-AO* 230V 50HZ 
SYS 21 11/45-CW MFU-UP RKU-DE TMU-EA H960-DA QJ58Q-AD 115V*0H2 
SYS 21 11/45-CY MFll-UP RKil-DJ TMlt-EO H960-DB QJ580-AD 230V50H2 
SYS 3| U/45-CW# MFll-UPi MMll-UP, RPlt-CE, TMU-EAi CRlii 
LPU-JA, 0011*8, H96Q-0A* QJ580-4D U5V 60H2 
RSXUD SYS 31 11/45-CYi MFU-UP| MMlt-UP* RPU*Oj» TMU-EDi CRU-A, 
LPU-JB, DOU»B, H960-0Bi QJ580-A0* 230V 50HZ 
SYS 4! 11/45-CW MFU-UP RKU-DE RK05-AAi CJ580-AEi U5V60H2 
SYS 41 11/45-CY MFU-UP RK11-0J RK05-BB QJ580-AE 230V 5QHZ 
11/45-CC, MFU-LPi RKll-CA, RK05-AA, TM11-A, TUlO-EA, CRlii LPll-JAi 
KWU-Pi MRU-DB, DDU-Ai QJ25Q-AD 



RSXUD 
RSXUD 
RSXUO 



RSXllD 
RSXUO 
BATCH! 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



11/45-PB BD 



1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-P 
1/45-R 



BO 
BO 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
M LBH 
N LBH 
S BD 
T BO 
U BO 
V BO 
A LBH 



1/45-RB BO 

m 

1/45-RC BO 

1/45-RD BO 

1/45-RE BD 

1/45-RF BO 



1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/45 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/50 
1/5* 



-RH LBH 
-RJ LBH 
-RK LBH 
-RL LBH 
-RM L3H 
-RN LBH 
-RP BO 
-RR BO 
-RS BO 
-RT BO 
-RU BD 
-RV BO 
-SC LBH 
-SD L8H 
-UA BD 
-UB BD 
-UC BD 
-UD 80 
-CC BD 
-CD BD 
-CE BD 
-CF BD 
-CM BO 
-CN 80 
-CP BO 
-CR 80 
-CS BO 
-CT 83 
-CU BD 
-Cv BO 
-CW 80 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

LBH 

LBH 
LBH 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
JEN 

LBH 

LBH 
LBH 
LBH 

LBH 

JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
RHM 
RHM 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



6 11/73 

6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
6 11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 



6 11/73 



11/73 

11/73 
11/73 



6 11/73 



11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
12/73 
12/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
4/79 
4/73 
11/73 
11/73 
11/73 



BATCH! 11/45-CD, 



BATCH 
BATCH 



RSTS/45 
RSTS/45 

RSTS/ 

RSTS/ 

RSTS/45! 

RSTS/451 



RSTS/ 
RSTS/ 
RSTS/ 
RSTS/ 
RSTS/ 
RSTS/ 
11/45 
11/45 



I 11/45-PA, 
I 11/45-PB, 
BATCH #1, 
BATCH #1, 
BATCH #2, 
BATCH #2, 
BATCH #3, 
BATCH #3, 
BATCH/DOS 
BATCH/DOS 
BATCH/DOS 
BATCH/DOS 
I 11/45-CC, 

T 
I 11/45-CD, 

T 

45| H/45-RA 

45| H/45-RB 

11/45-CCi M 

T 

11/45-CD, M 

T 

RSTS, TIM 

RSTS, 

RSTS, 

RSTS, TIM 

RSTS, TIM 

RSTS, TJM 

#11 11/45- 



T I M 

TJM 



DS500 
DS500 



KB11- 



#11 11/45- 
#21 11/45- 
#21 11/45- 
#3| 11/45- 
#3| 11/45- 
• CW, DLH-A, 
•CY, DL11-A, 
KB11-A, M 
KB11-A 
KB11-A 
KB11-A 
KB11-A 
KB11-A 
KB11-A 
KB11-A 
11/50-CC 
11/50. CD 
U/5Q-CM 
11/50- CN 
KB11-A, M 
KB11-A, M 
KB11-A, M 
KB11-A, M 
A MS11-BC 4 



RK11-CB, RK05-8B, TM1 
KWU-P* MRll-D 
MFll-LPi PPU-B, RP11 
MFH-LPi FPH-B, RPH 
115V 60HH 
23CV 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 
115V 60HH 
23CV 50H2 

SYS II 11/45-QUi RK1 
SYS II 11/45-GVi PK1 
SYS 21 1145. CU, RFlt 
SYS 21 U/45-CV, RF1 
MFll-LPi MMll-L.Pi KT1 
Cll, TU56i MR11.DB, K 
MFll-LPi WM11-LP, KT1 
Cll, TU96i MRU. OB, K 
, TM11-A, TU10.CA, QJ 
, TM11-B, TU10.ED, QJ 
Fll-LP* MMlltLP, KT11 
U10-EA, MRU'DB, KW11 
Fll-LPi MMUpLP, KTH 
U10-ED, MR11»DB, KW11 
E SHARE #1, 115V 60H2 
E SHARE #1, 23QV 50H2 
£ SHARE #2, 115V 6CHE 
E SHARE #2, 230V 50M2 
E SHARE #3, 119V 60H2 
E SHARE #3, 230V 5CH2 
CW HF11-UP RFil.AA RK 
CY MF11-UP RFll.AB RK 
CW MF11-UP RF11.AA RK 
CY MF11-UP RFll-AB RK 
CW MF11-UP RP11-CE FP 
CY MF11-UP RP11-CJ FP 
RK11-DE, RK05-AA, H9 
RK11-DJ, RKOS-BB, H9 
Fll-LP. MM11-LP, CAB, 
Fll-LP* MM11.LP, CAB, 
Fll-Li MM11-L» CAB, U 
Fll-Li MMll-Li CAB, U 
Sll-BC, 4 MSli-BP, LA 
Sll-BC, 4 MS11-BP, LA 
Sll-BC, 4 MS11-BP, VT 
Sll-BC, 4 MS11-9P, VT 
W AUTO LOAOER, CLOCK, 
W AUTO LOADER, CLOCK, 
t 16K CORE, 119V $0H2 
+ 16K CORE, 230V 50H2 
Sll-BC, 4 MS11-BP, H9 
Sll-BC, 4 MS11-BP, M9 
Sll-BC, 4 MS11-BT, MR 
Sll-BC, 4 MSll-By, MR 
MS11-BT M^ll-UP KT11- 



1-B, TU10-E 
B, D011-A, 
-CA, RP03-A 
-CB, RP03-B 
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D, CR11-A, LPU-JB, 

0J250-AD 

S, H960-QA, NO RK11, RK05 

S, H960-OB, NO RKli, RK09 



1-DE, TMll- 
1-DJ, TMll- 
•AA, TCli-G 
1-AB, TCH- 
1-C, RF11, 
Wll-P, H96C 
1-C, RF11, 
Wll-P, H96C 
430. AD, NO 
430. AD, NO 
-C, FP11-B, 
-P, H960»0A 
-Ci FP11.B, 
-P, H960«0E 



EA, QJ250-AD, 115V 60H2 
EC, QJ250-AD, 230V 90H2 
A, QJ250.AC, 115V 6QH2 
GB, QJ250-AC, 230V 50H2 
RS11, RK11-CA, RK05-AA, 
-DA, DD11-A, QJ430-AC 
RSll-A, RKH.CB, RK05-BB, 
-DB, DD11-A, QJ430-AC 
TCli, TU56, QJ430.AQ 
TC11, TU56, QJ430.AC 

RP11-CA RP03-AS, TM11-A, 
, DDH-A, 0J430-AD 

PP11-CB RP03-BS, TM11-B, 
, DD11-A, QJ430-AD 



ll-OE TC11- 

11-DJ TC11- 

11-DE TM11- 

11-DJ TMll- 

11-B TM11-E 

11-B TM11-E 

60-DA, DHtl 

60-DB, DH11 

UPGRAOE FR 

UPGRADE FR 

PGRADE FROK 

PGRAOE FROf 

30-CA, CAB, 

30-CD, CAB, 

05B.AA, CAB 

05B.AD, CAB 

PWR FAILi 

PWP FAIL* 



GA H960-DA 
GB H960-DB 
EA H960-DA 
ED H960-OB 
A H960-DA 
D H960-DB 
-AA, QR430 
-AC, 0R430 
OH 11/20, 
OM 11/20, 
11/20, 11 
11/20, 23 
H5v 60H2 
230V 50H2 
, 115V 6QH 
, 230V 50H 
115V 60H2 
230V 90H2 



QR430-AC 
QR430-AC 
QR43O-A0 
0R43O»A0 
QR430-A0 
QR43Q-AD 
-AE, 115V 
-AE* 230V 
115V 60H2 
230V 50H2 
5V 60H2 
OV 90H2 



119V60H 
230V50H 
115V60H 
230V50H 
115V60H2 
230V50HH 
60H2 
50HZ 



67-HC 119V 
67-HB, 230V 
11-DB, KW11 
11-DB, KW11 
C MRH-DB K 



.^ t [.A30.CA, CAB, 115V 60H2 
-L< LA30.CD, CAB, 230V 90H2 
Wll-L LA30-CA CAB 115V 60H2 



MODEL 
NO 

l/50« 
1/5C- 
1/50- 
1/50- 
1/50- 
l/50« 
1/50- 
1/50- 
1/50- 
1/50' 
1/50' 
1/50- 
1/50' 
1/50' 
1/50- 
1/50- 
1/5C" 
1/50- 
1/50- 
1/50' 



EMG 
MGR 

CY BD 

DA BD 

OB 85 

DS BD 

DT 8D 

DU BD 

'DV BD 

FH BD 

■FJ BD 

FK BO 

FL BD 

■FM BO 

TN BD 

■FP BD 

■FR BD 

■FS 3D 

FT BO 

'FU BD 

■FV BD 

ME BO 



1/50-MF BD 

1/50-MH BD 

1/50-MJ BD 

1/50-MK BO 

1/50-ML BO 



1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50- 

1/50 

1/50- 

1/50- 

1/50- 



MM LBH 

MN LBH 

MP LBH 

MR LBH 

MU LBH 

MV LBH 

MW LBH 

MY L8H 

NA BO 

NB BO 

NC BO 

ND BO 

NE BO 



1/50-NF BD 

m 

1/50-NH BD 

1/50-NJ BD 

1/50-PA BD 

1/50-PB BO 

1/50-PC BD 

1/50-PD BD 

1/50-PE BO 

11/50-PF BD 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 

LBH 

LBH 
LBH 
LBH 

LBH 

JEN 
JEN 
JEN 
JEN 
JEN. 
JEN 
JEN 
JEN 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 

LBH 

LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 
LBH 

LBH 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



11/73 

3/74 

3/74 

3/74 

3/74 

3/74 

3/74 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

4/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 



6 11/73 



11/73 
11/73 
11/73 



6 11/73 



11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 



3 11/73 



11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 



6 11/73 



KB11-A 



DOS I 
DOS J 
DOS I 
DOSl 
DOS J 
DOSl 



RSXH. 

RSXH. 

RSXH, 
RSX11. 
RSX11. 

RSXH. 



MS11-BC 4 MS11-BT MFH-UP KT11-C MR11-DS K 
1/45. DC W 11/50-CC INSTEAD CF 11/45. CC 
1/45. DD W H/5C-CD INSTEAD. OF 11/45. CD 
1/45. DS W 11/50-CC INSTEAD q? U/45.CC 
1/45.DT W 11/50- CD JNSTEAQ OF 11/4*. CD 
1/45.DU W 11/50-CC INSTEAD QF 11/45-CC 
1/45.DV W 11/5C-CD INSTEAD CF 11/45. CD 
OEM 11/50-CC, 115V 60H2 
OEM 11/50- CD, 230V 50H2 
OEM 11/50-CC W NO PARITYi 115V 6QH2 
OEM 11/50-CD W NO PARITY, 230V 50H2 
OEM 11/50-CC ♦ 8K CORE MEM * MEM MANAGEME 
OEM 11/50-CD ♦ 8K CQRE MEM « MEM MANAGEME 
OEM 11/50-FM W NO PARITY, 115V 60H2 
OEM 11/50-FN W NO PARITY, 230V 5QH2 
11/50-FH, MF11-UP, KT11-C, 115V 60H2 OEM 
11/50- Fj, MF11-UP, KT11-C, 230V 50H2 OEM 
11/50-FK, MF11-U» KT11-C, 115V 60H2 OEM 
11/50. Fl, MFll-Ui KT11-C, 230V 50H2 OEM 
D| 11/50-CC, MFll-LPi KTH-C, RK11-CA, RKC5 
MRll-DBi KWll-Li QJ580-AC 
Dl 11/50-CD, MFll-LPi KTU-C, RK11-CB, RK05 
MRH-OBi KWll-Li 0J580.AC 
Dl 11/45-MH W 11/50. CC INSTEAD OF 11/45-CC 
Dl 11/45-MJ W 11/50. CQ INSTEAD OF 11/45. CO 
Dl 11/50-CC, 2 MF11.LP, MM11-LP, KTlt-C, RP 
TU10-EA, CD11-EA, LP11-RA, MR11-0B, KWll- 
Dl 11/50-CD, 2 MFllsLP, MMll-LP, KTU-C, RP 
TU10-EB, CD11-EB, LP11-R8, MRH-OB, KWll- 
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Wll-L LA30-CD CAB 230V 50HH 



NT, H5V 60H2 
NT, 230V, 50H2 



RSX11D 
RSX110 
RSX11D 
RSXHO 
RSX11D 

RSX11D 

RSX11D 
RSXHD 

BATCHI 
BATCHl 
BATCHI 
BATCHI 
BATCHI 

BATCHI 



RSX11D REAL TIME #1 

RSX11D REAL TIME #1 

RSXHD REAL TIME #2 

RSXHD REAL TIME #2 

RSXHD REAL TIME #3 

RSXHD REAL TIME #3 

RSXHD REAL TIME #« 

RSXHD REAL TIME #« 



115V 60H2 

23QV 50H2 

115V 60H2 

230V 50H2 

H9V 60H2 

23QV 50H2 

U5V *0M2 

23QV 50H2 



-AA, TMll-A, TUlOsEA, 

-BB, TMH-B, TU10.ED, 

& NO H960-DA 

& NO H960-OB 

11-CA, RP03-AS, TMll-A, 

L, H960-DA, QJ580.AQ 

H-CB, RP03-BS, TMll-B, 

L, H960-DB, QJ580»AD 



SYS II 11/50-CW, RKH-OE, TMll-EAi QJ580-A 
SYS II 11/50-CYC RKH-DJi TM11.EB, 0J58Q-A 
SYS 21 11/50-CW MFH-UP RKH-DE TMH-EA M9 
SYS 21 11/50-CY MFH-UP RK11-DJ TMH-EA H9 
SYS 31 ll/50-CWi Mpu-yP, MM11-UP* RP11»CE 
DDH-B, H960-QA, QJ58O-A0, 115V 6 
SYS 31 11/50-CYi MFU-UPi MM11-UP, RPll-Ow 
LPH-JB, DDH»B, H960-DBi QJ580-A 
SYS 41 H/50-CWi MFH-UPi RKll-OEi RK05»AA 
SYS 41 11/50-CY, MFH-UPi RK11-DJ, RK05-Be 
11/45-PA U 11/50-CC INSTEAD OF 11/45-CC 
U/45-PB W 11/50-CD INSTEAD OF 11/45-CD 
11/45-PC W 11/50-CC INSTEAD OF 11/45-CC * 
H/45-PD U 11/50-CD INSTEAD OF 11/45-CD * 
11/50-CC, MS11-BD, 2 MSH-BP, FPH-B, RPll 

TU10-EA, CD11-EA, LP11-RA, MR11-0B, KWll- 
11/50-CD, MS11-BD, 2 MSH-BP, FPH-B, RPll 

TU10-EO, CD11-EB, LPH-RB, MRH-DB, KWll- 



D, 115V $0H2 

D, 230V 50H2 

6C-DA QJ580-A0 H5V 60H2 

6C-DBQJ580-AO 230V 50H2 

, TMH-EA, CRH, LPil-JA, 

0H2 

, TMH-EDi CR11-A# 

D, 230V 50H2 

, QJ580-AE U5V60H2 

, QJ580-AI 230V50H2 



NC H960-DA 

NC H960-DB 

-CAi RP03-AS, TMH-A, 

P, DD11-A, QJ250.AD 

-CB, RP03-BS, TMH-8, 

P, DDll-Ai QJ250-AD 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON DESCRIPTION *"■ 13 


NO 


M8R 


ENGR ENG 


R AREA 




MQ/YR 








11/50-PH 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #1, 115V 60HZ 


11/50-PJ 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #1, 230V 50HZ 


11/50-PK 


USH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #2, 115V 60HZ 


11/50-PL 


L8H 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #2, 230V 50H2 


11/5Q-PM 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #3, 115V 60H2 


11/5Q-PN 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


■» 


BATCH #3i 230V 50HH 


11/50-PP 


LBH 


JEN 




$ 


11/73 


E 


m 


BATCH #4» 115V 60H? 


U/5Q-PR 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


BATCH #4, 230V 5QHZ 


11/50-PS 


BD 


LBH 




3 


11/73 


E 


n 


BATCH/DOS SYS ll U/5Q-QU, RKll-DEi TMll-EA, QJ250-AD, 113V 60H2 


11/50-PT 


BD 


LBH 




3 


11/73 


E 


• 


BATCH/DOS SYS ll ll/30-CV, RKll-Dj, TMU-ED, QJ250-A0, 230V 5QHZ 


11/50-PU 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


m 


BATCH/DOS SYS 2| U/5Q-CU, RFil-AA, TC11-GA, QJgSO-ACi U5V 6QHZ 


11/50-PV 


3D 


LBH 




3 


11/73 


E 


m 


BATCH/DOS SYS 2l 11/50-CV, RF11-AB, TGll-GB, QJ250-AC, 230V 30HZ 


11/50-PW 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


BATCH/DOS SYS 3| 11/30-CUi MSU-BD, 2 MSll-BTi FP11-B, RPlLCE, TMll-EA, 


* ' 












E 




CD11-EA, LRH*RAi DDll-Bi GJ25Q-AD, 115V 60HZ 


11/50-PY 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


BATCH/DOS SYS 3| U/50-CV, MSil«IDi I MSll-BTi FPU-B, RPU-CJ, TMU-ED 


m 












E 




CDll-EBi LPH»RBi DDll-Bi Qj250"ADi 230V 50HZ 


11/50-RA 


BD 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/501 li/45- RA W H/50.CC INSTEAD OF 11/45.CC 


il/50-RB 


BD 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/5C 


)| 11/45-RB W 11/50-CD INSTEAD OF 11/45. CD 


11/50-RC 


BO 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/501 11/45-RC W 11/50. CC INSTEAD OF U/45.CC 


11/50-RD 


BO 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/501 11/45-RD W 11/50-CD INSTEAD OF 11/45.CD 


11/50-RE 


BO 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/501 11/45-RE W 11/5Q.CC INSTEAD OF 11/45. QC 


11/50-RF 


BO 


LBH 




6 


11/73 


E 


RSTS/501 11/45- RF W li/50 9 CD INSTEAD OF 11/45. CO 


il/50»RH 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


« 


RSTSi TJHE SHARE #1 ( 115V 60HZ 


11/50-RJ 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


Ml 


RSTSi TIME SHARE #1, 2-5QV 30HZ 


11/50-RK 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


RSTSi TIME SHARE #2, 115V 60HZ 


11/50-RL 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


RSTSi TIME SHARE #2i 230V 50HZ 


11/50-RM 


LBH 


JEN 




6 


11/73 


E 


m 


RSTSi TIME SHARE #3, 113V 60MZ 


11/50-RN 


L3H 


JEN 




6 


11/73 


E 




RSTSi TIME SHARE #3, 23QV 30HZ 


11/50-RP 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


RSTS/E 


#1! 11/50-CW MF11-UP RFU-AA RK11-DE TCll-GA H960-DA QR430.AC 115V60H 


11/50-RR 


80 


LBH 




3 


11/73 


E 


RSTS/E 


#11 11/50-CY MF11-UR RF11.AB RK11-0J TCiLGB H960-DB QR430.AC 230V30H 


11/50-RS 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


RSTS/E 


#21 11/50-CW MF11-UP RFU-AA RK11-DE TMll-EA H960-0A QR430-AQ H5V60H 


11/50-RT 


BO 


LBH 




3 


11/73 


I 


RSTS/E 


#21 11/50-CY MFH-UP RFlliAB RKll-DJ TMll-EO H960-DB QR430-AD 230V50H 


11/50-RU 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


RSTS/E 


#3| 11/50-CW MF11-UP PPU-CE FPU-B TMll-EA H960-DA QR430-AO U3V60HZ 


11/50-RV 


BO 


LBH 




3 


11/73 


E 


RSTS/E 


#31 11/50-CY MF11-UP RPlliCJ FP11-B TMU-ED H960-DB QR430-AO 230V50HZ 


11/50-UA 


BO 


LBH 




3 


4/73 


I 


m 


KBll-Ai MSll-BCi 4 MSll-BPi CAB, UPGRADE FROM H/20, 115V 6QH2 


11/50-UB 


BO 


LBH 




3 


4/73 


E 


m 


KB11-A, MS11-BC, 4 MSH-BP, CAB, UPGRADE FROM 11/20, 230V 50HZ 


11/50-UC 


BO 


LBH 




3 


4/73 


E 


m 


KB11-A, MS11-BC, 4 MSH-BM, CAB, UPGRADE FROM U/20, 115V $QH? 


11/50-UD 


BO 


LBH 




3 


4/73 


E 


- 


KB11-A, MS11-BC, 4 MS11.BM, CAB, UPGRADE FROM 11/20, 230V 50HZ 


11D01-DA 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, KG11-A, CRlli LP11-JA, DD11-B, 115V 60HZ 


11D01-DB 


V9 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


110XX 


DU11-DA, KG11-A, CPU-Ay LPll-JB, DD11»B, 230V 50HZ 


11D01-DC 


V9 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, KG11-A, C*lli LPH-KAi DD11-B, 113V 60HZ 


11D01-DD 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


lioxx 


DU11-DA, KG11-A, CR11-A, LP11-KB, DDll-B, 230V 50HZ 


11001-DE 


V8 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, K611-A, C«lli LSH-A, DDH-B, 115V 60HZ 


11D01-DF 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, KG11-A, CR11»A, LS11.B, D011-B, 230V 50HZ 


11D01-DC 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, KGH-A, LS11"A, DDll-B, H5V 60^2 


11D01-DH 


va 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DU11-DA, KG11-A, LS11-B, DD11.B, 230V 30kZ 


11D03-DA 


V8 


DPR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DX11-BA, BM873-YX, 115V 40HZ 


11003-DB 


VB 


DpR 


COM 


2 


10/73 


B 


11DXX 


DX11-BB, BM873-YX, 230V 30HZ 


11D10-CA 


VB 


OPR 


COM 


3 


10/73 


E 


. 


11/10-NC. 8K MMH.L, BM792-YA, LT33-DC, K960-CA, 115V 60HZ 


11D10-CB 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


* 


11/10-NC» 8K MMll.Li BM792-YA, LT33-0Di K960-CB, 230V 50HZ 


11D10-CC 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


. 


11/10. NCi 8K MMll-Li BM792-YA, LT33-DCi K967-AA, 115V 60HZ 


11D10-CD 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


• 


11/10-NDi 8K MMll,Li BM792-YA, LT33-DD, >967-AB, 230V 50HZ 


11D10-CE 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


m 


11/10-NCi 8K MMll.Li BM792-YH, LA30-CA, TA11-AA, H960.CA, 115V 60HZ 


11D10-CF 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


m 


11/10. ND# 8K MMll.Li BM792-YH, LA30-CD, TA11-AB, H960-CB, 230V 50HZ 


llDiO-DE 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


m 


11E10-NE W DECCOMM LOGO, 115V 60Hi 



MODEL 


EMG 


DESIGN »ROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENG 


R AREA 




MQ/YR 








11D1C-DF 


VB 


OPR 


COM 


3 


10/73 


E 


V 


11E10-NF 


11D20-CA 




DAS 




3 


3/72 


E 


m 


COMM SYS 


11020-CB 




DAS 




3 


3/72 


E 


m 


COMM SYS 


11D20-CC 




OAS 




3 


3/72 


E 


m 


11/20- AA 


11D2Q-CD 




DAS 




3 


3/72 


E 


» 


11/20-AB 


11D20-CE 




DAS 




3 


5/72 


E 


«t 


11/21-CE, 


11020-CF 




DAS 




3 


5/72 


E 


- 


11/21-CF, 


11D21-CA 




DAS 




3 


3/72 


E 


» 


2780 COMM 


11D21-CB 




DAS 




3 


3/72 


E 


— 


2780 COMM 


11D21-CC 




DAS 




3 


3/72 


E 


11/20. 


AA * MMH-F 


11D21-CD 




DAS 




3 


3/72 


E 


11/20! 


AB * MM11-F 


11D21-CE 




DAS 




3 


5/72 


E 


m 


2780 COMM 


11D21-CF 




DAS 




3 


5/72 


E 


« 


2780 COMM 


11D23-CA 




OAS 




3 


5/72 


E 


- 11/21-CA, KW11 


UD23-CB 




DAS 




3 


5/72 


E 


- 11/21-CB, KW11 


11D23-CE 




DAS 




3 


3/74 


E 


«• 


360/370 F 


11D23-CF 




DAS 




3 


3/74 


E 


- 


360/370 F 


11026-CA 




DAS 




3 


3/72 


E 


• 


2780 COMM 


HD26-CB 




DAS 




3 


3/72 


E 


» 


2780 COMM 


11D26-CC 




DAS 




3 


3/72 


E 


- 


11/20-AA 


11026-CD 




DAS 




3 


3/72 


E 


- 


11/20-AB 


11026-CE 




OAS 




3 


5/72 


E 


• 


2780 COMM 


11D26-CF 




DAS 




3 


5/72 


E 


. 


2780 COMM 


11D40-CE 


va 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


« 


11/40. CP, 


11040-CF 


vs 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


- 


11/40. CR, 


11D40-0J 


V9 


OPR 


COM 


2 


10/73 


E 


m 


11/40. CM, 


11D40-DK 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


E 


m 


11/40. CN» 


11D4Q-DN 


VB 


DPR 


COM 


2 


10/73 


E 


m 


11/40- CMi 


11D40-0P 


V9 


DPR 


COM 


2 


10/73 


E 


m 


11/40. CNi 


11050-CE 


V8 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


' m 


11/50- CM, 


11D50-CF 


vs 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


m 


11/50. CNi 


11050-DJ 


V9 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


— 


11/50. CM, 


11050-DK 


V9 


DPR 


■ COM 


3 


10/73 


E 


m 


11/50- CNi 


UD50-DN 


VB 


OPR 


COM 


3 


10/73 


I 


m 


11/50. CM, 


11050-OP 


VB 


DPR 


COM 


3 


10/73 


E 


m 


11/50.CN, 


11E05-8A 


RS 


FE 


IPC 


3 


11/73 


E 


iNDlli 


BA 1 


UE05-BB 


RS 


FE 


IPC 


3 


11/73 


E 


INOlla 


BB 1 


11E05-NE 


BO 


sw 




3 


8/73 


E 


U/Q5. 


NC MMll-L R 


11E05-NF 


BD 


sw 




3 


8/73 


I 


11/05. 


NO MM11-L R 


HE05-NH 


BD 


SW 




3 


11/73 


E 


11/05. 


NO MMU-L R 


11E05-MJ 


BO 


sw 




3 


11/73 


E 


ll/05i 


NC MMU-L R 


11E10-NE 


BO 


sw 




3 


8/73 


E 


n/ioi 


NC MM1LL R 


11E10-NF 


BO 


sw 




3 


8/73 


E 


11/10. 


NO MMll-L R 


11E10-NH 


BO 


sw 




3 


11/73 


E 


11/10. 


ND MM11-L R 


11E10-NJ 


BO 


sw 




3 


11/73 


E 


U/lO. 


NC MMU-L R 


11L10-AA 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




HE10.NE, 


11L10-AB 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




11E10-NF, 


11L10-BA 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




11/10-NC. 


11L10-BB 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




11/10-ND, 


11L10-BC 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




11/10-NC. 


11L10-BD 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 




11/10. ND, 


11L10-8E 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 


11/10-NC 


LA30-CA TA 


11L10-BF 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 


11/10-ND 


LA30-CD TA 


11L10-BH 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 
E 


" 


11/10-NC, 

LPSKW, H9 



DESCRIPTION 



W DECCOMM LOGO, 23CV 50H2 

BASE! 11/21-CA| KW11-L. QJ2CAP, 

BASE1 11/21-CB, KW11.U. QJ20-AP, 

* MM11-F, KWH-Li QJ20-AP, QJD5C 

♦ MMll-F, KWll-L, QJ20-AP, QJD5C 
KWll-L, 0JC20-AS 
KWll-Li QJC20-IS 
SYS SRC| 11/21- CA, KWU.Li DP11 
SYS SRCj 11/21-CB, KWU-L, 0P11 
KWll-L DPil»DA KG11-A QJ050-AS 
KWll-L DP11»0A KG11-A QJ050-AS 
SYS SRC| 11/21-CE, KWU-L, OPil 
SYS SRCl 11/21-CF, KWU-L, DP11 

-A, KHll.Ai DXil-BA, 360/370 (28 
-A, KMlliA, DXil-BA, 360/370 (2fi 
E SYS 2848, LA/RC 115V 
E SYS 2848, I.A/RC 230V 
SYSI 11/21-CA, KWU-L. DP11-0A, 
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SYSI 11/21-CB, KW11-U. 0P11 

♦ MM11-F KWU-L DP11.DA KG11 

♦ MMH-F KWH-k 0P11-OA KGU 
SYSI 11/21-CE, KWlULi DP11 
SYSI 11/21-CF, KWll-L* DP11 
KWll-Li 115V 60H2 

KWU-L, 230V 50H2 



• DA, 
•A C 

• A C 

• DA, 
-DA, 



CJD50-AS 

CJD50-AS 
-AS, H957 SHORT CAB 
-AS, H957 SHORT CAB 



-CA, KG11-A, QJC21-AS 
-CA, KC11-A, QJC21-AS 
QJC21-AS H957 SHORT CAB 
QJC21-AS H957 SHORT CAB 
-CA, KG11-A, QJC21-AS 
-CA, KG11»A, 0JC21-AS 
48), QJC22, H950, 115V 60H2 
48), QJC22, H950, 230V 50H2 



KG11-A, QJC21-AB 
KG11-A, QJC21-AB 
JC21-AB H957 SHORT CAB 
JC21-AB H957 SHORT CAB 
KG11-A, QJC21-AB 
DG11-A, QJC21-AB 



KWil-l, TC11-GA 
KWll-Li TCll-GB 
KWU-L, TM11-EA 
KWU-Li TM11-E0 
TAll-AA, ODU-B 
TA11-AB, 0Oli«B 
RK11-D, RK05-AA 
RK11-D, RK05-iB 
RKli-O, RK05-AA 
RKll-D, RK05-BB 



115V 60H2 
230V 50H2 
115V 60H2 
230V 50H2 
115V 60H2 
23CV, 50H2 
TCll-GA, 115V 
TCll-GB, 230V 
TM11-EA, 115V 
TM11-ED, 23QV 



1E09-NE W INDUSTRIAL CONSOLE, 11 

1E05-NF W INDUSTRIAL CONSOLE, 23 

K05-AA RKH-0 TA11-AA LA30-CA BM 

K05-BB RK11-0 TA11-AB LA30-CD BK 

K05-AB RKH-D TA11-AB LA30-CB BM 

K05-BA RK11-D TA11-AA LA30-CC Bf 

K05-AA RKll-D TA11-AA LA30-CA B^ 

K05-BB RKH-D TAlt-AB LA30-CD BM 

K05-AB RKll-D TA11-AB LA30-CB BM 

K05-BA RKli-O TA11-AA LA30-CC BM 

NP11, KLll. 0J005-AE, H5v 6QHI 

NP11, KLll, QJ0C9-AE, 230V 50H2 

LT33-DC, BM79g*YH, TAll-AA, ODl 

LT33-D0, 9M792-YH, TAlt-AB, 001 

LT33-DC, LPS11»SA, LPSAQ-12, LP 

LT33-00, LPSU-SB, LPSAD.12, LP 

11-AA LPS11-SA LPSAD-12 LPSOR-A 

11-AB LPSU-SB LPSAD-12 LPSDR»A 

LA30-CA, MM11-L, TAll-AA, LPS11 
6O-CA1 ODH-B, 115V 60H2 



6CH2 

5CH2 

6CH2 

5CH2 

5V 60H2 OEM 

OV 50H2 OEM 

792-YB H960- 

792-YB H960« 

792-YB H960. 

792-YB H960« 

792-YB H960. 

792-YB H960« 

792-YB H960« 

792-YB H960- 



CA 115V60 OEM 

CB 230V50 OEM 

QB 230V 60 OEM 

CA 115V 50 OEM 

CA 115V60H2 

CB 230V50H2 

CB 230V 60H2 

• CA 119V 50H2 



t-B, H960-CA, 115V 60M2 
1-B, H960-CB, 230V 50H2 
SKWi H96Q-CA, 115V 60H2 
SKW, H960-CB, 230V 5QH2 
LPSKW H960-CA DOli-B U5V60 
LPSKw H960-CB 0011-8 230V90 
-SA, LPSAO-12, LPSDR-A, 



MODEL ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MSR 


ENGR ENSR 


AREA 


MO/YR 




11L10-BJ AW 


EK 


3 


12/73 


E 
E 

E 


ULIO-BK'AW 


EK 


3 


12/73 


ULIO^BL AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-AA AW 


ERK 


3 


12/73 


E 


11L40-AB AW 


ERK 


3 


12/73 


E 


UL40-AC AW 


EK 


3 


12/73 


E 
E 
E 
E 
E 


UL4C-AD AW 


EK 


3 


12/73 


UL40-AE AW 


EK 


3 


12/73 


UL40-AF AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-8A AW 


EK 


3 


12/73 


E 


UL40-BB AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BC AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11U40-BD AW 


EK 


3 


12/73 


E 


UL40-BE AW 


EK 


3 


12/73 


E 


UL40-BF AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BH AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BJ AW 


EK 


3 


12/73 


E 


UL4Q-BK AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BL AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11U40-BM AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BN AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BP AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BR AW 


EK 


3 


12/73 


E 


11L40-BS AW 


EK 


3 


12/73 


E 
E 

E 


11L40-BT AW 


EK 


3 


12/73 


11U45-BA BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


UL4S-BB BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BC BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BD BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BE 80 


LBH 


3 


12/73 


E 


UL45-BF BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


UL45-BH BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


UL45-BJ BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BK BE 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BL BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L45-BM 30 


LBH 


3 


12/73 


E 


UL45-BN. BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BA BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BB BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BC BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BD BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BE BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L50-BF BO 


LBH 


3 


12/73 


E 


11L5Q*8H BO 


LBH 


3 


12/73 


E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 


UL50-BJ BO 


LBH 


3 


12/73 


11L5O-BK.B0 


LBH 


3 


12/73 


9» 

HL5d-BL BO 


LBH 


3 


12/73 



USED ON 



DESCRIPTION 
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U/10-ND, LA30-CD, MMU-Li TAU-AB, LPSll-SB, LPSAD-12| LPSDR-A* 

LPSKW, H960-CB, DDU-Bi 230V 50H2 

HElO-NEi LPSil-SA, LPSAD-12i LPSKWi 11SV 60HZ 

11E10-NF, LPSll-SBi LPSAD»12i LPSKW, 230V 30 HE 

11/40. CU VR14-LC LPSU-SA LPSAO-12 2 LPSAG LPSKW LPSDR-A U9V60H2 

11/40-CV VR14-LC L p Sll-Si LPSAD-12 2 LPSAG LPSKW LPSDR-A 230V90H2 

11/40-BA, MR11-DB, RKU-DE, TMU-EA, LSlt-A, NPlli KLU-A, DDH-B, 

KWU-Li QJQ09-A0, 115V 60H2 

11/40-BB, MRU-DB, RKU-CJ, TM11-E0, LSll-B, NPlli KLU-A, DDU-B, 

KWU-L, QJQ03-AD, 230V 5CH2 

11L40-AA, TUlOB-EAi QJ0Q3-AE, QJ940-AEi 115V 60H2 

UL40-AB, TUlOB-EDi QJQQ3-AE, QJ940-AE, 23CV 50HZ 

11/40-BA, LPS11-SA, LPSAD-12i LPSKWi H5V 60N2 

11/40-BB, LPSll-SBi LPSAD*12i LPSKW, 230V 90H2 

11/40-BC, BM792-YBi TCU-GA, DDU-B, 115V 60H2 

U/40.BD, BM792-YBi TCU-GB, DDU-B, 230V 50H2 

U/40-BC, BM792-YB, RKU-DE, TAU-AA, ODll-B, 115V 60H2 

11/40-BDi BM792-YB, RKll-DJi TAll-AB, OOU-B, 230V 90H2 

11/40-BC, BM792-YB, RKU-DE, RK05-AA, DDU-B, 115V 60H2 

11/40-BDi BM792-YB, RKU-DJ, RK09-BB, DDll-B, 230V 50HZ 

11/40-BC, MRU-DB, RKll-DEi TMU-EA, DDll-B, U5V 60H2 

11/40-BDi MRU-DB, RKU-DJ, TMU-ED, ODU-B, 230V 5QH2 

11/40-BC, BM792-YB, RKU-DE, RK05-AA, LPU-FA, DDU-B, U5V 60H2 

U/40-BD, BM792-YBi RKU-OJ, RK05-BB, LPll-FB, DDU-B, 230V 9QH2 

11/40-BC MMU-U MRU^DB KEU-E KWU-L RKU-DE TMU-EA DD1UB 119V 60 

U/40-BD MMU-U mru-DB KEU^E KWU-L RKU-DJ TMU-ED D0U«B 230V 50 

11/40-BC, MMU-U, MFU-U, KTU-D» KEU-E, MRU-DB, RKU-DE, TMU-EAi 
DDU-B, KWU-L» U9V 60H2 

11/40-BD, MMU-U, MFU-U, KTU-D, KEU-E, MRU-DB, RKU-DJ, TMU-EDi 

DDll-B, KWU-Li 230V 50H2 

U/45-CU, DLU-A, RKU-DE, RK05-AA, 115V 6CH2 

U/45-CV, DLU-A, RKU-DJ, RK05-BB, 230V 5CHZ 

11/45- CU, DLU-A, RKU-DE, TMU-EA, U5V 6CH2 

11/45-CV, DLU-A, RKU-OJ, TMU-ED, 230V 5CH2 

11/45-CU, DLU-A, RKU-DE, RK05-AA, CRU, DDU-B, H960-DA, U5V 60H2 

11/45-CV, DLU-A, RKU-DJ, RK05-BB, CRU-A, DDU-B H960-DB 230V 60H2 
U/45.CW DLU-A MFU-UP H960-DA RKU-DE RK05-AA LPU-FA CRU DDU-B U5V60H2 
U/45.CY OLU-A MFU-UP H96Q-DB RKU-DJ RK05-BB LPU-FB CRU-A DDU-B 230V50 

U/45-CW, RP11-CE, TMU-EA, 115v 60H2 

11/45- CY, RPU-CJ, TMU-ED, 230V 50H2 
U/45.CW DLU-A MFU-UP H96Q-QA DDll-B RKU-DE TMU-EA LPU-FA CRU U5V60H2 
U/45iCY DLU-A MFU-UP H960-DB ODll-B RKU-DJ TM1-ED LPll'FB CRU-A 230V90 
U/50.CU LESS 2,MSU-BTi PLUS DLU-A, RKU-DE, RK05-AA, FPll-B, U5V 60H2 
U/50.CV LESS 2 MSU-BT, PLUS DLU-A, RKU-DJ, RK05-8B, FPll-B, 230V 50H2 

U/50-CU, OLU-A, RKU-DE, RK05-AA, 115V 6CH2 

U/50-CV, DLU-A, RKU-DJ, RK05-BB, 230V 5CH2 

11/50-CU, DLU-A, RKU-DE, TMU-EA, U5V 6CHZ 

11/50-CV, DLU-A, RKU-OJ, TMU-ED, 230V 5CHZ 

11/50-CW, DLU-A, MMU-UP, MFU-UP, H960-DA, DDll-B, RKU-DE TMU-EA 

LPU-FA, CRU, U5V 60H2 

11/50-CY, DLU-A, MMU-UP, MFU-UP, H960-DB, DDll-B, RKU-DJ TMU«ED 

LPU-FB, CRU-A, 23QV !>0H2 

U/50-CW, DLU-A, MMU-UP, MFU-UP, H960-DA, DDU-B, RK11-DE RK05.AA 



LPU-FA, CRU, U5V 60H2 
11/50-CY, DLU-A, MMU-UP, 



MFU-UP, H960-DB, DDU-B, RKlt.DJ RK05.BB 



MODEL 




EMG 


DESIGN PRSD MFSR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 




MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




11L50- 


-8M 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 
E 


11L50- 


■BN 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 


11L50- 


•BP 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 


11L50- 


•8R 


BO 


LBW 




3 


12/73 


E 


11L50- 


■BS 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 


11L50- 


•8T 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 


11150^ 


■BU 


BO 


LBH 




3 


12/73 


E 
E 
E 
E 
E 


11L50- 


>9V 


BO 


LBH 




3 


12/73 


11R20- 


■AA 




KH 




3 


12/71 


11R20- 


■A8 




KH 




3 


12/71 


E 


11R20- 


'LA 




*H 




3 


12/71 


E 


11R20- 


•LB 




KH 




3 


12/71 


E 


11W45- 


•AH 


VB 






3 


4/74 




120 






RR 


TPL 


6 




D 


121-A 






RR 




6 




M 


121-8 






RR 




6 




M 


121-C 






RR 




6 




M 


121-D 






RR 




6 




M 


123 






RR 


TPL 


6 




D 


125 






RR 




6 




K 


126 






RR 




6 




K 


127 






RR 




6 




K 


126 






RR 




6 




K 


129 






RR 


TPL 


6 




D 


131 






RR 


TPL 


6 







132 






RR 


TPL 


6 







133 






RR 


TPL 


8 




D 


134 






RR 




6 




M 


135 






RR 




6 




M 


137 






RG 




6 




A 


138-A 






RG 




6 




A 


139-B 






RG 




6 




A 


138-C 






RG 




6 




A 


138-D 






RG 




6 




A 


138-E 






RG 




6 




A 


138-F 






RG 




6 




A 


139-A 






RG 




6 




A 


139-8 






RG 




6 




A 


139-D 






RG 




6 




A 


139-E 






RG 




6 




A 


139-F 






RG 




6 




A 


14/30- 


•A 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 


14/30- 


■8 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 


14/30- 


•C 


JM 


AR 




3 


9/73 


B 


14/35- 


>A 


JM 


AR 




3 


9/73 


E 


140 






RR 


TPL 


6 







141 










6 




A 


142-8 






RG 




6 




A 


143 






RR 




6 




K 


145 










6 




A 


146 






RR 




6 




M 


147 






RR 




6 




M 



USED ON 



CESCRIPTION 



18 



LP11-FB, CR11-A, 2-30V 50W2 

11/50-CWi DL11-A, RPli-CE, TMll-EA, TU10-EE, 115V 60HI 
11/50-CY, 0L11-A, RP11-0J, TMll-EOi TUlO-Ew, 230V 5QH2 
11/50.CW DL11-A MM11-UP MF11-UP H96C-0A RP11-CE TMll-EA TU10-EE 115V 60H2 
11/50.CY DL11-A MMll-UP MFii-yp H960-DB RP11-CJ TM11-E0 TUlO-EJ 230V 50H2 



11/50, CW, DLll-Ai DDll-B, 
ll/50«CYi DLll-Ai ODll-Bi 
11/50. Cw, DLll-Ai 
TU10-EE, LP11-JA, 
11/50. CYi DLll-Ai 
TUlO-EJ, LPH-JBi 



RP11-CE, TH11-EA, TU10-EE, LP11-JA, CR11, H5V 60 



TUlO-EJ, 
H960-DA, 



LPll-JBi CRU.A 230V50 
DDH-B, RP11-CE TMli.EA 



H960-DB, DDll-B, RP11-CJ TM1UED 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
4 
4 
135 

5 

1, 4, 7 

1, 4, 7 

1,4, 7 

5, 8 

4, 7 

4, 7 

4, 7 

4, 7 



16 



4i 
4, 



1 

1/142 

1,4,7 

4 

138 
4 
149-A 



RP11-CJ, TM11-ED, 

MM11-UP, MF11-UP, 

CRlli 115V 60H2 

MH.11-U*, MF11-UP, 

CR11-A, 230V 50HH 

RUGGED 11-20 RACK COUNTABLE 115V 
RUGGED 11-20 RACK MOUNTABLE 230V 
11R20-AA WITH NO CCNSOLE 
11R20-AB WITH NO CCNSOLE 
11/45-AH W 861-C POWER CCNTROL IN PLACE OF 861-A 
SEQUENCE BREAK SYSTEM 
MEMORY CONTROL U PROCESSOR) 
MEMORY CONTROL <2 PROCESSORS) 
MEMORY CONTROL C3 PROCESSORS) 
MEMORY CONTROL (4 PROCESORS) 
HIGH SPEED DATA CHANNEL 
REAL TIME OPTION 
REAL TIME OPTION FCXBORO 
DEVICE SELECTOR EXTENSION 
INF COLLECTOR EX 
DATA CHANNEL MULTIPLEXER 
DATA CONTROL 
CLOCK MULTIPLEXER 
DATA INTERRUPT MULTIPLEXER 
4K MEMORY EXPANOS PDP4-C TO 8K 
8K MEMORY FOR PDP4-C 
A/D CONVERTER 11 BIT4 
ADC GENERAL PURPOSE 
FASTER 138 

138 WITH 11 BITS, 45 USEC 
138-B WHICH CONNECTS TO P0P5/8 
25 USEC F/C 138 U1BITS) 
35 USEC F/C 138 (12 BITS, CAB) 
MULTIPLEXER CONTROL UP TO 64 CHANNELS 
MULTIPLEXER CONTROL 16CH 
139-A WITH P0P5/8 INTERFACE 
MX CONTROL UP TO 64 CH 
139-A IN 138-F CAB 
14/30. B W 4K X 12 CORE (MM8-E) & DC14-F 
14/30. C w PROCESSOR, I/O CONT « I/O MUX MODULES 
BASIC PDP14/30 MOUNTING PANEL ASSEMBLY H I/O CONNECTORS 
14/30-B W 8K X 12 CQRE {MM8-EJ) « DC14oF 

RELAY BUFFER 
HIGH SPEED MX CONTROL 
HIGH SPEED 8 BIT DAC 
16 CHANNEL PRIORITY INTERRUPT 
INPUT MX (2 CHANNELS) 
PARITY OPTION 
4K MEMORY 



AA03 
8, 9 



AA03 
8, 9 



MODEL 
NO 



ENG 
MSR 



BO 
BD 
BO 

BO 



148 

148-B 

149-A 

149-B 

15/73-A 

15/73-B 

15/75-A 

15/75-B 

15/76-DA BO 

15/76-DB BO 

137 7 6 -DC BO 

15/76-DD BO 

15/76-DE OD 

15/76-DF DO 

13/76-DK DO 

15/76-DL DO 

15/76-MA BO 

15/76-M8 BO 

15/76-MC 80 

15/76-MD BO 

15/76-ME DO 

15/76-MF DO 

15/76-MK DO 

15/76-ML DO 

15/77-A 

15/77-B 

15/79-A 

15/79-B 

151 

152 

153 

154 

155 

156-A 

156-B 

157 

157-3 

158 

16 

161-A 

161-B 

161-C 

161-0 

162 

163-C 

164 

165-A 

165-B 

167 

168 

169 

17 

170-A 

170-B 

170-C 



BO 
BO 
BD 
BD 
MI 



MI 

M! 



DESIGN PROD 
ENGR EN3R 

RR 
RR 
RR 
RR 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
FD 
FD 
FD 
FD 
SW 
SW 
SW 
SW 
FD 
FD 
FD 
FD 
SW 
SW 
SW 
SW 

RR 
RR 
RR 

RR 



RR 

BV 

RR 

RR 

MW 

*W 

MW 

MW ' 

ATT 

JS 

JS 

SM 

SM 

KE 

SU 
RR 
RR 
RR 

RR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEOPRY 
MD/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



19 



WM 
WM 
WM 
WM 



WM 
WM 
WM 
WM 



M 
M 
M 

2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

1/73 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

2/74 E 

K 

K 

K 

M 

M 

K 

K 

T 

T 

T 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

D 

D 

R 

K 

M 

M 

M 

M 

M 



KP15, 
KP15, 
KPlSi 
KP15i 



7 MEMORY EXTENSION CCNTROL28 

7-A MEMORY EXTENSION CONTROL 

7, 148 4K MEMORY W SPACE FOR 8K 

7, 148 8K MEMORY (147 ♦ 149-A) 

16K BASIC PT SYSI KPi5i ME15-EA, LA30-CA, PCI 5, KElSi KW15 
16K BASIC PT SYSI KP15i ME15-EB, LA3O-C0, PC15-A* KE15» KW15 
16K DECTAPE SYS| KP15 ME15-EA LA30-CA PC15 KE15 KW15 TC15 TU56 U5V60HZ 
UK DECTAPE SYSi KP15 ME15-EB LA3C-CD PC15-A KE15 KW15 TC15 TU56 23QV50HZ 
KP15 ME15-EA LA30-CA PCJ9 KE15 KW15 TC15 TU56 RK13-PA 115V 60HZ 
KP15 ME15-EB LA30-CD PC19-A KE15 KW15 TCl5 TU56 RK15-FD 230V 30HZ 
15/76-DA W RK15-FE IN PLACE OF RKl3-FAi 115V 60HZ 
15/76-DB W RK15-FJ IN PLACE OF RKl5-PDi 23CV 50HZ 
ME15.EA, LA30-CA* PC15, KE15, KWlSi TCl5i TU96, RK15-HE, 115V 60HZ 
ME15.EB, LA30-CDi PC13-A* KE15, KW15i TC15, TU56, RK15-HF, 230V 50HZ 
ME15.EA, LA30-CA, PC15, K|l5i KWl5i TCl5i TU56i RK15-HK, 115V 60HZ 
ME15.EB, LA30-CDi PC15-Ai KE15, «W15i TC15, TU56» RK15»HLi 230V 50HZ 
KP15 ME15-EA LA30-CA PC15 KE15 KW15 TC39 TUlO-EE RK15-FA, 115V60HZ 
KP15 ME15-EB LA30-CD PC13-A KE19 KW15 TC59-C TU10-EJ RK15»FDi 230V50H1 
15/76-MA W RK15-FE IN PLACE OF RK15«FAi 115V 60HZ 
15/76-M8 W RK15-FJ IN PLACE OF RK15-F0i 23CV 50HZ 
KP15i ME15.EA, LA30-CAi PC13# «El5, KW15, TC59.D, TUIO, RK15-HE, H5V 60HZ 
KP15, ME15.EB, LA30-CDi PCl5-Ai KE15, KW15, TC39-Di TUIOi RK15-HF| 230V 50HZ 
KP15i ME15.EA, LA30-CA, PC15, K£15, KW15i TC59-D, TUIO, RK15-HK, U5V 60HZ 
KP15, ME15-EB, LA30-CD. PC15-Ai KE15, KW15, TC59-D, TulO, RK15-HLi 230V 50HZ 
16K DECDISK SYSl 19/75-A * ME15-B, RF15, RS09, KM15, KT15, KA15, LT15 
16K DECDISK SYSI 15/75-B + ME19-B, RF15, RSQ9-A, KM15, KT15, KA15, LT13-A 
16K DISK PACK SYS| 15/73. A ♦ TC59.D, TUlC-EEi FP19i RP15-A ( RP02-A 
16K DISK PACK »YS| 15/73-B ♦ TC59-E, TUiC-Eji FP15» RP15-B f RP02-B 

REAL TIME OPTION FCXBORO 
REAL TIME CLOCK 
AUTO MULTIPLY « DIVIDE 
MEMORY EXTENSION CONTROL 
4K MEMORY 
REAL TIME CLOCK 
REAL TIME CLOCK FQXBORO 
97-A INTERFACE 
57-A INTERFACE 
I/O SELECTION FOR 57-A 
MEMORY EXTENSION CONTROL 
4 K 5 USEC MEMORY 
8 K 5 USEC MEMORY 
12 K 5 USEC MEMORY 
16 K 5 USEC MEMORY 
FLIP FLOP MEMORY 
16 K 2 USEC MEMORY 
16K 1,5 USEC MEMCRY 
COMPUTER INTERCOM W INTERRUPT CQNT 
COMPUTER INTERCOM W INTERRUPT CONT 
DRUM PROCESSOR 
CP PARITY OPTION 
PARITY OPTION 
4K MEMORY FOR PDP4-B 
4 K MEMORY W SPACE FOR 16 K 
8 K MEMORY W SPACE FOR 16 K 
12 K MEMORY W SPACE FOR 16 K 



5 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

1 

4 

6, 

6, 

6| 
<>* 

6, 
6, 

6 

166 

8 

6 

6 

163 

16 

171 

171 

171 



10 
10 
10 
10 
10 
10 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED 


ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 


MO/YR 








170-0 




RR 




6 


M 


171 




171 




RR 




6 


M 


1 




172 




RR 




6 


K 


7 




172-P 




RR 




6 


K 


7-A 




173 




RR 


TPL 


6 


D 


7 




173-e 




PR 


TPL 


6 


D 


7 




174 




RR 


TPL 


6 


D 


7 




175 




RR 


TPL 


6 





7, 7A 




176 




RR 




6 


M 


7 




177 




RR 




6 


K 


7 




177-e 




RR 




6 


K 


7-A 




18 




RR 




6 


K 


4 




180-A 




RG 




6 


A 


1,4,7 




180-P 




RG 




6 


A 


1,4,7 




ieo-D 




RG 




6 


A 


4,7 




182 


MI 






5 


K 


8 




163 


MI 






5 


M 


8 




184-A 




RR 


TPL 


5 


M 


183 




184-B 




RR 


TPL 


5 


M 


183 




187 




JS 




6 


-M 


6 




188 


MI 






5 


M 


8 




189 




RR 


TPL 


5 


A 


8 




19 




RR 


TPL 


6 





1 




194 








6 





6 




195 




RR 


TPL 


6 





7/7 




196-A 




RR 


TPL 


3 





8/8 




196-B 




RR 


TPL 


3 


D 


8/7 




196*C 




RR 


TPL 


3 


D 


8/5 




197 




RR 




6 


K 


7 




236 




KE 




6 


R 


167 




237 




KE 




6 


R 


236 




24-E 




9V 




3 


R 


4 




24-F 




sv 




3 


fl 


4 




24 -G 




BV 




3 


R 


4 




250-A 




sv 




3 


R 


5 




250«B 




SV 




3 


R 


5 




250-C 




9V 




3 


R 


5 




25Q-0 




SV 




3 


R 


5 




250-E 




9y 




3 


R 


5 




250-F 




8V 




3 


R 


5 




250-G 




sv 




3 


R 


5 




251-A 




sv 




3 


R 


8, 8/1 




251-8 




BV 




3 


R 


8, 8/1 




251-C 




§v 




3 


R 


8j 8/1 




251-0 




3V 




3 


R 


8, 8/1 




251-E 




BV 




3 


R 


8, 8/J 




251-F 




ev 




3 


R 


8, 8/1 




251-G 




9V 




3 


R 


8, 8/1 




270 




D! 




6 


R 


6 




30 




RR 




* 


V 






30-D 




RR 




6 


V 


4, 7# 9 




3Q-G 




RR 




6 


V 


4, 7, 9 




30-N 


MI 






6 


V 


5, 8 




338 




RR 


TPL 


6 


V 


8 




338-1 




LH 




3 


V 







DESCRIPTION 



16 K MEMORY 

MEMORY EXTENSION CCNTROL 

AUTO PRIORITY INTERRUPT 

AUTO PRIORITY INTERRUPT 

DATA INTERRUPT MULTIPLEXER 

EXPANCEO 173 

DATA CONTROL 

INFORMATION COLLECTOR EX (7CH 18 BIT) 

RARITY OPTION 

EAE 

EAE 

EAE 

12 BIT DAC 

13 BIT DAC 
12 BIT OAC 
EAE 

MEMORY EXTENSION CCNTROL 
4 K 12 BIT MEMORY MODULE 
4 K 13 BIT MEMORY MODULE 
EXTRA MEMORY-PROCESSOR ACCESS 
PARITY OPTION (1ST 4 K ONLY) 
12 BIT DAC IN POP 8 
HIGH SPEED CHANNE4 CONTROL 
DIGITAL OUTPUT CONTROL 
INTERPROCESSOR BUFFER 
INTERPROCESSOR BUFFER (12 BJT) 
INTERPROCESSOR BUFFER (12 B1U 
INTERPROCESSOR BUFFER (12 BIT) 
MEM INCREMENT LOGIC 
DRUM CONTROL FOR 4 DRUM 
DRUM MEMORY 

SERIAL DRUM 32K FLYING HEAD 
SERIAL DRUM 65K FLYING HEAD 
SERIAL DRUH 131K FLYING HEAD 
SERIAL DRUM SK 12 SITS 
SERIAL DRUM 16K 12 BITS 
SERIAL DROM 32K 12 BITS 
SERIAi. DRUM 65K 12 BITS 
SERIAL DRUM 131K 12 BITS 
SERIAL DRUM 196K 12 BITS 
SERIAL DRUM 262K 12 BJTS 
SERIAL ORUM 8K 12 BITS 
SERIAL DRUM 16K 12 BITS 
SERIAL DRUM 32K 12 BITS 
SERIAL ORtfM 65K 12 BITS 
SERIAL DRUM 131K 12 BITS 
SERIAL DRUM 196K 12 BITS 
SERIAL DRUM 262K 12 BITS 
CONTROL* DATA PRODUCTS 502 DISK 
TABLE TOP 16-INOH DISPLAY 
POINT PLOTTING 16-INCH DISPLAY 
JO-D ♦ 33 SYMBOL GENERATOR 
POINT ^LOTTING 16-INCH DISPLAY 
16-INCH BUFFEREO DISPLAY 
338 « P0P8/1 



20 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENS 


R AREA 




MQ/YR 






339 




MI 


TPL 


6 




V 


9 


34-A 




PR 




6 




V 


4 


34-8 




RR 


TPL 


6 




V 


5 


34-C 




RR 




6 




V 


1 


34-D 




RR 


TPL 


6 




V 


8, 8/S 


34-E 




RR 




6 




V 


7. A 


34-F 




RR 




6 




V 


7-A 


34»H 




MI 




6 




V 


KD09-A 


34-HL 




MI 




6 




V 


KD09-C 


340 




JJL 




6 


3/74 


V 


1, 4, 7 


340-B 




OG 




6 


3/74 


V 


6, 10 


340WC 




JJL 




6 


3/74 


V 


9 WITH DA09-B 


341-A 




WL 




6 




D 


4 


341-B 




WL 




6 




D 


1 


341-C 




WL 




6 




D 


7 


342 




JJL 




6 


3/74 


V 


340 


342-A 




RR 


TPL 


6 


3/74 


V 


340, 34? 


342-8 




DG 




6 


3/74 


V 


340-B 


343 




LH 




6 


3/74 


V 


ANY DISPLAY 


344 




DG 




6 


3/74 


V 


6, 10 


345 




DG 




6 


3/74 


V 


6/ 10 


346 




DG 




6 


3/74 


V 


6, 10 


347-A 




JJL 




6 




V 


340/4 


347-8 




JJL 




6 




V 


340/1 


347-C 




JJL 




6 


3/74 


V 


340/7 


347-d 




JJL 




6 


3/74 


V 


340-C 


348 




DG 




6 


3/74 


V 


6, 10 


350 


M! 






5 


1/72 


X 


li 4 I 


350-B 




HI 


TPL 


6 


4/74 


X 


5, 8 


350-C 




MI 




5 


1/72 


X 


9, DW15 I 


354 




RR 




6 




X 


4, 7 


370 




HL 




5 




V 


340 


370-A 




ML 




5 




V 


34 


370-C 




DC 




2 


11/71 


V 


VT07 


374 




ML 




5 


6/71 


V 


ANY DISPLAY 


374-A 




HL 




5 


6/71 


V 


ANY DISPLAY 


374-B 




HL 




3 


5/71 


V 


VR14 


376 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


ANY DISPLAY'(VB15 


390 




«s 




6 




K 


6 


421-A 




RR 




6 




c 


li 4 


421-B 




RR 




6 




c 


li 4 


425 


MI 






6 




p 


444, 750 


426 


MI 






6 




p 


444 


427 




RR 




6 




p 


75, 761 


437 




RR 




6 




p 


1 


444-A 




RR 




6 




p 


4 


444-P 




RR 




6 




p 


7 


444-C 




RR 




6 




p 


1 


461-A 




*E 




6 




c 


6, 10 


461-9 




KE 




6 




c 


6, 10 


50 




RR 




6 




T 


51, 52, 54, 57, 5 


51 




RR 




6 




T 


1 


510 




RR 




6 




T 


1 


516 




OG 




6 




T 


6 


52 




RR 




6 




T 


1 
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338 MODIFIED 4 VL09 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY FOR TEK 503 SCOPE 

DISPLAY MODULES FOR TEK 503 

INCREMENTAL DISPLAY 

INCREMENTAL DISPLAY 

340 WITH P0P9 INTERFACE 

DIRECT DATA CHANNEL 

DIRECT DATA CHANNEL 

DIRECT DATA CHANNEL 

CHARACTER GENERATOR, 64 CHAR 

CHARACTER GENERATOR, 2ND 64 CHAR 

CHARACTER GENERATOR 

SLAVE DISPLAY 

INTERFACE FOR 34C 

340-B, 370 LIGHT PEN & 344 

340-9, 342-Bi 37C i 344 

SUBROUTINE OPTIOK 

SUBROUTINE OPTION 

SUBROUTINE OPTION 

SUBROUTINE OPTION 

INTERFACE FOR 30 
INCREMENTAL PLOTTER * CONTROL (SEE 560, 563, 564, 565, 566) 

PLOTTER i PLOTTER CONT (SEE 563, 564, 565, 566) 
INCREMENTAL PLOTTER I CONTROL (SEE 560, 563, 564, 565, 566) 

INCREMENTAL PLOTTER « CONTROL 

PHOTOMULTIPLIER LIGHT PEN 

PHOTQMULTIPLIER LIGHT PEN 

370 W VT07 BRACKET 

LIGHT PEN W AMPLIFIER 

LIGHT PEN WITHOUT AMPLIFIER 
37* LIGHT PEN W AMPLIFER & VR14 MTNG HARDWARE 

ICC LP303 LIGHT PEN 

MEM CYCLE COUNTER 

CARD READER (200 CPM) 

CARD READER (800 CPM) 

PT READER (DIGITROMCS 2500) 

PT READER (DIGITROMCS 3500) 

PT PUNCH (TELETYPE BRPE11) 

PT READER * CONTROL 

PT READER * CONTROL 

PT READER i CONTROL 

PT READER « CONTROL 

CARD READER 200 CPM BURROUGHS 

CARD READER 800 CPM BURROUGHS 
-A POTTER MAG TAPE TRANSPORT 

PROGRAMMED MAG TAPE CONTROL 

AUTOMATIC MAG TAPE CONTROL 

MAG TAPE CONTROL 

AUTOMATIC MAG TAPE CONTROL 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO MGR ENGR ENGR AREA 




MO/YP 






520 


MI 




6 






57»A 


521 


MI 




6 






57-A 


522-A 


HI 




6 






57-A 


54 


RR 




6 






4 


545 


MI 




6 


3/74 




57-A 


550 


RR 




6 






li 4 


550-A 


RR 




6 






1, 7* 7-A 


551 


DG 




6 






6 


552 


RR 




6 






5, 8 


555- A 


RR 




6 






550, 551, 552. A 


555-P 


RR 




6 






550, 551, 552-A 


560 


RR 


TPL 


6 


3/74 


X 


350 


563 


RR 


TPL 


6 


3/74 


X 


35Q-B, 350-C 


564 


RR 


TPL 


6 


3/74 


X 


350-B, 350.C 


565 


RR 


TPL 


6 


3/74 


X 


350-B, 350-C 


566 


RR 


TPL 


6 


3/74 


X 


350-B, 350-C 


57 


RR 




6 




T 


4 


57-A 


RR 




6 




T 


li 4, 5 


570 


RR 




6 




T 


516, 521 


580 


MI 




6 


3/74 


T 


5, 8 


610 


RR 




6 




L 


1 


611 


RR 




6 




L 


1 


612 


RR 




6 




L 


1 


613 


CL 




6 




L 


JLXNC 


626 


KE 




6 




L 


166 


630 


RR 


TPL 


6 




D 




630-A 


KE 




6 




D 


6 


630-9 


KE 




6 




D 


6 


631 


RR 


TPL 


6 




D 


630 


631-A 


RR 


TPL 


6 







630 


632 


RR 


TPL 


6 




D 


630 


633 


RR 


TPL 


6 




D 


630 


634 


RR 


TPL 


6 




D 


630 


635 


RR 


TPL 


6 




D 


630 


636 


RR 


TPL 


6 




D 




637 


RR 


TPL 


6 


3/74 


"D 


7 


637-e 


RR 


TPL 


6 




D 


8 


644 


RR 




6 






It 4 


646-C 


KE 




6 






6, 10 


646-V 


KE 




6 






6 


647-A 


RR 




6 






7 


647-8 


RR 




6 






7 


647-C 


RR 




6 






7 


647-D 


Mi 




6 


3/74 




9 


647-E 


MI 




6 


3/74 




9 


648 M 


I 




6 


3/74 




5 


649 


RR 




6 






7 


649-B 


RR 




6 






7-A 


65 


RR 




6 






4 


680 


RR 


TPL 


6 




D 


8 


681 


RR 


TPL 


6 







8 


682 


RR 


TPL 


6 







685 


683 


RR 


TPL 


6 




D 


685 


684 


RR 


TPL 


6 







683 


685 


RR 


TPL 


6 







681 
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5C TRANSPORT INTERFACE 

570 TRANSPORT INTERFACE 

IBM TRANSPORT INTERFACE 

PROGRAMMED MAG TAPE CONTROL 

DATAMEC 2020 DEC MODIFIED 

CONTROL POR 4 555 CR TU55 

CONTROL FOR 4 TU55 

DECTAPE CONTRCLi 555 OR TU55 

OECTAPE CONTROL FOR 555 OR TU55(N0T MIXED) 

DECTAPE DUAL TRANSPORT 

DESK MOUNT 555-A 
CALCGMP PLOTTER * CONTi 12" 12K STEPS/MJN 

CALCCMP 963 PLOTTER * CONT, 31" fclDE 12K STEP/MIN ,01" STEP 
CALCOMP 964 PLOTTER 4 CONT, 31" UDE 1SK STEP/MJN ,003" STEP 
CALCCMP 565 PLOTTER « CONT, 12" KICE 18K STEP/MJN ,01" STEP 
CALCOMP 569 PLOTTER * CONTi 12" UDE 1SK STEP/MIN ,005" STEP 

AUTOMATIC MAG TAPE CONTROL 

AUTOMATIC MAG TAPE CONTROL 

MAG TAPE TRANSPORT, MIDWESTERN 

549 TRANSPORT * CONTROL 

TYPEWRITER & CONTROL 

SPARE TYPEWRITER 

SPARE KSR28 

ASR33 * CONTROL 

CONSOLE TYPEWRITER * CONTROL 

DATA COMMUNICATION SYSTEM 

HALF DUPLEX 630 

FULL DUPLEX 630 

OATA LINE INTERFACE 

DATA LINE INTERFACE 6QMA 120V 

SENO-RECEIVE GROUP 

FLAG SCANNER 

BASIC CONTROL 

DCS OPTIONS 

CHAR SYNC MODEM INTERFACE 

BIT SYNC MODEM INTERFACE 

MODEM INTERFACE (NOW DP01-A) 

LINE PRINTER 300 LPM 

LINE PRINTER 100CLPM 

ANELEX, VENDOR SUPPLIED 

LINE PRINTER 300 LPM 

LINE PRINTER 600 LPM 

LINE PRINTER 1Q0CLPM 

LINE PRINTER 300 LPM 

LINE PRINTER 600 LPM 

ASR33 * CONTROL 

KSR33 * CONTROL 

KSR33 « CONTROL 

PRINTER-KEYBOARD 6 CONTROL 

DATA COMMUNICATION SYSTEM 

DATA LINE INTERFACE 

LOCAL TELETYPE QCNNECTOR PANEL 

LONG LINE TELETYPE MTNG PANEL UP TO 32 LINES 

MATRICON PATCH PANEL 32 DUPLEX LINES 

LINE MODULE MTNG PANEL UP TO 64 LINES 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED 01 


NO 


MGR 


ENGR EN5R AREA 




MQ/YR 






686 




RR 


TPL 


6 







685 


687 




RR 


TPL 


6 




D 


683 


688 




RR 


TPL 


6 




D 


687 


689. AC 




MI 




3 




D 


689-AFi 689. AG 


689-AF 




MI 




6 




D 


685 


689-AC 




MI 




6 




D 


DC08-A 


689.LM 




MI 




6 




D 


689. AG 


689. MA 




MI 




6 




D 


689. MP 


689-MC 




MI 




6 




D 


689-AF 


689-MP 




MI 




6 







685 


75-A 




RR 




6 




p 


5 


75*8 




RR 




6 




P 


4 


75-C 




RR 




6 




P 


1 


75*0 




RR 




6 




P 


7 


75-E 




RR 




5 




P 


8 


75-F 




RR 




5 




P 


5 


75*H 




RR 




5 




p 


8 


75-J 




RR 




6 




P 


7-A 


750-A 




RR 




6 




P 


5 


750-B 




RR 




6 




P 


5 


750- C 




RR 




6 




P 


8 


76 




RR 




6 




P 


4 


760 




DI 




6 




P 


6 


761 




DI 




6 




P 


6 


e 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


8-! 




RR 


TPL 


5 




E 


9 


e*L 




RR 


TPL 


5 




E 


m 


8-M 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


8.P 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


8-S 




RR 


TPL 


6 




E 


m 


AA01-A 




RG 




3 




A 


7, 9i AA04 


AA01-B 




RG 




3 




A 


7, 9, AA04 


AA01-C 




RG 




3 




A 


7, 9, AA04 


AA02 




RG 




6 




A 


AA01 


AA03-A 




RG 




6 




A 


8|8/S,8/I 


AA03-B 




RG 




6 




A 


8 # 8/S,8/I 


AA04 




RG 




3 




A 


8|8/S|8/I 


AA05-AA 


MI 




TPL 


5 




A 


8,8/S,8/I 


AA05.AB 


MI 




TPL 


5 




A 


8,8/S,8/I 


AA05-BA 


MI 




TPL 


5 




A 


9, DW15 


AA05-BB 


MI 




TPL 


5 




A 


9, 0W15 


AA05-CA 


MI 




TPL 


3 




A 


8 NEG 


AA05-CB 


MI 




TPL 


3 




A 


8 NEG 


AA05-DA 


MI 




TPL 


3 




A 


9 


AA05-DB 


MI 




TPL 


3 




A 


9 


AA06 




8V 


CSS 


6 




A 


8,9 


AA07 


MI 




TPL 


4 




A 


AA05 


AA07-0 


MI 




TPL 


3 




A 


AA05-C* AA05-D 


AA09 




*EL 




3 


3/74 


A 


9 


AA09«8 




RF 




3 


3/72 


A 


9 


AA11-A 




RG 




5 


5/71 


A 


AA11-D 


AA11-B 




RG 




5 


5/71 


A 


AAll-D 


AA11-C 




RG 




5 


5/71 


A 


AA11-D 


AAll'-DA 




RG 




5 


5/71 


A 


11 
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ADDITIONAL LINE SAMPLING CLOCK 

MONITOR PANEL 32 DUPLEX LINES 

LINE TERMINATOR PANEL 

AUTOMATIC CALLING UNIT (ALSO CALLED 689-ACU) 
DATA-SET DATA * CONT MTG PANEL (ALSO CALLED 669-ADF) 

689-AF MODIFIED FOR * BUS 

MODEM INTERFACE TO BELL 103 

CX A MODEM INTERFACE (ALSO CALLED 689-M.JA) 
DATA-SET OATA « CONT MODULES (ALSO CALLED 689. MIC) 

DATA-SET DATA ONLY MOUNTING PANEL 

PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH & CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH £ CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH 4 CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH 4 CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH 4 CONTROL 

PAPER TAPE PUNCH 6 CONTROL 

PT READER (300 CHAR/SEC) 

PORTABLE HIGH SPEED PTR * CONTROL 

PT READER (3000 CHAR/SEC) * CONTROL 

FLEXOWRITER 4 CONTROL 

PAPER TAPE READER 

PAPER TAPE PUNCH 

LOGIC FOR PDP8 

LOGIC FOR PDP8«I 

LOGIC FOR PDP8-L 

MEMORY WING FOR PDP8 

PROCESSOR WING FOR PDP8 

LOGIC FOR P0P8-S 

SINGLE 12-BIT DAC 

2 12iBIT DACS 

3 12-BIT DACS 
OP AMP 

138-E OR 139-E TO POP81 NQ MX EXT 

138. 1 OR 139. E TiC PDP8, MX EXT 

AAOliA TO PDP8 

64 CH OAC CONT (24 DACS) 60 HI 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 50 HZ 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 60 HZ 

64 CH DAC CONT (24 DACS) 50 HZ 

AA05-AA IN H950 CAB 

90 HI AA05-CA 

AA05-BA IN H950 CAB 

50 H? AA05-DA 

64 CH 8 BIT DAC CONTROL 

AA05 EXPANSION (CH 25.64) 

AA07 FOR AA05-C * AA05-D W CAB 

DAC CONTROL WITH SPACE FOR 16 CH (AAC2) 

DAC CONTROL WITH SPACE FOR 32 CH (AAC3) 
DISPLAY CCNT FOR VT01 W SPACE FOR 2 MORE A614 DACS 
DISPLAY CCNT FOR RM5C3 W SPACE FOR 2 MORE A614 DACS 
DISPLAY CCNT FOR VR14 W SPACE FOR 2 MORE A6J4 DACS 
DAC CONT W SPACE FOR 4 12-BIT A614 */-10V DACg, H9V 



MODEL 


ENJG 


DESIGN PROD mFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


M5R 


engr engr area 




MQ/YR 








AAli-DB 




RG 




5 


5/71 


A 


11 




AA11-E 


SNT 


AW 




4 


1/72 


A 


AA11-D 




AA11-FA 


SNT 


AW 




4 


1/72 


A 


AA11-E 




AA15-A 




POM 




5 




A 


15 




AA15-B 




RF 




5 


2/72 


A 


15 




AA50-AN 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 NEG 




AA50-AP 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 POS 




AA50-8N 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 NEG 




AA50-BP 




AS 


IPG 


5 


3/71 


A 


8 POS 




AAC2 




"DM 




6 


5/73 


A 


AA09i AA15-A 


AAC3 




«F 




5 


2/72 


A 


AA09-B, 


AA15-B 


AAS11-HA 




ABW 


CSS 


3 


2/73 


A 


11 




AAS11-HB 




ABW 


CSS 


3 


2/73 


A 


11 




ACOl-A 




RG 


IPG 


4 




A 


8,8/S,8/I 


ACOl-B 




RG 


IPG 


4 




A 


9, DW15 




AC02-AN 




PRD 




3 


4/72 


A 


8 NEG 




AC02-AP 




PRD 




3 


4/72 


A 


8 PQS 




AC11-A 




UFH 


CSS 


3 


3/74 


A 


11 




AC11-B 


ESS 


NSR 


CSS 


3 


3/74 


A 


11 




ACT11 




RM 




3 


10/72 


E 


11 




ACT11-M 




RM 




3 


10/72 


E 


ACT11 




ACT11-X 




RM 




3 


10/72 


E 


ACT11 




ACT15 




PA 




2 




B 


9. 9/U 


15 


AQOl-AN 


SNT 






5 


2/72 




8 NEG 




AOOi-AP 


SNT 






5 


2/72 




8 POS 




AOOl-OA 


SNT 






5 


2/72 




11 




ADOl-DB 


SNT 






3 


2/72 




11 




ADOl-FA 


SNT 


AW 




4 


1/72 




A001-D 




ADOl-FB 


SNT 


AW 




4 


1/72 




ADOl-Ai 


AD01-D 


ADOl-FC 


SNT 


AW 




2 


5/72 




ADOl-A 




A002-AN 




RG 


IPG 


3 


1/72 




8 NEG 


UNIPOLAR 12-BIT 


A002-AP 




RG 


IPG 


3 


1/72 




8 POS 


UNIPOLAR 12-8JT 


A002-AR 




RG 


IPG 


3 


1/72 




8 NEG 


BIPOLAR 12«BIT 


AD02-AS 




RG 


IPG 


3 


1/72 




8 NEG 


BIPOLAR 12-BIT 


AD02-DA 




RG 


. IPG 


3 


1/72 




11 


UNIPOLAR 12-BIT 


AD02-0B 




RG 


IPG 


3 


1/72 




11 


UNIPOLAR 12*BIT 


AD02-DC 




RG 


IPG 


3 


1/72 




11 


BIPOLAR 12-BIT 


A0O2-00 




RG 


IPG 


3 


1/72 




11 


BIPOLAR 12-BIT 


ADOS-A 




RG 




5 






8,8/S,8/I 


A008-B 




RG 




5 






8,8/S,8/I 


A008-C 




RG 




3 


3/74 




8,8/5,8/1 


AD09-B 




RG 


IPG 


6 


10/72 




9 




AOIO-A 




RBH 


CSS 


6 


10/72 




10 




AQIO-B 




RBH 


CSS 


6 


10/72 




AD10-A 




AOIO-C 




RBH 


CSS 


3 






AD10-A 




AOll'AA 




RG 


IPG 


3 


1/72 




11 


12.BIT * SIGN A 


AD11-AB 




RG 


IPG 


3 


1/72 




11 


12-BIT + SIGN A 


AD12 


SNT 


RI 




5 






12 




A012-M 


SNT 


RI 




6 


5/72 




AD12 




AD12-S 


SNT 


RI 




6 


5/72 




AD12-M 




AD15 




MQRO 


IPG 


5 






15, AM01-A 


AD8-EA 


SNT 


GPB 




5 


2/72 




8/E 




AOS-ES 


SNT 


GPB 




5 


2/72 




8/E (UAB 8/E) 


ADC1-8 




RG 




•» 






■ m 




ADC1-9 




RG 




6 


3/74 




m 
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DAC CONT W SPACE FOR 4 12-BIT A614 */-10V DACS, 230V 
DISPLAY CONT FOR VR20 
CUTPUT PANEL FOR H.945 IN LAB-11 
DAC CONTROL WITH SPACE FOR 16 CH (AAC2) 
CAC CONTROL W SPACE FOR 32 CH <AAC3> 
12 SIT DAC CONTROL, SP FCR 6 DACS (BA614), U5V 
12 BIT DAC CONT, SP FOR 6 CACS (BA614), 115V 
12 BIT DAC CONTROL, SP FCR 6 DACS (BA614), 230V 

12 BIT DAC CONT, SP FOR 6 DACS (BA614), 230V 
MODULE SET FOR 1 CH, 12 BIT SINGLE BUF TO *10V 
MODULE SET FOR 1 CH, 12 BIT OQUBLE BUF HO TO -10V 
INTERFACE TC ANALOGIC AN72C0 DAC SYS, 115V 
INTERFACE TO ANALOGIC AN72C0 DAC SYS, 230V 

S*H CONTROL W SPACE FOR 8 AH02 
S«H CONTROL W SPACE FOR 8 AH02 
16 CH S«H CONT W SPACE FCR 16 A461 OR A405 
16 CH SSH CONT W SPACE FCR 16 A461 OR A405 
NPR INTERFACE FOR PRESTON 14 BIT ♦ SIGN GMAD-1 ADC 
AC11-A * PROGRAMMABLE AUTOMATIC WRAP-AROUND 
AUTOMATIC COMPUTER TEST SYSTEM 
MCTHER STATION INTERFACE 
BUS SELECTOR 

AUTOMATIC COMPUTER TEST SYS 
10 BIT AOC WITH 32 CH MUX, SWITCHED GAIN 
10 BIT ADC W 32 ICH MUX, SWITCHED GAIN 
10 BIT ADC W 32 ;CH MUX, SWITCHED GAIN, 115V 
10 BIT ADC W 32 ^CH MUX, SWITCHED GAIN, 230V 
COMPLEX INPUT PANEL FQR H945 IN LAB-U 
SIMPLE INPUT PANEL FOR H945 IN LAB.ll 
SIMPLE INPUT PANEL FOR H945 « AOOl-A (W 8/E) 
ADC W CONT FOR 512 CH, SP FOR 32 CH & S*H, SW GAIN 
ADC W CQNT FOR 512 CH, SP FOR 32 CH & S«H, SW GAIN 
AOC, 512 CH CONT, SP 32CH I S«H, SW GAIN 
ADC, 512 CM CONT, SP 32CH & S«H, SW GAIN 
ADC, 128 CH CONT, SP 32 CH * S«H, SW GAIN, 115V 
ADC, 129 CH CONT, SP 33 CH « S«H, SW GAIN, 230V 
ADCi 128 CH CONT, SP 32CH & S*H, SW GAIN, H5V 
ADCi 128 CH CONT, SP 32CH & S«H, SW GAJN, g30V 
10 BIT ADC 1 USIC/BIT 
AD08-A PLUS 16 CH MUX 
AD08iA WITH 22-IN SLIDE 
10 BIT AOC ♦ 16 ICH MX 
WIOE RANGE MUX ACC (SEL) 
64 CH MUX EXPANSION 
DUAL CH MODS 
DC W 128 CH CONT, SP 32CH & S*Hi SW GAIN, 115V 
DC W 128 CH CONT, SP 32CH £ S*H, SW GAJN, 230V 
10 BIT A/D WITH SAMPLE * HCLO, 16 CH, 20 USEC 

CONT FOR 128 CHi INCLUDES 32 CH W PRfAMPS 
AD12iM EXPANDER! INCLUDES 32 CH W PREAMPS 

13 BIT A/D, S«H, 128 MUX CCNT, SP FOR 32 CH, 115V 
10 BIT A/D CONVERTER W SAMPLE 6 HQLD, 1 CH 

AD8-EA * AM8-ED 
A0C1-A i ADC8 
A0C1-A 6 A0C9 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR STATUS CATEGORY USED ON DESCRIPTION 2? 

NO MSR ENGR ENGR AREA MQ/YR 

ADC1-A RG 6 3/74 A 6. 12 BIT ADC, RACK MTD 

ADC1-B RG 6 3/74 A TABLE TOP ADCI 

ADC8 RG 5 A 8 NEG, ADCi, AMXli CMXl MODULE SET FOR PCP8 INTERFACE 

ADC81-A RG IPC 6 10/72 A 8 NEG AOCl-Aa ADC8 * AHQ3-A 

ADC81-B RG IPG 6 10/72 A 8 NEG ADC1«A| ADC8 & AW03-0 

ADC9 RG 3 A AD01, AMXli CMXl MODULE SET FOR PCP9 INTERFACE 

ADF11 RG IPG 3 4/72 A U 12 BIT * SIGN A/0, HIGH SPEEDi CONT FOR 512 CHi SP FOR 64 (A124) 

ADF15-CA RG IPG 3 A 15 11 BIT BIPOLAR A/Da 3«H, PROG GAJNi SP FOR 32 CH 115V 

ADF15-CB RG IPG 3 A 15 11 BIT BIPOLAR A/Di S«H, PROG GAIN* SP FOR 32 CH 230V 

ADF15-DA RG IPG 3 A 15 11 BIT BIPOLAR A/Di S«H, PROG GAIN, SP FOR 64 CH 115V 

ADF15-DB RG IPG 3 A 15 11 BIT BIPOLAR A/Da S*H, PROG QAINa SP FOR 64 CH 230V 

ADS11-BA JEH ABW CSS 3 2/73 A 11 INTERFACE TO ANALOGIC AN58CQ ADC MUX SYSi U*V 

ADS11-BB JEH ABW CSS 3 2/73 A 11 INTERFACE TO ANALOGIC AN58C0 ADC MUX SYS, 230V 

ADS15-A GT CP 6 11/73 15 RENAMED 0M005 

ADU01 JM AKI IPG 3 11/73 A UDC 8 CH SOLID STATE FLYING CAP 12-BIT ADCi PROG GAIN 1,5 HE BW BIPOLAR 

ADU01-YA JM RG IPG 3 5/73 A UDC ADU01 W 60HZ BANDWIDTH, SINGLE ENDED 

AF01-AA RG 5 A 8,8/S,8/j 9-12 BIT ADC TO 64 CH RACK MTD 

AF01-AB RG 5 A 8,8/S,8/I TABLE TOP AF01<*A 

ApOl-AC RG 5 A 8,8/S,8/I AFOl-iAA WITH 23-IN SLIDE 

AF01-BA RG 5 A 9, DW15 6-12 BIT ADC TO 64 CH RACK MTD 

AF01-BB RG 5 A 9, DW15 TABLE TOP AFOi-B 

AF01-C BV CSS 3 A 10 AF01-AA ON PDP-1C 

AF02-A RG IPG A 8 NEG ADCl/81 AM08 4 AM02-A, -B 

AF02-B RG IPG A 9, DW1S ADC1/9, AM09 i AK02-A, -B 

AF03-A RG IPG 6 3/71 A 8 NEG ADCl/81 AMOS & APQ3-A, -B 

AF03-B RG IPG 6 3/71 A 9, DW15 A0C1/9, AMC9 8, A*03-A, -B 

AF04-A DB IPG 3 10/72 A 8 NEG VIOAR IDVM 1000 CH MX CONTi SPACE FOR 200 CH 

AF04-AN DB IPG 3 A 8 NEG DEC INTFC « VIOAR IDVM 1000 CH MX CONTi SPACE FOR 200 CH 

AF04-AP OB IPG 3 A 8 PQS DEC INTFC * VIOAR IDVM 1000 CH MX CONTi SPACE FOR 200 CH 

AF04-B DB IPG 3 10/72 A 9 VIDAR IOVM 1000 CH MX CONT. SPACE FOR 200 CH 

AF04-BN DB IPG 3 A 9 DEC INTFC « VJOAR IDVM 1000 CH MX CONT, SPACE FOR 200 CH 

AF04-BP DB IPG 3 A 15 DEC INTFC « VIOAR IDVM 1000 CH MX CONTi SPACE FOR 200 CH 

AF04-C OB IPG 3 A 10 VIDAR IDVM 1000 :CH MX CONTi SPACE FOR 200 CH 

AF04-S OB IPG 3 10/72 A AF04-A, «B, -C -X VIDAR 10 CH LOW LEVEL SW MOO 

AF04*X DB IPG 3 10/72 A AF04-A, -B, -C 200 CH EXPANSION CABINET 

AF05-C BV CSS 3 A 10 AUTO-RANGING ADC 

AF06-A SNT JL 4 A 8 SYS INTERFACE CDF 60 HZ 

AF06-AB SNT JL 4 A 8 SYS INTERFACE COP 50 HZ 

AF07 SNT JL 4 A AF06 AF17, H303, R107, W640 

AF08-A SNT " JL 4 A AF07 A/D MODULE SET WITH A2U 

AF08-B SNT JL 4 A AF07 A/D MODULE SET WITH A210 

AF08-K SNT JL 4 2/72 A AF08-A, -B CONNECTOR KIT 

AF09-A TO IPG 3 A 9 MI-SPEED 6 MODE LAB ACQ SYS 

AF16 SNT JL 4 A AF06 CONT FOR 8 AF17 

AF17 SNT JL 4 A AF16 CONT FOR 8 H3QQ iCR H301 

AFC RS MQRQ IPG - A FLYING CAPACITOR SCANNER SERIES NAME 

AFC11 RS MORO IPG 5 9/71 A 11 MASTER FlLEl AM07.A, BFQl, H704-C, SPACE FOR AMll 

AFC15-A PDM 3 1/72 A B015 FLYING- CAP SCAN| CAB, H704«Ci AMC5-Pi SP FOR 4 AM07-B, 115V 

AFC15-B PDM 3 1/72 A BD15 FLYING CAP SCANJ CAB, H704-Hi AMC5-Pi SP FOR 4 AM07-B, 230V 

AFCB-NA RS MQRQ IPG 5 5/71 A 8 NEG FLYING CAP SCAN IS AMC4-N, AM05-N, AM07-A, BFOli H704-C 115V 

AFC8-NB RS MQRQ IPG 5 5/71 A 8 NEG FLYING CAP SCAN IS AM04-N, AM05*N, AM07-A, BFOli H704-H 230V 

AFC8-PA RS f^ORO IPG 5 5/71 A 8 PQS FLYING CAP SCAN IS AM04-P, AM05-P, AM07-A, BFOli H704-C 115V 

AFC8-PB RS MORO IPG 5 5/71 A 8 POS FLYING CAP SCAN IS AM04-P, AM05«P, AM07-A, BFOli H7Q4-H 230V 

AFC8-XA RS *0R0 IPG 6 9/72 A AFC8, AFC11 AFC8 EXP FlLEi BFC1, AM07-A, SP FOR 5 AM07-B, SHORT CABLE 

AFC5-XB RS MORO IPG 6 9/72 A AFC8, AFC11 AFC8 EXP FIL^i BFC1, AMQ7.A, SP FOR 5 AMO7-B1 LONG CABLE 



MODEL 


ENG 


DESIGN PR^D MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR ENG 


R AREA 




MO/YR 




AGOl 




RD 


IPG 


3 




A 


AG02 




RD 


IPG 


3 




A 


AG02-BN 




RB 


IPG 


3 




A 


A602-BP 




RB 


IPG 


3 




A 


AG03 




ev 


IPG 


3 




A 


AG04 




JL 




4 




A 


AGOS 




RG 


IPG 


3 


12/71 


A 


AG06 


SNT 


GFS 




3 


3/73 


A 


AG12 


SNT 


RI 




5 




A 


AG12-A 


SNT 


RI 




3 




A 


AGL2 




AW 




5 




A 


AHOl 




RG 


IPG 


6 




A 


AH02 




RG 


IPG 


5 




A 


AH03-A 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-B 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-C 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-D 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-E 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-F 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-H 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-J 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-K 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-L 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-M 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-N 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03"P 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-R 




RG 


IPG 


3 




A 


AH03-S 




RG 


IPG 


3 




A 


AH04 


SNT 






3 


1/72 


A 


AN05 


SMT 






3 


1/72 


A 


AH05-A 




AW 




3 


3/74 


A 


AJP12-A 


SSIT 


JL 




3 


2/72 


A 


AIP12-B 


SNT 


JL 




3 


2/72 


A 


AIP12-C 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AIP12-0 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AJP12-E 


SNT 


JL 




3 


1/72 


A 


AiP12»H 


SNT 


JL 




3 


11/71 


A 


AMOl-A 




MQRO 


IPG 


5 




A 


AM02-A 




RG 




3 




A 


AM02-B 




RG 




3 




A 


AM03-A 




RG 


TPL 


6 


3/71 


A 


AM03-B 




RG 


TPL 


6 


3/71 


A 


AM04-N 


RS 


HORQ 


IPG 


4 




A 


A.M04-P 


RS 


MQRQ 


IPG 


4 




A 


AM04-B 


RS 


MQRQ 


IPG 


4 




A 


AM05-N 


RS 


MQRQ 


IPG 


4 




A 


AM05-P 


RS 


MORQ 


IPG 


4 




A 


AM07«A 


RS 


MQRQ 


IPG 


4 




A 


AM07-B 


RS 


MQRQ 


IPG 


4 




A 


AMOS 




RG 




3 




A 


AMQ9 




RG 




6 


3/74 


A 


AM11-CE 


RS 


MQRO 


IPG 


3 




A 


AM12 


SNT 


GPB 




5 




A 


AH8-EA 


SNT 


GPB 




5 


2/72 


A 


AM8-EC 


SNT 


GPB 




5 


2/72 


A 
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ADC8I1 ACOl, AFQ1 



ADCl, AQC81, AM03 

8 POS, ADC1, ADC8I1 AM03 

9, ADCl, ADC81, AM03 

15, ADC1, ADC81, AM03 

AFOi OR AF02 

AF06 

8 POS, ADC1, ADCeii AM03 

AJP12.A, -B REMQTE 

AM12 

AD12, 1ST 8 CHANNELS 

LINC/8, CLINICAL LAB 12 

138-Ei 139*E 

ADO81 ADC1, 

AOC1, AFOI 

ADCl, AAOli AFOI 

ADCl, AFOI 

ADCl, AFOI 

ADCl, AFOI 

ADCl, AFOI 

AAOl 

AAOl 

AAOl 

AD08 

AQ08 

AD08 

AD08 

AD08 

AD08 

ADOl 

ADOl 

ADOl JN RAD-8 

8 POS 

8 PQS 

AIP12 

AIP12 

AJP12 

AIP12 

AD15 

AM08, AM09 

AM08, AM09 

AM08, AM09, AGOl 

AM08, AM09, AGOl 

8 NEG, BFOl 

8 PQS, BFOl 

15, BFOl 

8 NEG, BFOl, AM04*N 

8 PQS, BFOl, AM04-P, BD13 

AM04, AM05, BFOl 

AM04, AMOS, BFOl 

8, DW08-A 

9, DW15 
H, AFCH 
AD12 

8/E, AD8-EA 
AM8-EA 



CONT * 



OIFF AMP WITH SWITCHED GAIN 

CIFF AMP WITH PRCGRAMMED GAIN 

DIFF AMP WITH PRCGRAMMED GAIN 

DIFF AMP WITH PRCGRAMMED GAIN 

DIFF AMP MANIFOLC 

AMP WITH PROGRAMMED GAIN 

EXTRA WIDE BANDWIDTH AGOl 
OIFF AMP, GAIN IOC CR 1000, ♦ /« 10V OUTPUT 

16 PREAMPS 

PREAMP/KNOB INPUTS FOR A/D CHANNELS 0«7 

24 PREAMPS FOR CLIK CHEM 

S«H BETWEEN 138-E AND 139.E 

SAH FOR AMX1, CMX1 

*/• 10V INPUT AMP, A200-YA 

0/-10V AMP, A200.YB 

C/*10V INPUT AMP, A200-YC 

*/-5V INPUT AMP, A2OO-Y0 

0/-5V INPUT AMP# A200.YE 

C/*SV INPUT AMP, A200-YF 

C/*10V OUTPUT AMP, A207-YH 

*/«10V OUTPUT AMP, A207-YJ 

*/»5v OUTPUT AMP, A2Q7-YK 

*/*10V INPUT AMP, A207-YK 

C/*10V INPUT AMP, A207-YM 

C/-10V INPUT AMP, A207-YN 

C/*5V INPUT AMP* A207-YP 

C/-5V INPUT AMPi A207-YR 

*/»5V INPUT AMP, A207-YS 

SAMPLE & HOLD 

ADDED SIGN OPTION C*/p10V IN) 

ADDED SIGN OPTION (0 TO *10V JN) 

ANALYTICAL INSTRUMENTATION PACKAGE 115V 

ANALYTICAL INSTRUMENTATION PACKAGE 230V 

13 BIT A/D UN PLACE OF STO 12) (MODULE) 

8 DIGIT BCD INPUT (MODULE SET) 

4 EXTRA ANALOG INPUTS (MODULE SET) 

HALL PROBE INTERFACE 

EXPANDER FOR 32 CH (SP FOR 8 BA124) 

HI LEVEL MUX, SPACE FQR 128 CH (32 A122) 

HI LEVEL MUX, SPACE FQR 236 CH (6« A122) 

LOW LEVEL DIFF MX SPACE 64 CH (32 All!) 

LOW LEVEL DIFF MX SPACE 128 CH (64 AUU 

2C48 CH FLYING CAP CONT, 

2048 CH FLYING CAP CONT 

2048 CH FLYING CAP CONT 

FLYING CAP ADC 

FLYING CAP ADC 

RELAY SYS UNIT, SP FOR 32 CH W A219 

RELAY SYS UNITi SP FOR 32 CH W G730 

CONT FOR AM02 * AMC3i 1024 CH 

CONT FOR AM02 4 AMC3i 1024 CH 
12 BIT + SJGN ADC 1CMV TO 10V FOR AFCH 

INTERNAL A/D MPX EXPANSION 

8 CH MUX & PREAMPS 

4 POTS & INPUTS' IN H943-AA 



MODEL 
NO 

AM8-E0 

AML2 

AMT 

AMX1-A 

AMX1-B 

AMX2 

ATP80-RS 

ATR80-WS 

AX08 

AX08-B 

AX08-XC 

AX08-XM 

AX08-XR 

AX09 



ENG 
M6R 

SNT 



DESIGN 
ENGR 

GPB 

LG 

CU 

RG 

RG 

RG 

DEG 

DEG 

SG 

SG 

SG 

SG 

SG 

C8 



PROD 

ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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27 



IPG 
IPG 
IPG 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
CSS 



2/72 



2/72 
9/72 A 
9/72 A 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 
6/73 



AM8-EA 
LINC/8 
4, 7, 9, 



15 



AD02, AD11 
AF03-A, AF04«A, 
AF03»Ai AF04-A, 
8, 8/1 

8, 8/1 

AX08i AX08.B 
AX08i AX08.B 
AXO81 AX08-B 

9, 9/L 



f X 8 CH CONNECTiCR IN H945-AA 

INTERNAL A/D MUX EXP 

AUTOMATIC MODULE TESTER 

64 CH MX RACK MTC 

TABLE TOP AMX1*A 

SP FOR 128 CH MUX 
AFC8, AFC11 UNIF TEMP REF W SPACE FOR 32 THERMOCOUPLES 
AFC8, AFCH ATR80-RS WIRED TC MUX * WITH RTD BRIDGE 

4 CH S*H ADC, 3P, 3Li SCOPE LOGIC 

AXOe WITH 22-IN SLIDE 

2ND-5TH A. INPUTS, SETS OF 4 

1ST ADDED A- INPUTS, SET OF 4 

EXPANSION REGISTERS DF AX08 

4 CH S*H ADC, P«Li SCOPE LOGIC 



BA08 

BA09 

BAIO 

BA11-BA 

BA11-BB 

BAH-CC 

BA11-CS 

BA11-DA 

BA11-DB 

BA11-EC 

BA11-ES 

BA11-FA 

BA11-FB 

BA11-FC 

BA11-FD 

BA11-FE 

BA11-FH 

BA11-FJ 

BA11-JA 

BA12 

BA124 

BA125 

BA14 

BA15 

BA150 

BA151 

BA224 



CA 
CA 



BD 
BO 
BO 
BO 
BD 



SNT 

RS 

RS 



RS 
RS 
SNT 

BA224-YA SNT 
BA224*YB SNT 
9A224-YC SNT 
9A226 SNT 
BA226-YA SNT 
BA226-YB SNT 
BA226-YC S^T 
8A233 
BA234 
BA235 
9A236 
BA4p8 AW 



RR 

FA 

«E 

JO 

JO 

DN 

DN 

JO 

JO 

ON 

DN 

WM 

WM 

WM 

WM 

WM 

WM 

WM 

ML 

RI 

MORO 

FE 

AR 

FA 

MORO 

i^DRO 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

JL 

RG 

RG 

RG 

RG 

JL 



TPL 



IPG 
IPG 



B 
3/74 B 

B 
9/72 B 
9/72 B 

B 

B 
1/74 B 
1/74 B 

B 



3/72 B 

3/72 B 

4 10/72 B 

3 2/73 B 

3/73 B 

4/74 B 

4/74 B 

4/73 A 



B 



3 12/73 A 



B 
B 
3/71 A 
5/72 A 
6/71 A 
2/72 A 
2/72 A 
2/72 A 
2/72 A 
2/72 A 
2/72 A 
2/72 A 
1/72 A 
1/72 A 
1/72 A 
2/72 A 



8/L 
9 

10 

11/35 

11/35 

11/20 

11/20 

11/35, U/Q5-.N, 11/10-N 

11/35, H/05-N, 11/10-N 

11/20 



2 11/73 A 



11/20 

11/45 

11 

11/40 

11 

U 

11 

11 

11/05 

12 

AD15-C, 

AD01-A, 

14 

15 

AM07-A, 

AM07-A, 

AJP12 

AJP12 

AIP12 

AIP12 

AIP12 

AJP12 

AJP12 

AIP12 

BA633 

BA633 

BA633 

BA633 

LPS11-S 



-Di AM01»A, 
AD01-D 



PERIPHERAL EXPANDER 
PERIPHERAL EXPANDER 
WIRED CAB FOR CRlOi LP10, XY10 
HEX BOARD EXPANSION BOX W PS & SLIDES, 115V 
HEX BOARD EXPANSION BOX W PS S SLIDES, 23QV 
PDP11 BASIC BOX W PWR SUPPLY, COVER 
PDP11 BASIC BOX W PWR SUPPLY, SLIDES 
11/39 BASIC BOX W PS & SLIDES, 115V 
11/35 BASIC BOX W PS & SLIDES, 23QV 
PDP11 EXPANDER BCXi COVER 
PDP11 EXPANDER BOX, SLIDES 
11/45 BASIC FILE 
11/40 EXPANSION FILE 
11/40 BASIC FILE 
FIELD INSTALLED EXP FILE W PS, H742-A, 3 H744, 2 H745 115V 
FIELD INSTALLED EXP FILE W PS, H742-B, 3 H744, 2 H745, 230V 
FIELD INSTALLED EXP FILE W H748-A, 3 H744, H745, H754, H5V 
FIELD INSTALLED EXP FILE W H742*B, 3 H744, H745, H754, 230V 
STRONG COVER FOR TABLE TOP U/05 
PERIPHERAL EXPANDER 
ADOl-Ai -0 A124 4 CH FET MUX SINGLE ENDED ♦ H850 

A125 4 CH FET MUX, OPEN W NO PWR, * H850 
ACCESCRY BOX 

PANEL POP VP15, LT15, PC15, MR15 
A15C, FOR AFC'S, 8 CH FLYJNG CAP MUX 
A151, BLOCK SELECT 

A224 DIFF AMP, */-2V IN, ♦/»10V OUT 
A224.YA, */-5V IN, ♦/•10V OUT 
A224»YB, ♦/-10V IN, */-lOV OUT 
A224iYC, */-lV IN, */-10V OUT 
A226 UNIPOLAR AMP, 2V INi */*10V OUT 
A226*YA, 5V INi ■♦/-lOy OUT 
A226-YB, 10V JN> */-lOV OUT 
A226-YC, IV INi */-10v OUT 
A233 FOR UDC, PADDLE BOARD, TO *%Q\I 
A234 FOR UDC, PADDLE BOARD, *1 TO *5V 
A235 FOR UDC, PADDLE BOARD* *4 TO *20MA 
A236 FOR UDC, PADDLE BOARD, *%0 TO *50MA 
8 CH SWITCHED GAJN MUX, CHANGES LPSAM TO LPSAM-SG 



MODEL 

NO 

BA614 

BA633 

BA8-AA 

BA8-AB 

BA8-BA 

BAfl-BB 

BA903 

BA?04 

BA905 

BAJ11- 

BAR11- 

BA*ll- 

8B08-N 

BB08-P 

9B11 

BBli-A 

BBli-D 

BB11-F 

BB11-H 

BB11-K 

8B11-M 

BB15 

BB714 

■BBR11 
BCOIA- 
3C01B- 
BC01C- 
BCOID- 
BCOIE- 
BCOIF- 
BCOIH- 
BC01J- 
BCOIK- 
BCOIL- 
8C01M- 
BCOIN- 
BCOIP- 
BCOIP- 
BC01V 
BCOiW* 
BCOIX- 
BCOIV- 
BC02A- 
BC02B- 
BC02E- 
BC02F 
BC02H- 
80O2J- 
BC02K- 
BC02L- 
BC02M- 
BC02N- 
BC02P- 
BC02S- 
BC02T- 



ENG 
MGR 



RS 

RS 

RS 

ES CA 

cs 

EC 



RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 
RJM 



25 

25 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX SMT 

XX SNT 

XX 

04 

04 

XX V3 

25 

25 

25 

25 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 



DESIGN 
ENGR 

RG 

RG 

PG 

PG 

PG 

PG 

MORO 

MORO 

MQRO 

KH 

KH 

LN 

LN 

PJ 

SZ 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

FA 

AR 

KH 

PR 

Ml 

MI 

01 

KE 

MI 

MI 

STP 

AW 

AW 

JW 

PDM 

POM 

WRS 

RMS 

RMS 

AK 

AK 

8P 

SP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 



PROD 
ENGR 



WFGR 
AREA 

IPG 



IPG 
IPG 
IPG 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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TPt 



5/71 A 

B 

B 

B 

B 

3/71 A 

3/71 A 

3/71 A 

6/72 B 

1/72 8 

1/72 B 

R 



B 
1/73 B 
2 11/73 B 
5 11/72 B 
5 11/72 B 
5 11/72 B 
5/73 B 
3/71 B 
4/73 B 
3/74 B 
B 



B 

B 

3 

B 

B 

B 

9/71 B 

1/73 B 

1/72 B 

1/72 B 

1/72 B 

8/71 B 

9/71 B 

4/71 B 

5/71 B 

5/71 B 

B 

3 

B 

B 

B 



AA50i AA11 

DD01, DD02 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

BA150 

BA150 

BA150 

11/20 

11R20 

11R20 

6 NEG 

8 POS 

11 

BD11-I 

11 

11 

11 

11 

11 

15 

14 

11R20 

8/ J, 8/1, 0CO2 

DC08-F 

DCO8-B1 P0P8, 

RPOl, RP02 

DC08-B 

PA63 TO PP67-C 

PA63 TO PR68-D 

8/1, 8/1, 12, 

VC8-E TO VR12 

VC8-E TQ VR03 

0C04-CN, -CP 

A015, AA15 

ADISi AA15 

DC11-D 

8/E' 

DP8-EB 

OClO-Bi -E 

DC10-B, -E 



P0P8-E 
PDP8-E 
PDP8-E 
PDP8»E 



BOXi 
BOXi 
BOXi 
BOXi 



TO ioov 

TQ SOMA 



SYS UN 
*F* -H, -K 

BUS IN 
BUS IN 

SPC INTRF 



A614 12 BIT D/A BIPOLAR 

A633, 4 10-BIT DACS FOR UDC W- MARKING STRJP 
BUS, H724 POWER, SLIDES, 115V, BC08H»3F 
BUS, N724 POWER, SLICES, 230V, BC08H.3F 
BUS, H724 POWER, CCVER» H5Vi BC08H-3F 
BUS, H724 POWER, CCVERi 230Vi BC08H-3F 
A903 FOR AFC'Si PADDLE BOARD, TO 10V 
A904 FOR AFC'S, PADDLE BOARD, 
A905 FOR AFC'Si PADDLE BOARD, 
SYSTEM TESTED BA11-ES 
RUGGED PDP11 BASIC BOX, SLIDES 
RUGGED P0P11 EXPANDER BOX, SLIDES 
BUS INTERFACE WITH 24 UNWIRED SLOTS 
BUS INTERFACE WITH 24 UNWJRED SLOTS 
IT FOR BUS INTERFACE WITH 18 UNWIRED SLOTS, SLOTTED BLOCKS 
, SU FOR BUS INTERFACE W 18 UNWJREC SLOTS, NON-SLQTTED BLOCKS 

DMA INTERFACE W 1 UNWIRED QUAD SLOT 
TERFACE, SP FQR 3 WORDS INi 1 WORD OUTi 4 INTERRUPTS 
TERFACE, SP FQR 4 WORDS INi 4 WORDS CUT, 4 INPUT INTERRUPTS 

BUS INTERFACE, SPACE FOR 8 WORDS IN, WORDS OUT 
C, SP FOR M1621, 23, M18Q1, I/O INT, 3 SPC EXCEPT QR11-B, OLU 
CHASSIS FOR KA15, MP15, PROTECT « RELOCATE 
714 POWER SUPPLY 
RUGGED BB11 

M850 TO EIA RS232-B, 25 FT MALE 
W853 TO EIA RS232-B, 25 FT MALE 
6857 TO EIA RS 232»Bi XX FT MALE 
2 W854 TO AMPHENCL 20l311«t XX FT 
G857 TO EIA RS 232-B FEMALE, XX FT 
M979 TO AMPHENQL PLUG 5730240 
M978 TO AMPHENOL 5730240, 24 PINS 
M850 TO EIA RS232*B FEMALEi XX FT 
CABLE FROM M869 (H856) TO VR12i XX FT 
CABLE FROM M869 TO TEK 602, 604 XX FT 
BC01A-XX FOR RECEIVE ONLY 
M908 TO H929«Ci TW1STE0 PAIR, 4 FT 
M908 TO H929»0i TWISTED PAIR, 4 FT 
M970 * BCC5C«XX OR M9700, 25 COND TO RS232iC, XX ft 
H856 TO RS232.C MALEi 15 CONDUCTOR, 29 FT 
BELL 303 SERIES MODEM CABLE <H§56 TO BURNQY M012MXP17TC) 
15 BARE WIRES TO RS232 MALE, DATA SET, 25FT 
15 BARE WIRES TQ RS232 MALE, 
W011-W011 RIBBON, 
WC11-W021 RIBBON, 
WC11-W028 RIBBON, XX FT 
W018-W023 RIBBON, 
W018;W027 RIBBON, 
WC20-W020 RIBBON, 
W020-W023 RIBBON, 
WC21*W021 RIBBON, 
WQ21-W022 RIBBON, 
W021-W028 RIBBON, 
W022«WO22 RIBBON, 
WC23*W023 RIBBON, 
W023-WO27 RIBBON, 



PT08 



-D (PUNCH) 
(READER) 
DC 02 



ACUi 25 FT 



XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 


XX 


FT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




BC02U-XX 




BP 




3 




B 


BC02W-XX 




BP 




3 




B 


BC02X-XX 




BP 




3 




B 


BC03A-XX 




8P 




3 




B 


BC03B-XX 




BP 




3 




B 


BC03C-XX 




BP 




3 




B 


BC03D-XX 




BP 




3 




B 


BC03E-XX 




BP 




3 




B 


BC03F-XX 




BP 




3 




B 


BC03H-XX 




BP 




3 




B 


BC03J-XX 




BP 




3 




B 


BC04A-XX 




BP 




3 




B 


BC04B-XX 




BP 




3 




B 


BC04C-XX 




BP 




3 




B 


BCO40-XX 




BP 




3 




B 


BC04E-XX 




BP 




3 




B 


BC04F-XX 




BP 




5 


4/71 


B 


BC04H-XX 




SP 




3 




8 


BC04J-XX 




BP 




3 




B 


BC04K-XX 




BP 




3 




B 


BC04L-XX 




BP 




3 




B 


BC04M-XX 




BP 




3 




B 


BC04N-XX 




8P 




3 




B 


8C04P-XX 




BP 




3 




B 


BC04R-XX 




BP 




3 


1/72 


B 


BC04S-XX 




BP 




3 


1/72 


B 


BC04T-XX 




8P 




3 




B 


BC04U-XX 




BP 




3 




B 


BC04W-XX 




BP 




3 




B 


BC04X-XX 




MI 


TPL 


5 


9/71 


B 


BC04Y-XX 




MI 


TPL 


3 


9/71 


B 


BC042-XX 




BP 




3 


12/71 


B 


BC05A-XX 




MI 


TPL 


5 


4/71 


3 


BC05B-04 




HI 


TPL 


5 


4/71 


B 


BC05C-XX 




RMS 




3 


3/74 


B 


BC05D-XX 




BP 




9 


3/72 


8 


8C05E-XX 




WR 


SSMU 


3 


e/7i 


B 


BC05F-XX 




RF 




5 


3/72 


B 


BC05H-XX 




BU 




5 


7/72 


B 


BC05J-XX 




3U 




5 


7/72 


8 


BC05L-OC 


R3L 


MDL 




3 


10/72 


3 


BC05M«XX 


JC 


RBR 




3 


9/73 


B 


BC05N-10 


CA 


AM 




3 


3/74 


B 


8C05P-10 


CA 


AW 




3 


3/74 


B 


BC05R-10 


CA 


AW 




5 


1/74 


3 


BC05S-10 


CA 


AW 




3 


3/74 


B 


BC05T-XX 


CA 


CRB 




2 


10/72 


8 


BC05U-XX 


CA 


CRB 




2 


10/72 


3 


BC05V-XX 


M! 


JDL 




3 


5/73 


B 


BC05W-XX 


RJM 


CYR 




3 


3/74 


B 


BC05X-XX 


RJM 


wFN 




3 


5/74 


B 


BC05Y-08 


RJM 


CYR 




3 


4/74 


B 


BC06A-XX 




JW 




3 


11/72 


8 


9C069-XX 




JW 




3 


11/72 


8 


BCO^C-XX 




JW 




3 


11/72 


8 
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KSR33 OR 35 FOR 8/E, 
ASR33 OR 35 FOR 8/E, 



555, TU55, TU56 

TU56 

INTERFACE KITS 

555, TU55, TU56 

TU56 

DP8-EA, DS10, DS11 

EI A EXTENSION CORD 

SWITCH BOX & 
DFH«Ai DF11-K, LA30- 
8/M, H/05 
8/M, 11/05 

TU60 H355 

KL8-JA, KL8-E 
LSPVC 
LPSVC 
LPSVC 
LPSVC 
11/35 
11/35 
VT20 

M7341, KC341 
BC05F-XX 
KC341 

LPC8-A, LPC11-A 
LPC8-B, LPC11-B 
LPC8-C, LPC11-C 



11, 
lit 



15 
15 



CABLE F 

S 

115V 
230V 

TO H855 
H856 



115V 
230V 

12-1 

MATE 
DC P 



, XX 


FT 


i XX 


FT 


i XX 


FT 


i XX 


FT 


i XX 


FT 


, XX 


FT 


, XX 


FT 


i XX 


FT 


, XX 


FT 



W024i-W024 RIBBON, XX FT 

WC28-W028 RIBBON, XX FT 

M908iM908 DUAL RIBBON, XX FT 

WC11. WOlt PLAT CCAX, XX FT 

WC11-W021 FLAT CCAX, XX FT» 7005820 

WC2liW021 FLAT OCAX, XX FT 

W021-W022 FLAT QCAX, XX FT 

WC31-W031 MYLAR, XX FTi 7405552 

W033-WO33 MYLARi XX FTi 7405553 

M90liM9Ql DUAL MYLAR. XX FT 

W021-WO28 FLAT CCAX, XX FT 

WC11 RIBBON, ONE BOARD ONLY- 

WC18 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC20 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

W021 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC22 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC23 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC24 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC27 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

W026 RIBBON, ONE BOARD ONLY, 

WC11 COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

WC21 COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

W022 COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M904 DUAL COAXi iCNE BOARD ONLYi XX FT 

MATE-N-LOCK TO 4 RINGS, XXFT (7006593) 

MATE-N-LQCK TO 6 RINGS, XX FT {7006594) 

M901 DUAL MYLAR SHIELDED 1 BOARO ONLY XX FT 

M903 DUAL MYLAR, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M908 DUAL RIBBON, ONE BOARD ONLY, XX FT 

WC32 TO MICRODOT COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

M923 TO MICRODOT COAX, ONE BOARD ONLY, XX FT 

H856 TO 3M CABLE ONE END ONLY XX FT, 7007036 

7405152-1, W032 TO W032, XX FTi 7005142 

7C06412, M923 TO M923 RIBBON, 4 FT 

H856 TO RS232»C MALE, 25 COND, XX FT 

RS232 MALE TO RS232 FEMALEi 25 COND, XXFT 
OR GERMAN MODEM, G857-YA TO CINCH DB51226-1 

MATE-N LOCK MALE-MALE 7-5 5-7 3-2 2-3, XXFT 
3 WIRE GROUNDED 7AMP LINE CORD TO H400-A 
3 WIRE GROUNDED 4AMP LINE CORD TO H400-B 
3M NOT SHIELDED MIRROR CONNECTIONS, 3 IN 
TO MAT'N LOCK, 6 WIRES, XX FT (7008360-XX) 

LPSVC TO VR14, VR2C, 10 FT 

LPSVC TO TEX 601, 603, 604, 611, 613, 10 FT 

LPSVC TO TEX 503, 10 FT 

LPSVC TO SCOPES |» 3 BNC CONNECTIONS, 10 FT 
3 WIRE GROUNDED 12 AMP LINE CORD TO H400-C 
3 WIRE GROUNDED 7 AMP LINE CORD TO HOO-D 

BC05F SHIELDED, 70-09365-XX, XX FT 
1664 TO 12-11664 50 CQND 3M SHIELDED, XXFT 
'N'LOCK MALE TO FEMALE, PINS 2, 3, 5, 7, XXFT 
OWER CABLE, +5V, -15V, GND, G772 TO FASTONS 

M908 TO PHOTON 713-100 

M908 TO PHOTON 713-200 

M908 TO PHOTON 7C0C 



MODEL 
ND 

BC060- 
8C06E- 
BC06F- 
BC06J* 
SC06R- 
BC06S- 
BC07A- 
BC07B- 
BC07C- 
8C07D- 
BC08A- 
BC03B- 
BC08C- 
BC08D- 
8C08E- 
BC08F- 
BC08H- 
BC08J- 
5C08K- 

BC08L- 

BC08M- 

8C08N- 

BC08P- 

BC08R» 

BC03S" 

BC08T- 

BC08U- 

BCOSv- 

BC09A- 

BC098- 

8C09C- 

BCIOA- 

8C10B- 

8C10O 

BC10D« 

BCIOE- 

BCIOH* 

BC10J- 

BCIOK- 

8C10L- 

BCIOP- 

BCIOV* 

BCHA- 

BC11B- 

9C11C- 

BC11D- 

BC11E> 

BC11F- 

BC11J- 

BC11K- 

BC11L 

BC12A- 

BC14A- 

9CHB- 

BC14C» 



ENG 
MGR 

xx 
xx 
xx 
xx 

XX GS 

XX GS 

XX RJM 

XX RJM 

XX RJM 

XX RJM 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

OM 

XX 

XX 

XX 

XX SNT 

01 

XX 

IK JC 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX EAS 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX VB 

XX BD 

XX 

25 

20 AW 

XX SNT 

XX 

XX 

10 



DESIGN PROD 
ENGR EN6R 

JW 
JW 
JW 
JW 
WD 
WD 

sz 
sz 
sz 

sz 

RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
PJ 
PC 
PC 
PG 
PQ 

PG 

MDM 

MDM 

PG 

AW 

RMS 

DA 

DA 

MI 

FA 

FA 

<E 

KE 

RW 

KE 

KE 

KE 

ATT 

ATT 

JS 

AJ 

KE 

PQT 

POT 

POT 

POT 

WRS 

KA 

FS 

PJ 

JL 

RI 
AR 
AR 
AR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



11/72 B 

11/72 B 

11/72 B 

4/74 B 

3/74 B 

4/74 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

10/73 B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

4/71 B 

4/71 8 

4/71 B 

4/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

5/72 B 

1/73 B 

3/72 B 

8/73 8 

12/72 B 

B 

B 

B 

S 

B 

8 

B 

B 

1/73 8 

5/72 B 

3/72 B 

3/72 B 

3/73 B 

4/72 8 

B 

9/71 B 

9/71 B 

9/71 B 

1/74 B 

8/73 B 

3/72 B 

3/72 B 

6/74 B 

B 

8/71 B 

B 

4/71 B 



LPC8-O1 LPC1 
LPC8-E1 LPC1 
LPC8-F1 LPC1 
LPC01, LPD11 
MASS BUS DEV 
MASS BUS QEV 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
8/1, 



HB56 
H856 
H856 



1-D 

1«E 

1-F 

1 LPD8 

ICES 

ICES 
ONE E 
ONE E 
ONE E 



P8/L * BUS 
8/I.P8/L * BUS 
8/1 ♦ BUS 
8/1 * BUS 
8, 8/1 

FIRST ON PC11 (TO PC05) 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
8/E 

TUlOi 8 POS BUS, ETC 
TU10, 8 POS BUS, ETC 
8/E 
DR8-E 
KL8-M 
RC8-E 

H8513, H8514 
9 

9/1, 0WO9-A, 
15, 9 



DW09- 
I/O BUS W851 



10 

10 

10 

10 

10 

10 MEM BUS 

10 MEM BUS AM 

10 MEM BUS 

10 

RH10 TO DF10 

VT05 TO DC10 

11 

RUGGED 11 

RUGGED 11 TO NON-R 

RUGGED 11 INTERNAL 

DF11-BA, DFH-BB 

DT11-M 

DRU-F TO DR11-A 

DR11-C 

AR11 

12 

14 

14, 8/L, 8/1, * BUS 

14 



M908 TO PHOTON PACESETTER 
M908 TO HARRIS INTERTYPE 

M908 TO COMPSTAR 191 

M908 TO M908, 15 SHIELDED TW PR, XXFT 
H855 TO H855, 3M SHIELDED W DRAIN WIRE, 40 CONO,XXFT 
1211591 TO 1211591, 60 TWISTED PAJR, XXFT 
ND ONLY, 20 TWISTED PAIR, XXFT, M1501 CONNECTIONS 
ND ONLY, 11 TWISTED PAIR, XXFT, M18Q1 Jl CONNECTIONS 
ND ONLY, 11 TWISTED PAIR, XXFT, M1801 J2 CONNECTIONS 
56 ONE END ONLY, 2 20-C0NDUCT0R RIBBONS, XXFT 

M903 TO M903, DUAL SHIELDED MYLAR XX FT 
M904 TO M904 FLAT COAx, XX FT 
M903 TO 2 W031 SHIELDED MYLAR, XX FT 
M904 TO 2 WOlt FLAT COAX, XX FT 
WC31 TO W031 FLAT SHIELDED MYLAR, XX FT 
M9C3 TO M925 FLAT SHIELDED MYLAR, XX FT 
INTERNAL BUS EXP, M936 TO M937i XX FT 
H856 TO M953, 40 CCND 3M, XX FT 
M955 TO H856, 18 SIG, 2 10 OHM, 4Q COND 3M,XX FT 

M954 TO 2 H856, 36 SIG, 4 10 OHM, XX FT 
H807 6 M9C1 TO 2 MYLAR CABLES TO M901 « H807, 11 IN 
TC M904 TO M904 DUAL ROUND COAX, XX FT 

TC M904 TO 2 W021 DUAL ROUND COAXi XX FT 

H856 TO H856 3M SHIELDEO, MIRROR CONNECTIONS, XXFT 
H856 TO H856 3M SHIELDED STRAIGHT CONNECTIONS XXFT 
H856 TO H856, 12 WIRES, MIRROR CONNECTION, 1 FT 
M994 TO H856, 36 SIG, 3M NOT SHIELDED, XXFT 
H807 TO M922, 2 MYLAR, 1FT 9 IN 
I/O BUS H350 TO IH350, XX FT, 7005313 
B j/0 BUS 2 M912 TC 2 M912, XX FT 

I/O BUS 4 W850 TC 2 M912, XX FT 
EA END ROUND COAX OR W855*W656 EA END FLAT COAX XXFT 
MARGINAL CHECK CABLEi XX FT 
DISK CABLE H352 TO BURROUGHS, XX FT 
MEM BUS H351 TO 4 W028, XX FT 
1C36 TO 2 W028 OCAX, I/O BUS, XX FT 
W857 ♦ W858 EA END, 4 9-CQND COAX, XX FT 
P OUICK.LATCH -tO 2 H857 4 2 H858, 8 9-CQNO COAX, XXFT 
AMP QUICK-LATCH EACH END, 72 COAX, XXFT 
AMP QUICK. LATCH TO 5 W021, XXFT 
QUICKLATCH COAX TO 6 W021, XXFT 

7006260 CABLE « 12C5857-02 PLUG 
M919 TO M929 FLAT MYLAR EXTERNAL UNIBUS, XX FT 
BURNDY FEMALE 128 PIN ROUND 112-10525) TO DITTO XXFT 
UGGED 11 M976 FLAT TO 12-10525 XXFT 

M976 TO BURNDY MALE 128 PJN (12-10525) XXFT 
20 PIN 1210918*27 TO 8 RING LUGS, XXFT 
BC11A-XX W 2 H807 ON M9191 AT THE M919 END, XX FT 
H856 TO M977 3M CABLE M903 CONN XXFT 
H856 ONE END, 20 PAIR, 25 FT, 7008883 
H856 24 SHIELDED TWISTED PAIR, ONE END ONLY, 20FT 
EXTENSION CABLE FQR VR12 DISPLAYi XX FT, 7006254 
I/O BOX CABLE G782 TO G777, XX FT 
DIFFERENTIAL COAX, XX FT 
CABLE, I BOX TO C BOX, FOR TEST 



MODEL 
NO 

BC14D- 
BC14E- 
BC14F* 
BC14J- 
BC20A- 
BC20B- 
BC40C- 
8C40D* 
BC41A- 
BC70A- 
BC70B- 
BC90C- 
B099A- 



ENG 

MGR 

XX JM 
XX JM 
XX JM 
XX JM 
XX JC 
XX JC 
XX 
06 
XX 

XX RJM 
XX RJM 
04 RS 
25 



BC99B-25 

BC99C*25 

BC99D-25 

BC99E>25 

BC99F-25 

BCL2A-XX 

BCL2B-XX 

BD01 

BD02 

BD03 

BD04 

BD04-D 

BD05-A 

BD05-B 

8D05*CA 

BD05-CB 

8D05-DA 

BD05«DB 

BD05-EA 

BD05-EB 

BD05-FA 

BD05-FB 

BD05-HA 

B005-HB 

BD15-A 

BD15-9 

BD15-C 

B015-0 

BD50-AA 

B050-AB 

BD50-BA 

BQ50-BB 

BD50-CA 

B050-CB 

BD50-HA 

BD30-HB 

BE14 

8ES«A 

8F01 

BF02 

BF14-F 



RS 
RS 



DESIGN 
ENGR 

AR 
AR 
AR 
AR 

PG 
PG 
MQRQ 

RRC 
MQRD 

en 

EN 

MORO 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

AW 

AW 

OEG 

DES 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

JTN 

PQM 
RDM 
PQM 
POM 

JDL 

JOL 

JDL 

JOL 

JOL 

JOL 

JDL 

JDL 

AR 

PG 

AS 

AS 

CH 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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IPG 
SSUK 

SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 



IPG 
IPG 
CSS 
CSS 

ess 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



IPG 
IPG 



3/73 B 
3/73 B 
6/73 B 
3/74 B 
1/74 B 
1/74 B 
4/71 B 
3/72 B 
5 8 
3 11/73 B 
3 11/73 B 

5 B 
3 B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
3/74 B 
3/74 B 

6 1Q/72 B 
6 10/72 B 
3 1/73 B 

1/73 B 
4/74 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 
1/73 B 



4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 

2/72 B 
2/72 3 
2/72 B 
2/72 8 
2/72 8 
2/72 8 
2/72 8 
2/72 B 
5 12/71 8 
5 6/71 8 
5 B 

5 8 

6 8/71 B 



DC14 

DMCS-Ei SMC01 

14/30, H912 

14, KL8 

8/M, 8/F 

8/M, 8/F 

DDOi, 0002 

UDC 

DDOi, DD02 

P0M7O 

PDM70 

BA903, BA904i 

PTO8DA1 DP01A 



AGL2 
H305 



BELL SP 



PT08DA, 

PT08F 

PDP11 

PDP1S 

P0P8/E 

H305. 

H304 

e/s 

8/S 

11 
11 
11 
11 
u 

BD05-A 

BD05-B 

BDOS-A 

B005-B 

B005-A 

BD05-B 

BD05-A 

BD05-B 

BD05-A 

BD05-B 

15 

15 

15 

15 

8 PQS BUS 

8 POS BUS 

8 NEG BUS 

8 NEG BUS 

9 

9 

BD50-AA. -AB 

B050-BA, -BB, 

14/L 

8/E 

AM04, 

DDOI, 

14 



MAT'NILOCK BOTH ENDS. DUAL SHIELDED TWISTED PAIR. XX FT 

2 H856 TB 42 PIN WINCHESTER, 36 TWISTED PAIR, XX FT 
RT ANGLE RS232 W HOLD DOWNS BOTH ENDS, 25 CQNOi XX FT 
H856 TO AMP 11«8, 4 WJRES 
119V 3 WIRE GROUNDED 7 AfP LINE CORD TO H402-A 
230V 3 WIRE GROUNDED 4 AMP LINE CQRD TO H402-B 
H807 TO 34 KULKA 670A TERMINALS. XX FT 
CABLE CONNECTOR ASSEMBLY KIT, H8C7, PARTS, 6FT CABLE 

M945 TO M946 DOUBLE MYLAR, XX FT 
1211374 TO 1209886 RS232, 25 CQNC. XXFT 
1211374 ONE END ONLY, 44 COND. XXFT 
BA903 2 H807 TO 34 KULKA 670A TERMINALS, 4 FT 

, DC08LD. DC11. ETC D-TYPE GPO MOQEM CONNECTOR, 25 FT, 
T BARRIER ASSEMBLY MOLDED IN 15 FT FROM CONN TO TLY LEADS 



12 CK 

DP01AA MODIFIED, 



BC99A W W023 



DP01A (SELECT SD-BY). 0C08LD 
BC99A WITH W023 

BC99A W SIDE (TOP CLAMP) FOR PDP11 
BC99A W W023 FOR P0P15 
BC99A W END FOR P0P8/E 
8 CH TRUNK CABLE XX FT 
SINGLE CH DATA CABLE. XX FT 
16 CH MUX, DU PONT 
FLOW METER INTERFACE. DU PONT ■ 
BELL SPECIAL? BIN-ASKI I-BJN CONV 
BELL SPECIALlOISK INTERRUPT « ALARM * MOO TO RFil 
BELL SPECIALl BD04 WITH SPC SLOT 
BELL SPECIALl UNIMPLEMINTED 20 CHANNEL BOX 
EC! IMPLEMENTO 20 CH BOXI NEEDS 20 BDC5-CB -OB -EB «FB 4/OR .MB 
BELL SPECIAL TESTED SPARE Y019 
BELL SPECIAL! Y019 ORDERED WITH BD05-B 
BELL SPECIALl TESTED SPARE Y049 
BELL SPECIALl Y049 ORDERED WITH BD05-B 
BELL SPECIALl TESTED SPARE Y067 
BELL SPECIAL! Y067 ORDERED WITH B005-B 
BELL SPECIALl TESTED SPARE Y149 
BELL SPECIALl Y149 ORDERED WITH BD05-B 
BELL SPECIALl TESTED SPARE Y163 
BELL SPECIAL! Y163 ORDERED WITH B005-B 



• CAi «CB 



AM05, 
DD02 



AM07 



CONT * CAB FOR AFC15 11 BITS ♦ SIGN & 
CONT * CAB FOR AFC15 11 BITS * SIGN « 
BDlSiA WITH NO ADC 
BOlSiB WITH NO acc 
VT05 OR LA30 INTERFACE. 115V 
VT05 OR LA30 INTERFACE. 230V 
VT05 OR LA30 INTERFACE. 115V 
VT05 OR LA30 INTERFACE, 230V 
VT05 OR LA30 INTERFACE, 119V 
VTC5 OR LA30 INTERFACE, 230V 
2ND CHANNEL 
2ND CHANNEL 

MEMORY « I/O ACCESSORY PANEL 
H919 BUS WITH 2 K935 JUMPERS 
MTNG HARDWARE FOR AFC«S 
MTNG HARDWARE FOR UDC»S 
STORAGE BOX FOR 32 FLIP PLOPS 



UDC15, 
UDC15, 



115V 
230V 



ENG 
MSR 



BM«03 
BM804 
BM805 
BM806 
BM807 



BW400 
BW402 
BW403 
BW406 
8W410 
BW730 
BW731 
BW732 
BW733 
BW734 
BW740 



02 



RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



MODEL 
NT 

BF14-H 

BF14-M 

Bjll-A 

8J11-B 

RK022 

8K272 

BK274 

BK302 

BL01-A 

BL01-B 

BMOS-C 

BMQ8-S 

8M681 

BH664 

BM635 

3M6S6 

8M687 

BM792-YA SNT 

BM792-YB SNT 

BM792-YC SNT 

8M792-YH SMT 

BM792-YJ JEH 

8M792-YK MI 

BM802 RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 

BM873-YA V* 

BM8-LA 

BM8-LB 

BM8-LC 

BM8-L0 

BMK-LK 

BMK-LL 

B0S15-A 

BS01A-25 

BS10A-XX 

BS10H-XX 

BTAil-A 

BT11-.A 

BT14-A 

BV04 



BE 



RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



DESIGN 
ENGR 

CH 

AR 

KH 

KH 

AR 

AR 

AR 

AR 

MRL 

HRL 

RR 

RR 

MQRO 

FE 

FE 

FE 

PE 

RMB 

JMB 

JMB 

JMB 

JTN 

TM 

FE 

PE 

fE 

FE 

FE 

FE 

DR 

SG 

SG 

SG 

SG 

JLE 

JLE 

CP 

LH 

KE 

KE 

RWI 

ABW 

LF 

LH 

FE 

FE 

FE 

FE 

MQRO 

FE 

FE 

FE 

FE 

FE 

MQRO 



PROD 
ENSR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED QN 



DESCRIPTION 
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TPL 

TPL 

IPG 

IPC 

IPG 

IPG 

IPG 

FS 

FS 

FS 

FS 

CSS 

TYP 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



SSCAL 
CSS 



IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 



8/71 B 
5/72 8 
8/72 B 
8/72 8 
5/72 B 
1/72 B 
5/72 B 
8/71 B 
7/73 B 
7/73 B 
B 
B 

3 11/73 8 
5 B 

4 B 

5 B 
4 B 
3 M 
3 8/71 M 
3 10/71 M 

3 1/73 M 
4/73 M 
1/74 B 

B 
B 
B 
8 
B 
B 

4 5/74 M 
3 7/71 B 

7/71 B 
7/71 8 
7/71 B 



B 
3/74 Q 



B 

8/73 8 

1/74 8 

7/71 E 

4/73 8 

3/72 B 

B 

B 

8 

3 11/73 B 
3 2/73 B 
8/72 B 
2/73 B 
8/72 B 
2/73 B 
9/71 B 
8/72 B 



14 
14 



14 

BA14 

14 

SA14 

ALL SYSTEMS 

ALL SYSTEMS 

8/L 

8/L 

DD01, DQ02 

DDOl, D002 

0001, 0002 

0001, DD02 

ODOl, DD02 

0011 

0011 

DD11 

DD11 

DOH 

VT20 

DDOl, D002 

DDOl, DD02 

DDOl, DQ02 

ODOl, D002 

ODOl, DD02 

DDOl, 0002 

DD11 

8/L 

8/L 

8/L 

8/L 

X602 

H510 

15 

VT15, VT04 

10 

10 

11 

CDC 6000/7000 

14 

VT04 

BW730-3, BW740- 

BW730.3, BW740- 

BM684-7 

BM730.3 BW740-3 

BW740.743 



DDOl 
ODOl 
DDOl 
DDOl 
DDOl 
DDOl 



0002 
0002 
D002 
0002 
D002 
0002 



STORAGE BOX FOR 16 FLIP FLOPS 
16 BIT STORAGE 

SYSTEM TESTED 11/05 CHASSIS, CONFIG 2 

SYSTEM TESTED M7260 ♦ M7261 
K022 2 INPUT ANQ/CR EXPANDER- DUAL STORAGE MOO TO P0P14 
K272 1 BIT RETENTIVE MEMORY 
K274 OUAL RETENTIVE MEM, REPLACES BK272 
K302 OUAL TIMER 
AC LINE MONITORi 115V 
AC LINE MONITORi 230V 

MTNG BOX W COVER FOR MC8-LA, -LB « MM0-LA# -LB 

MTNG BOX K SLIDES FOR MC6-LA1 -LB * MM8-LA, -LB 

M681 16 ISOLATED SPLID STATE RELAY DRIVERS 

M684 12 BIT FF RELAY DRIVER 

W685 16 BIT FF RELAY DRIVER 

M686 12 BIT SS RELAY DRIVER 

M687 16 BIT SS RELAY DRIVER 

PAPER TAPE LOADER ROM 

DISK LOADER ROM 

CARD READER BOOTSTRAP ROM 

TA11 BOOTSTRAP LCADER 

SELL SPECIAL TMll LOADER 

M792-YK HARDWARE RIM 

M802 12 BIT LATCHING RELAY OUTPUT 

M803 16 BIT LATCHING RELAY OUTPUT 

M804 12 BJT FF RELAY OUTPUT 

M805 16 BJT FF RELAY OUTPUT 

M806 12 BIT SS RELAY OUTPUT 

M807 16 BIT SS RELAY OUTPUT 

REPLACES BM79a-YAi -YB f -YH * MR11.DB 

MTNG BOX FOR MM8-E1 MM8-EJ1 SLIOESi 115V 

MTNG BOX FOR MMBiEi MM8-EJ1 SLIDES, 230V 

MTNG BOX FOR MM8-E* MM8-EJ, COVER* 145V 

MTNG BOX FOR MM8»Ei MM8-EJ, CQVERi 230V 

BASIC MOOULE KIT FOR LAB-K 

BASIC MOOULE KIT FOR K-SERJES LOGIC LAB 

BOSSilS, RENAMED GM050-C 

CABLE SET, VT15 TO VT04, 29 FT 

CABLE SET, 2 BC1C-AA * BClOB-SSi XX FT 

CABLE SETl 2 BC1CH-XX * BClOB-XXi XX FT 

TONE ALERT, SETS ALARM AT SET ADDRESS, MANUAL CLEAR 
PDP11 REMOTE BATCH TERM TQ SIMULATE CDC200 
INTERROGATOR BOX, TESTS INPUTS & OUTPUTS 
374, VJ01, LK35 MOUNTING 
W400 PADDLE BOARD WITH ISOLATED POWER 
W402 PADDLE BOARD WITH COMMON POWER 
W403 PADDLE BOARD FOR RELAY DRIVERS 

W406 <W4C0i W402 4 W403 COMBINED) 
W410 PADDLE BOARD W A/C INPUT CONDITIONING 
W730 12 BIT CONTACT SENSE, SEE BW740 
W731 16 BIT CONTACT SENSE 
W732 12 BIT CONTACT INTERRUPT, SEE BW742 
W733 16 BIT CONTACT INTERRUPT 
W734 GENERAL PURPOSE COUNTER 
W740 12 BIT SOLID STATE CONTACT SENSE 



RESTART/LQAQERi 



3, BM802-7 
3, 8M802-7 

9M684-7 BM802»7 



MODEL 
NO 

BW741 

BW742 

BW743 

BX14-DA 

BX14-DD 

BX14-SA 

8Y14-0A 

BY14-DD 

BY14-SA 



ENG 

HSR 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

MQRO 

MQRO 

MQRO 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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2/73 B 
8/72 B 
2/73 B 

B 
1/72 B 
1/72 B 

B 
1/72 B 
5/72 B 



DDOl, D0O2 

DDOl, DD02 

DDOl, D0O2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 



W741 16 BIT SOL1C STATE CONTACT SENSE 

W742 12 BIT SOLID STATE CONTACT INTERRUPT 

W743 16 BIT SOLID STATE CONTACT INTERRUPT 

INPUT BOX UP TO 32 AC INPUTS 

INPUT BOX UP TO 32 DC INPUTS 

SCHMITT- INPUT BOX, UP TO 32 AC INPUTS 

OUTPUT BOX UP TO 16 AC OUTPUTS 

OUTPUT BOX UP TO 16 DC OUTPUTS 

IMPROVED OUTPUT BOX, UP TO 16 AC OUTPUTS 



CAOl-B 

CA11-A 

CA11-B 

CA11-C 

CA11-E 

CA13-A 

CA15-B 

CB11-AA 

CB11-AB 

CB11-AC 

CBll-AD 

CB11-AE 

CBU-AF 

CB11-BA 

C811-BB 

C811-8C 

CB11-BD 

CB11-BE 

CB11-BF 

CB11-CA 

CB11-CB 

C811-CE 

CB11-CF 

CB11-CG 

CB11-CH 

CBil-DA 

CBll-EX 

CB11-HA 

CB11-PA 

CB11-PB 

CB11-PC 

CB11-PD 

CB11-SA 

CB11-SB 

CCOl 

CC02-A 

CC02-B 

CC02-C 

CC02-D 

CC03-A 

CC03-3 

CC04 

CC50 

CC51 



BV 
BV 



V3 
VB 
V9 
VB 
V3 
VB 
VB 
V3 
V9 
VB 
V9 
VB 
V3 
VB 
VB 
V3 
V9 
VB 
V9 
V9 
V9 
VB 
VB 
V3 
V9 
V9 
V9 



BV 

JEH 

GO 

PR 

WK 

EW 

GO 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 



CSS 

SSUK 

SSUK 

SSMU 

SSMU 

CSS 

SSUK 



C 
4/71 D 
5/72 D 
5/72 D 
4/74 C 
4/71 D 
1/72 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 E 
3/73 D 
5 3/73 D 
5 3/73 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 D 
3/73 
4/71 C 
4/71 C 
4/71 C 
4/71 C 
4/71 C 
4/71 C 
4/71 C 
6/71 C 
C 
C 



9 

11 

CA11- 

11 

11 

15 

15 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 



CAB, PS, 

CAB, PS, 

CB11-AA 

CB11-AB 

CB11-AA 

CBU-AB 

CAB, PS, 

CAB, PS, 

CB11-BA 

CB11-BB 

CB11-BA 

CB11-BB 

11/10-CA 

11/10-CB 

11/40-CA 

11/40. CB 

11/45-CH 

11/45-Cj 

CBU-A, «B 

CB11-P 

CBll-A, -B 

CBll-A, -B 

CB11-A» «B 

CBll-A, -B 

CBll-A, -B 

CBll-A, -B 

CBll-A, -B 

CLINICAL LAB-12 

12 

CC02-A 

CCOl 

CCOl 

CCOl 

CC03-A 

CCOl 

CLINICAL LAB-12 

AGL2 



IBM 926 INTERFACE 
CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
NPR CONTROL POR XA11-A 
NPR BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
CAMAC SINGLE CRATE CONTROLLER 
PROGRAMMED « DMA CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
PROGRAMMED ONLY CAMAC BRANCH HIGHWAY INTERFACE 
1 CBll-PAi SPACE FOR 18 CB11-QA «/QR CBU-S, 115V 
1 CBll-PAi SPACE FOR 18 CB11-DA 4/OR CBll-Si 230V 
+ DBlli 115V 

♦ DBlli 230V 

* 2ND CB11-PA, 2 DBll, 115V 
+ 2ND CBll-PA, 2 DBlli 230V 

CBll-PCi SPACE FOR 18 CBH-DA */0R CBll-Si 11?V 
CBll-PCi SPACE FOR 18 CBll-OA d/OR CBll-Si 230V 

♦ DBlli ll»V 

* DBlli 230V 

♦ 2ND CBll-PC 

* 2ND CBll-PC 
, CBll-PC, PS 
, CBll-PC, PS 
, CBll-PC, PS 
, CBll-PC, PS 
» MFll-Li MM11 
, MFll-Li 



64 



2 DBll, 115V 
2 DBll, 230V 
115V 60HZ 
23CV 5QH2 
U5V 6QH2 
23CV 50H2 

Li CBll-PC, PSi 115V 60H2 
MMll-Li CBll-PC, PS, 230V 50H2 

32 POINT RELAY DISTRIBUTOR MODULE 

HEX EXTENDER CARD 

16 POINT INPUT INTERRUPT MODULE 

5 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS, U5V 

5 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS, 230V 

6 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS, U5V 
6 BLOCK TELPLANT TERMINATION PANEL, PS, 230V 
64 POINT INPUT SCAN MQDULE 

POINT INPUT SCAN MODULE W DIODE PROTECTION 
CLINICAL LAB OPTION PANEL 
4 CHANNELS & CQNT FOR ROBOT CHEMIST 
4 CHANNEL EXPANSION POR ROBOT CHEMIST 
ONE CH & CONT FOR ROBOT CHEMIST 
CNE CH EXPANSION FCR ROBOT CHEMIST 
MODULE SET FOR 1 CH COULTER S 
2ND CH COULTER S 
COAGULATION TIMER 
SMA12/30 INTERFACE KIT 
8 CH EXPANSION KIT 



MODEL 


EMG 


DESIGN PROD 


MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR ENGR 


AREA 




MQ/YR 




CC52 




AW 




5 




C 


CC53 




AW 




5 




C 


CC54 




AW 




5 




C 


CC55-A 




AW 




3 


3/72 


C 


CC55-B 




AW 




3 


3/72 


C 


CD11 


RLP 


LC 




5 


3/74 


C 


COH-A 


RLP 


LC 




5 


7/73 


C 


CDll-S 


RLP 


LC 




5 


7/73 


C 


CD11-EA 


RLP 


LC 




5 


7/73 


C 


CD11-EB 


RLP 


LC 




5 


7/73 


C 


C012 




AW 




4 


2/72 


C 


CD12-DE 


DEC 


AW 




5 


1/73 


C 


C012-DF 


DEC 


AW 




5 


1/73 


C 


CD12-HE 




AW 




4 


2/72 


C 


CD12«HF 




AM 




4 


2/72 


c 


COP 




JL 




3 


6/72 


E 


CL12 




AW 




n 


8/71 


E 


CM03-C 




HI RR 


TPL 


3 




c 


CM03-CA 




MI RR 


TPL 


3 




c 


CM11 


SD 


RLP 




3 


5/71 


C 1 


CMll-A 


so 


RLP 




3 


5/71 


C i 


CMll-FA 


BO 


RLP 




3 


5/73 


C 1 


CMll-FB 


BO 


RLP 




3 


5/73 


C 1 


CM12 




AW 




3 


2/71 


C I 


CM12-A 




AW 




3 


2/71 


C ! 


CM12-B 




AW 




4 


2/71 


C ! 


CM12-C 




AW 




4 


2/71 


C i 


CM12-FA 




AW 




3 


3/73 


c 


CM12-FB 




AW 




3 


3/73 


c 


CM8-E 




LT 




6 


4/73 


c 


CM8-EA 




LT 




6 


4/73 


c 


CM8-FA 




LT 




2 


3/72 


c 


CM8-FB 




LT 




2 


3/72 


c 


CM8-I 




MI 




5 




c 


CM«-IA 




MI 




5 




c 


CM8-L 




MJ 




5 




c 


CM8-LA 




MI 




5 




C I 


CMT 




cu 




3 




B 


CMX1-A 




RG 




5 




A 


CMX1-B 




RG 




5 




A 


CP03-N 




BM 


CSS 


3 


3/72 


c 


CP08-P 




BM 


CSS 


3 


3/72 


c 


CPIO-A 








5 




C i 


CPIO-B 








5 




c 


CPIO-DA 


JEH 


PWD 


CSS 


2 


6/74 


C 


CPIO-OB 


JEH 


PWD 


CSS 


2 


6/74 


c 


OP11-UP 


BE 


GSD 


SSCAL 


3 


5/73 


c 


CP15-A 




OY 


CSS 


2 


3/71 


c 


CP15-B 




DY 


CSS 


2 


3/71 


c 


CP20-E 




BE 


SSCAL 


3 


11/71 


c 


CROl-A 




MI 




6 




c 


CROl-8 




MI 




6 




c 


CROl-C 




MI 




6 




c 


CROl-E 




MI 




6 




c 


CR02-A 




RR 




6 




c 



USED DN DESCRIPTION 34 

CLINICAL LAB-12 SMA4, *Ai 7, 7A INTERFACE KIT 

CLINICAL LAB-12 SMA SINGLE CHANNEL KIT 

CLINICAL LAB-12 8MA12/60 INTERFACE KIT 

CLINICAL LAB 12 SMA SINGLE CHANNEL KIT (1ST CH) FQR TECHNJCON 2 

CLINICAL LAB 12 SMA SINGLE CHANNEL KIT <2NC CHJ FOR TECNJCQN 2 

11 DATA BREAK CARD READER CCNTROL 

ii Data break control 4 doclmation miooo, 6ohz 

11 data break cont a documatjcn miooo sohz 

11 1200 CPM CONSOLE READER 4 CONT QCCLMATIQN M1200 60HZ 

11 1200 CPM CONSOLE READER « CONT DCCUMATION M12Q0 5QHZ 

8 POS DATA BREAK CONTROL FOR AN-Y CARD READER OR PUNCH 

8 POS 80 COL OPTICAL MARK CR * CD12 CONTi 30Q CPM DOCUMATJON 0M200, 60HZ 
8 POS 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CD12 CONTi 300 CPM DOCUMATJON QM200, 50H2 
8 POS CD12 W HP 80 COL OPTICAL READERi 60 HZ 

8 POS CD12 W HP 80 COL OPTICAL REAOERi 50 HZ 

CROMATAGRAPHIC DATA PROCESSOR (8) 

CLINICAL LAB 12 SYSTEM NAME 
804 {8) OPTICAL MARK CR 4 CONT 200 CPM GEN DCS 60 HZ 

804 (8) OPTICAL MARK CR 4 CONT 800 CPM GEN OES 50 HZ 

DD11 40 COL OPTICAL MARK CR * CENT 200 CPM GEN OES 60 HI 

DD11 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 200 CPM GEN OES 50 Hi 

DD11 80 COL OPTICAL MARK CR * CONT 30C CPM DOCUMATJON QM200 60H1 

DD11 80 COL OPTICAL MARK CR * CONT 3QC CPM DOCUMATJON 0M20Q 50H1 

BA12 40 COL MARK SENSE CR 4 QCNT 200 CPM GEN DESIGN 60 HZ 

BA12 40 COL MARK SENSE CR 4 CENT 200 CPM GEN DESIGN 50 HZ 

BA12 WITH ECO#BA12«00010 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT HP 60 HZ 
BA12 WITH ECO#BA12«00010 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT HP 50 HZ 
8 POS 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 30C CPM DOCUMATJON 0M200 60HI 

8 POS 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 30C CPM DOCUMATJON 0M200 50HI 

8/E 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 20C CPM G£N OES (M843) 60 HZ 

8/E 40 CGL OPTICAL MARK OR * CONT 20C CPM GEN OES (M843) 50 HZ 

8/E BO COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 30C CPM DOCUMATJON 0M200 60H1 

8/E 80 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 30C CPM DOCUMATJON QM200 50H1 

8/1 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 20C CPM SEN 0ESJ6N 60 HZ 

8/1 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 20C CPM GEN OESJGN 50 HZ 

BA08 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 20C CPM GEN OESJGN 60 HZ 

BA08 40 COL OPTICAL MARK CR 4 CONT 20C CPM GEN OESJGN 50 HZ 

7, 9, 15 COMPLEX MODULE TESTER 

ADC1 PLUS 64 CH MX RACK MTO 

TABLE TOP CMX1-A 
8 NEG DATA PRODUCTS SPEEDPUNCH-120 100 CPM PUNCH 4 CONT 

8 POS DATA PRODUCTS SPIEDPUNCH-120 100 CPM PUNCH 4 CONT 
BA10 MD 6011 300 CPM CARD PUNCH 4 CONT 60 HZ 
BA10 MD 6011 300 CPM CARD PUNCH 4 CONT 50 HZ 
BA10 DOCUMATJON P100 100CPM PUNCH 4 CCNTi 60HZ 
BA10 DOCUMATION P100 100CPM PUNCH 4 CCNT, SOHZ 
11 PUNCH INTERFACE FOR UNIVAC 1710 ^CARD ROR/PUNCH 
15 MD6011 CARD PUNCH « CONT 60 HZ 
15 MD6011 CARD PUNOH « CONT 50 HZ 
15 CONT FOR DATA PRCD 120 PUNCH 

5 CARD REAOER 4 CONT 100 CPM NCR 
7 CARD READER 4 OOKT 100 CPM NCR 

6 CARD READER 4 CONT 100 CPM NCR 

9 CARD READER 4 CONT 10Q CPM NCR 

7 CARD READER 4 CONT 200 CPM BURROUGHS 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



CR02-B 

CR03-8 

CR03-C 

CR03-D 

CR04-A 

CR04-B 

CR04-C 

CR04-D 

GR04-E 

CR04-F 

CR04-H 

CR04-J 

CR1Q-A 

CRIO-B 

CRIO-OA 

CRIO-DB 

CRIO-EA 

CRiO-EB 

CRIO-FA 

CRiO-FB 

CRIO-UA 

CRIO-UB 

CRli 

CR11-A 

CR12 

CR12-A 

CR12-FA 

CR12-FB 

CR15-A 

CR15-B 

CR15-0A 

CR15-DB 

CR15-EA 

CR13-EB 

CR15-FA 

CR15-FB 

CR8-FA 

CR8-FB 

CRB-1 

CR8-IA 

CR8/I-FA 

CR8/I-FB 

CR8-L 

CR8-LA 

CTSll-JA JEH 

CTS11-JB JEH 

CTSil-KA JEH 

CTS11-KB JEH 

CTS11-KC JEH 

CTS11-KD JEH 

CTSU-KE JEH 

CTS11-KF JEH 

CTS11-KH JEH 

CTS11-KJ JEH 

CTSll-KK JEH 



EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

BO 

BD 

SNT 

SNT 

SNT 

SNT 



DESIGN 
ENGR 

RR 
FA 

ST 

BB 

BB 

BB 

SB 

BB 

BB 

BB 

BB 

KE 

KE 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

RLP 

RL.P 

AW 

AW 

AW 

AW 

BV 

BV 

A A 

AA 

AA 

A A 

AA 

AA 

JK 

JK 

RR 

RR 

BB 

BB 

RR 

RR 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 

PWD 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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CSS 

nss 



TPL 
TPL 



TPL 
TPL 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



C 
C 
C 

c 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

6/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

2/72 C 

8/71 C 

8/71 C 

2/72 C 

2/72 C 
C 
C 

3 12/71 C 

3 12/71 C 

3/71 C 

3/71 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 

1/72 C 
C 

c 

1/72 C 
1/72 C 



3 10/72 C 
3 10/72 C 
3 5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 



(8) 



804 

10 

8 8/E 8/1 

8 8/E 8/1 

10 

10 

10 11 12 15 

10 11 12 15 

10i Hi 15 

10i 11, 15 

BAIO 

BA10 

BAIO 

BAIO 

BAIO 

BAIO 

BAIO 

BAIO 

CR10-A 

CRIO-B 

DD11 

DD11 

BA12 

BA12 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

8/E 

8/E 

8/1 

8/1 

8/1 

8/1 

BA08 

BA08 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 



CARO READER 8 CONT 200 CPM BURROUGHS 
CARD READER 8 CONT 200 CPM GEN DESIGN 
CARD READER 8 CONT 200 CPM GEN DESIGN 
CARD READER 8 CONT 200 CPM GEN DESIGN 
11 300 CPM TABLE TOP READER DOCUMATION M2O0iG0I INTFC.U5V 60H2 
11 300 CPM TABLE TQP READER DOCUMATION M2OQiG0I INTFC,230V 50H2 
300 CPM TABLE TOR READER DOCUMATION M200i 10 JNTFC,U5V 6QH2 
300 CPM TABLE TOP READER DOCUMATION M200| 10 INTFC»230V 5QH2 
1000 CPM TABLE TCP READER, DOCUMATION M10Q0, U5V * 0H * 
1000 CPM TABLE TOP READER, DOCUMATION M1000, 230V 50H2 
1200 CPM CONSOLE READER, DOCUMATION' M1200, U5V 6QH2 
1200 CPM CONSOLE READER, DOCUMATION M12Q0, 23QV 50H2 
1000 CPM READER 8 CONT S0R09AN 60 HZ 
800 CPM READER 8 CCNT SQRQBAN 90 HZ 
CR04-E 1000 CPM TABLE TOP READER & CONT DOCUMATION M1000, 115V 60HI 
CR04-F 1000 CPM TABLE TQP READER & CONT DOCUMATION M1000, 230V 50HI 
CR04-H 1200 CPM CONSOLE READER 8 CCNT DOCUMATION M1200, 115V, 60H2 
CR04-J 1200 CPM CONSOLE READER 8 CONT DOCUMATION M120Q, 230V 50HZ 
CR04-C 300 CPM TABLE TOP READER 8 CONT OCCUMATIQN M200, 115V 60HH 
CR04-D 300 CPM TABLE TOP READER 8 CONT OCCUMATIQN M200, 230V 50H2 

CRIOiEA <w TRADE-IN OF CR10-A) 
CRIO-EB (W TRADEilN OF CRIO-B) 
CR04-A 300 CPM TABLE TOP READER « CONT DCCUMATION M200, 115V 60HZ 
CR04-B 300 CPM TABLE TOR READER 6 CONT DCCUMATION MgOO, 230V 50HZ 

CARD READER 8 CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 Hi 
CARD READER * CONT 200 CPM GEN DESIGN 50 Hi 
CR04-A 300 CPM TABLE TOR READER * CONT DCCUMATIFN M200i 119V 60H2 
CR04-B 300 CPM TABLE TOP READER 8 CONT DCCUMATION M200, 230V 50 HZ 

1000 CPM READER 8 CONT, SQROBAN, 60H2 
800 CPM READER 8 CCNT, SOROBANi 5QHZ 
CR04-E 1000 CPM TABLE TOP' READER 8 CONT CQCUMATJON M1000, 115V 60H2 
CR04-F 1000 CPM TABLE TQP READER & CONT CQCUMATJON M1000, ?30V 50H1 
CR04-H 1200 CPM CONSOLE READER 8 CONT DOCUMATION M1200, 115V 60H2 
CR04-J 1200 CPM CONSOLE READER * CONT DOCUMATION M1200, 230V 50H2 
CR04-C 300 CPM TABLE TOP READER 8 CONT DCCUMATION M200, 115V 60H2 
300 CPM TABLE TOP READER * CONT DCCUMATION M200, 230V 50H2 
300 CPM TABLE TOP READER 8 C0NTJM843 )DQCUMATION M200 H5V60H2 
300 CPM TABLE TOP READER 8 C0NT<M843 )DQCUMATJON M200 230V50H2 
CR ♦ CONT 200 CPM GEN DESIGN 60 HZ 
CR 8 CONT 200 CPy GEN DESIGN 50 HZ 
CR04-A 300 CPM TABLE TOP READER « CONT DCCUMATION M200, 115V, 60H2 
CR04-B 300 CPM TABLE TOP READER 8 CONT DCCUMATION M200, 230V, 50H2 

CR 8 CONT 200 CPf GEN DESIGN 60 H2 
CR 8 CONT 200 CPM GEN DESIGN 5° H2 
CARD TERMINAL CONT FOR DECISION DATA 961C RDR/PUNCH 
CARD TERMINAL CONT FOR DECISION DATA 8Q1C RDR/PUNCH 
DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU 8 CTSU-JA CONT, H5V60H2 
DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU 8 CTSll-JA CONT, 230V 90HZ 
DECISION DATA 9645 PRJNTINR RDR/PU 8 CTSll-JA CONT, 119V 60H2 
DECISION DATA 9645 PRINTING RDR/PU 6 CTSll-JA CONT, 230V 50H2 
DECISION DATA 9635 RDR/PU 8 CTSll-JA CONT, 115V 6QH2 
DECISION DATA 9635 RDR/PU 8 CTSll-JA CONT, 230V 50HZ 
DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU 8 CTS11-JB CONT, 115V 60HZ 
DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU 8 CTS11-JB CONT, 230V 50Hi 
DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU 8 CTSll-jB CONT, 115V 60HZ 



CR04-D 
CR04-A 
CR04-B 



MODEL 
NO 

C'TSll- 

CTSli- 

CTS11. 

CTS8- 

CTS8- 

CTS8- 

CTS3- 

CTS8- 

CTS6- 

CTS8- 

CTS8- 

CTS3- 

CTS3- 

CTS8- 

CT88- 

CU-4 



ENG 

M5R 

-KL JEH 

-KM JEH 

-KN JEH 

KA JEH 



KB 
KC 
KD 
KE 
KF 
KH 
KJ 
KK 

KL 
KM 
KN 



JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

PWD 
PWD 
PWO 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 
PWD 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 

ess 

CSS 

css 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 o 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
5/73 C 
9/72 B 



11 

11 

11 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

GMll 



USED ON DESCRIPTION 



DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU « CTSU-.JB CONTi 230V 50HZ 

DECISION DATA 8035 ROR/PU * CTSH-JB CONTi 115V 60HZ 

DECISION DATA 8035 RDR/PU « CTS11.JB CONTi 230V 50HZ 

DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU CONTi 115V6QHZ 

DECISION DATA 9610 KYBD PRINTING RDR/PU CONTi 230V 50HZ 

DECISION DATA 9645 PRJNTINR RDR/PU CONTi 115V 60HZ 

DECISION DATA 9645 PRINTING RDR/PU 6 CTSll-jA CQNTi 230V 50HZ 

DECISION DATA 9635 RDR/PU CONTi 115V 6QH2 

DECISION DATA 9635 RDR/PU CONTi 230V 50H2 

DECISION DATA 8010 KYBOi PRINTING RDR/PU CCNT, 115V 60HZ 

DECISION DATA 8010 KYBD, PRINTING RDR/PU CONT, 23QV 5QHZ 

DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU CONT, 115V 60HZ 

DECISION DATA 8045 PRINTING RDR/PU CONTi 230V 50HZ 

DECISION DATA 8035 RDR/PU CONTi 115V 60H2 

DECISION DATA 8035 RDR/PU CONTi 230V 50HZ 
(GAMMA 11) POLAROID CU-4 CAMERA 
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0A07 

DA09-A 

0A10 

DA10-F 

DA11-A 

0A11-BA 

DA11-BB 

DAll-BC 

0A11-BD 

DA11-BE 

0A11-BF 

DA11-D 

0A11-E 

DA11-F 

DA14-A 

DA14-B 

DA14-C 

DA14-E 

DA14-EL 

DA14-I 

0A14-L 

DA15-C 

0A15-E 

DA16-F 

DA25-A 

0A25-B 

0A25-C 

DA25-D 

0A26-CA 

DA26.CB 

DA27-C 

0A27-CF 

DA28-A 

DA28-C 

0A28-E 

DA28-F 

DA28-X 



R8H 



RBH 
RBH 
RBH 



JM 
JM 



AP 
AP 



JEH 
JEH 
RBH 
RSH 
RBH 
RBH 
RBH 



ER 

MI 

DI 

TO 

FA 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BPF 

BMW 

JFH 

BPF 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

FA 

FA 

RBR 

BV 

BV 

BV 

BV 

PH 

PH 

FA 

FA 

RCR 

RCR 

RCR 

RCR 

RCR 



TPL 



DAS 
CSS 



CSS 

css 



css 

css 

css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 
css 

DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 



2 D 
5 D 
5 D 

2 6/73 D 

3 12/71 D 
3 9/72 D 

9/72 D 
9/72 
1/73 D 
1/73 D 
1/73 D 
2/72 D 
2/72 D 
4/73 
3/71 D 
3/71 D 
3/72 D 
3 10/73 D 
3 3/74 D 
5 D 
D 
7/71 D 
D 
6/72 D 
D 
D 
D 

D 
D 
7/72 D 
7/72 D 
7/72 D 
7/72 D 
3 10/72 D 
3 7/72 
3 2/73 D 



7 

9 

10 

10 I/O 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

KA14 

KA14 

KA14 

14/30, 

14/30, 

14 

14 

15 & 10 

MX15, I 

16M 

8/1, 

9 

10 

15 

10 I/O 

DA26-CA 

10 I/O 

Hi DA 

8 POS & 

10 I/O. 

15i DA 

Hi DA 

DA28-C 



DMA IN 
DMA IN 
DMA IN 



PROG T 



ADAPTER FOR PDP9 I/O BUS 
ADAPTER FOR PDP7 I/O 
P0P8, 9, 15 INTERFACE 
* 11 UNIBUS PDP10 TO PDP11 I/O INTERFACE 

DMA INTERPROCESSOR BUFFER (2 0R11-B + LOGIC) 
TERPROCESSOR BUFFER W 25FT CABLES (2 M7229 * 2 BC08R.25) 
TERPROCESSOR BUFFER W SOFT CABLES (2 M7229 * 2 BCQ8R.50) 
TERPROCESSOR BUFFER w 100FT CABLES (2 M7229 ♦ 2 BC08R-A0) 
DM* INTERPRCCESSOR LINK! 0A11.BA ♦ 2 DRU-B 
DMA INTERPROCESSOR LINKl 0A11-BB * 2 DRU-B 
DMA INTERPROCESSOR LINKl DAll-BC * 2 DRU"B 
PROG TRANSFER INTERPROCESSOR BUFFER W COMMON CORE WINDOW 
PROG TRANSFER INTERPROCESSOR BUFFER (2 DRll-A * LOGIC) 
RANSFER INTERPROC SUFFER W COMMON ;CQRE WINDOW IN SYS UNIT 
PDP14-L INTERFACE TO 8/1 
PDP14-L INTERFACE TO 8/Ei 8/Li 12 
PDP14.L INTERFACE TO 11 
14/30 INTERFACE TO ♦ I/O BUS, P0P8/E 
14/30 INTERFACE TO * I/O BUS, PDP8/L1 8/1 
8/1 ♦ BUS INTERFACE 
8/E, 8/L « 12 BUS INTERFACE 
MEM BUSES ALLOWS 15 TO ACCESS 10 CORE 
S ALLOWS 2 15»S TO USE 1 MX15 WJTH NO CONFLICT 

I/O CONT FOR PQP11 PERIPHERALS (M623) 
PDP8/I MEM TO PDPIC MEM JNTF, 8/J SECTION 
PDP9 MEM TO PDPIC MEM JNTF# 9 SECTION 
8/1, 9, 15 MEM TC PDP10 MEM JNTF, 10 SECTION 
PDP15 MEM TO PDP10 MEM JNTF, 15 SECTION 
CONTROL UNIT « LINE MX, 4 CH OUT OF 16 POS 
SERIAL ASYNC TRANS & RECEIVE UNIT 
INTERPROC BUF, 1C TO DA NEG BUS 
INTERPROC BUPi 11 TO DA NEG BUS 
BUS INTERPROC BUF, 8 PCS TO DA POS BUS 

X BUS, OA POS BUS INTERPROC BUF, 10 TO DA POS BUS 
INTERPROC BUFi 15 TO DA POS BUS 
INTERPROC BUF, 11 TO DA POS BUS 
4 PORT DA BUS EXPANDER 



14/35 
14/35 



I/O « 
/O BUSE 



BUS 

4 MEM B 

NEG BUS 

DA POS 

MEM/MU 

POS BUS 

POS BUS 



US. DA NEG BUS 
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NO MGR ENGR ENGR AREA MQ/YR 

DA28-Y R3H RCR DAS 2 6/73 DA28-C BUS EXTENDER 

0A23-2 R9H RCR DAS 3 2/73 D DA POS BUS INTERPROC BUFj TEMPO I 

DA33*F DW SSCAN 2 4/74 D 11 8 BIT PARALLEL FULL DUPLEX 10-30KH2 INTERPROCES BUFFER, M7842 

DAS MR D 10 DECSYSTEM 10 ADVANCED SYSTEMS OPTIONS 

DB01 MI 6 D 7 BUFFER ADDRESS CONTROL 

DB09-A FA 5 D DB88-A, DB98-A INPUT/OUTPUT DATA BUFFER 

D808-S AB 5 D 8/S DATA BREAK OPTION 

0B09 FA 5 D DB98-A, DB99-A INPUT/OUTPUT DATA BUFFER 

0B1Q-B CV CSS 3 1/72 D 10 I/O & MEM BUSES INTERPROCESSOR BUFFER 

0B11-A VB 5 2/72 D 11 UN1BUS REPEATER 

DB11-B VB 4 4/71 D 11 DB11-A WITH DISABLE SWITCH 

DBll-E UTN CSS 2 10/73 D 11 GENERAL PURPOSE TTL INPUT/OUTPUT 

D311-M MI AJM 3 8/73 D 11 PATCH PANEL FOR SWAPPING PERIPHERALS 

DB11-R MI TM TYP 2 4/74 D 11 DUAL UNIBUS & PERIPHERAL CONT W RELAY SELECTED OUTPUTS 

DB12-N SNT RI 5 1/73 D BA12 DATA BUFFER MODULE SET NEG OUT 

DB12-P SNT RI 3 1/73 D BA12 DATA BUFFER MODULE SET POS OUT 

DB14-A AR 6 8/71 D 8/L1 8/J * BUS INTERPROCESSOR BUFFER CONT SPACE FDR 6 CH 

DB14-B AR 6 8/71 D DB!4«A MODULE SET PER CHANNEL 

DB14-C AR 6 1/72 D DB14-A FLAG STATUS REGISTER 

DB14-D AR 6 1/72 D D814-A PROGRAMMED SELECTOR REGISTER 

DB16-A RBR 3 8/71 D 16 GENERAL PURPOSE INTERFACE M73U 

0B16-B RBR 5 8/71 D 16 OUTPUT INTERFACE M7314 

DB16-C RBR 3 8/71 D 16 INPUT INTERFACE M7317 

DB88 FA CSS 3 D 8, 8/1 8/8 INTERFACE 3«CYCLE 

DB8-EA LN 3 1/72 D 8/E INTERPROCESSOR BUFFER, 8/E TO 8/E 

DB8-EB LN 3 1/72 D 8/E INTERPROCESSOR BUFFER, 8/E TO BC08J-89 

0B8-S RR 6 3/74 D 8/S DATA BREAK 

DB97-A FA 5 D 9, 7 9/7 INTERPROCESSOR BUFFER 

DB98-A FA 3 D 9, 8 9/8 INTERPROCESSOR BUFFER 

DB99-A FA 5 D 9 9/9 INTERPROCESSOR BUFFER 

DC01-AA OH CSS 3 D 8 POS 8 LINE SCANNER FULL DUPLEX (TTY 8/OR EIA) 

DC01-AB BV CSS 2 D 8 PQS 8 TTY SCANNER HALF DUPLEX 

DC01-AC JUL CSS 6 7/71 D 8 POS 8 ASYN SCAN FULL DUPLEX EJA 3 CYCLE 

DC01-AL RW JUL LVP 3 10/70 D DC01-AA FULL DUPLEX LINE UMT 

DC01-SB RW CSS 3 D 9 8 TTY LINE SCANNER 1/2 DUPLEX ECHO 

OC01.EA ST CSS 3 D 15 8 LINE SCANNER FULL DUPLEX (TTY 8/PR EIA) 

DC01-EB RW CSS 3 D 15 8 TTY LINE SCANNER HALF DUPLEX ECHO * LOGIC 

DC01-EC ST CSS 3 D 15 8 LINE ASYNC SCAN FULL DUPLEX EIA 3 CYCLE 

OC01-ED RW LVP 3 7/71 D 15 8 LINE ASYNC SCAN, HALF DUPLEX ECHO TTY OR EJA SEP SPEEDS 

DC01-FA BMW CSS 3 D 11 8 LINE SCANNER FULL DUPLEX (TTY 4/QR EM) 

DC02-A Mj 5 D BA08 BUFFERED ASYNC LINE INTERFACE 4 CHANNELS 

DC02.0 SMT DDM 5 DC02-A, DC02-E MODULE SET FOR 1 LINE 

DC02-DA SNT MI 5 D DC02-A VARIABLE SPEED OPTION 

0C02-E SMT DDM 5 D BA12 BUFFERED ASYNC LINE INTERFACE 4 CHANNELS 

0C02-FA DDM 5 D 8 POS BUF ASYNC LINE INTERFACE, UP TO 8 CH, 32 MAX, 2 RC CLOCKS 

DC02-FB DDM 5 D 8 PQS BUF ASYNC LINE INTERFACE, UP TO 8 CH, 32 MAX, 2 XTAL CLOCKS 

DC02-FC DDM 5 8 PQS BUF ASYNC LINE INTERFACE UP TO 8 CM 32 MAX, IRC, 2 XTAL CLKS 

DC02-G DDM 5 D DC02-F MODULE SET FOR 1 LINE 

DC03-A JJL CSS 6 DC08-A 64 CH TELEGRAPH LINE ADAPTER 

DC04-A RI 6 4/73 D 12, 8 PQS BUS DUAL 6-BIT BUFFERED RECEIVER 

DC04-AA RI 6 4/73 D 12, 8 POS BUS BC04-A & AMPEX 750 TAPE RECORDER W PS 

DC04-AB RI 6 4/73 D 12, 8 POS BUS DC04-A 8 SONY 335 TAPE RECORDER W PS 

DC04-CN ER 5 4/73 D 8 NEG ASYNC 6 BIT RECEIVER CONT, W 2 CH, SP FOR 6 MORE 

DC04-CP ER 5 4/73 8 PQS ASYNC 6 BIT RECEIVER CONT W 2 CH, SP FOR 6 MORE 

DC04-QN ER 5 4/73 D DC04-CN MODULE SET FOR 2 LINES 



MODEL 
NO 

DC04-DP 

0C08-A 

0C06-B 

OC03-8A 

DC03-3B 

ocoa-c 

0CO8-CM 

ocoa-cs 
ocoa-o 

DC03-EB 

0C08-ED 

0C08-F 

DC03-FE 

DC03-FF 

0C08-FX 

0CO8-G 

DC08-H 

OC08-J 

DC03-LA 

m 

DC08-LB 

DC08-LC 

OC08-LD 

OC08-LE 

0C08-LF 

0C08-LG 

0COB-1H 

DC08-PM 

0C08-PN 

DC08-PP 

0CO8-PX 

OC09-R 

0CO8-S 

DC08-T 

0C08-U 

0C08-Y 

0C10 

DC1Q-AA 

DCIO-AB 

DCIO-B 

OCIO-C 

OCIO-OA 

DCIO-DB 

DCIO-E 

OCIO-FA 

OCIO-FB 

OCIO-H 

DCiO-PP 

OCIO-S 

OC11-AA 

DCli-AB 

OC11-AC 

OCH-AD 

DC11-AE 

DCll-AF 



EMG 

M8R 



JEH 
JEH 
JEH 
JEH 



RBH 

JEH 
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ENGR ENGR 

ER 

HI 
MI 



HI 
MJ 
MI 
MI 
MI 

MI 

MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MJ 



JJL 
JJL 
JJL 
JJL 

MI 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

RBH 

RJS 

PC 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 



MFGR 
AREA 



SSUK 
SSUK 



SSUK 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 



SSUK 



4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 

8/71 D 

8/71 D 

D 



4/73 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

4/73 D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 





D 

D 

1/73 D 

1/73 D 

1/73 D 

D 

2/72 D 

2/72 D 



D 

D 



DC04-CP 

0L.8-I 

DC08-A 

DC08-A 

DC08-BA 

DC08-A 

DC08-CS 

0C08-A 

DC08-C 

DC08-CB 

DCO8-CB1 DC08-D 

DC08-B 

DCQ8-F, DC08-A 

DCO8-FE1 DC08-A 

DC08-A 

DC08-F 

8 

DC08-H 

DCO2-B1 

DC08-LA 

0CO8-LA 

DC08-LA 

DC08-LA 

DC08-LA 

DC08-LA 

DC08-LA 

DC08-PN, 

8 NEG 

8 PQS 

DC08-PN, 



-Di OCOfl-Fi-H, 



MODULE SET FOR 2 LINES 

SERIAL LINE MUX 128 LINES 

LCCAL TTY OR MODEM CONT PANEL 
0C°3-A ADAPTERi SPACE FOR 16 GPQ MODEM LINES 

MODULE SET FOR 1 LINE 

TELEGRAPH CONVERTER PANELi SP FOR 32 LINES 

MODULE SET FOR 2 LINES 

SOLID STATE TELEG CONV, SP FOR 32 LINES 

LINE TERMINATOR PANEL 

LINE CURRENT ADJUST « METER PANEL 

INTF FOR 8 FULL DUPLEX GPO TELEGRAPH LINES 

MODEM INTERFACE CONT MUXi 64 CHANNELS 

12 CH EXTENSION FOR OC08-F 

32 CH EXTENSION FOP DC08-FE 

MODIFIED DC08-F 

MODULE SET FOR 0C08-F 

DIAL OUT MUX FOR 1C LINES 

MODULE SET FOR DC08-H 
699"LMi-ACi DCIO-B 
SPACE FOR UP TO 32 G787 GPC BARRIER MODULES 

MODULE SET FOR 1 LINE WITH DC08-F 



•PP, *PX 



»PP 



LINE WITH DCQ8-H 

LINE WITH 689-LM 

LINE WITH 689-AC 

LINE WITH DCIO-B 

LINE WITH DC08-B 

LINE WITH DC02-D 



8/1, 8/1 MEMORY PORT 

8 POS 

DC08-S 

DC08-T 

DC08-A 

10 

10 

10 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

DCIO-A 

U 

11 

11 

U 

11 

11 



MODULE SET FOR 1 
MODULE SET FOR 1 
MODULE SET FOR 1 
MODULE SIT FOR 1 
MODULE SET FOR 1 
MODULE SET FOR 1 
MODULE SET PER LINE 

16 CH SYNC EIA LINE CQNTi SP FOR 4 CH 
16 CH SYNC EIA LINE CONT, SP FOR 4 CH 
EXPANSION W SPACE FOR 6 CH 
CYCLIC CHECK 

SYNC LINE MUX UP TO 10 DC08-T 
SYNC LINE UNIT BELL 201 
SYNC LINE UNIT BELL 301 
LINE SAMPLING CLOCK (MODULE SET) 
DATA LINE SCANNER- SERIES NAME 
CONTROL UNIT 60 :H2 
CONTROL UNIT 50 :Ni 
8-LINE GROUP 

8-LINE TELEGRAPH RELAY ASSY 
TELEGRAPH POWER SUPPLY, 60 HE 
TELEGRAPH POWER SUPPLYi 90 HE 
EXPANDED DATA SET CONTROL 
EXPANDER CABINET 6C HE 
EXPANDER CABINET 50 Hg 
8-LINE GROUP FOR IBM 2741 
PATCH PANEL 
EXPANDED DATA SET CONT, UK, CCITT V24, HALF OR FULL DUPLEX 

2 CH, 300, I50t 134,5, 110 BAUD 



BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 

BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 

BUF ASYNC LINE CCNT, SP FOR 2 

BUF ASYNC LINE CCNT, SP FOR 2 

BUF ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 

BUF ASYNC LIME CONT, SP FOR 2 



CH, 1800, 1200, 300, 110 BAUD 

CH, 1200, 600, 150, 110 BAUD 

CH, 50, 110, 134,5, 150 BAUD 

CH, 75, 110, 134,5, 150 BAUD 

CH, 600, 1200, 1800, 2400 BAUD 



MODEL 
NO 

OC11-AG 

0C11-AH 

DC11-AX 

DCil-BA 

OC11-DA 

DC14-A 

DC14-B 

DC14-C 

DC14-D 

DC14-LA 

0C15-A 

OC15-R 

DC1S-S 

0C16-A 

DC16-B 

DC44-AA 

0C44-AB 

DC44-BA 

DC44-BB 

DC68-A 

0C70 

DC71-AA 

0C71-AB 

DC71-BA 

DC71-BB 

0C71-0 

0C71-E 

0C72-AA 

DC72-AB 

DC72-BA 

0C72-BB 

DC72-CA 

0C72-CB 

0C72-LA 

0C72-LB 

DC72-LC 

DC75-AA 

DC75-AB 

0C75-DA 

DC75-DB 

DC75-E 

0C75-UA 

0C75-UB 

DC75-VA 

DC75-VB 

DC76-AA 

0C76-AB 

DC76-DA 

DC76-0B 

DC76-EA 

0C76-EB 

0C76-EC 

DC76-ED 

DC76-FA 

0C7'6-FB 



ENG 
MSR 



RBH 
R9H 



FW 
FW 
FW 
FW 



EAS 
EAS 

EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 
EAS 



DESIGN 
ENGR 

VB 

VB 

VB 

VB 

VB 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

FA 

RJS 

RJS 

RBR 

RBR 

WG 

wg 

WG 

WG 

KE 

KU 

KU 

KU 

KU 

KU 

«U 

KU 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 

KE 
KE 
KE 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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3/71 D 
3/71 D 
6/71 D 
1/72 D 
1/72 D 
1/72 D 
3/72 
1/72 D 

1/73 D 
D 
8/71 -D 
3/72 D 
6/72 E 
6/72 E 
6/72 E 
6/72 E 
6 10/72 D 
E 
6 10/72 E 
6 10/72 E 
6 10/72 E 
6 10/72 E 
3 3/72 
3/72 D 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 E 
4/73 D 
3/72 D 
3/72 D 
3/72 D 
3/72 D 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 D 
2/74 D 
2/74 D 
2/74 
2/74 D 
2/74 D 



H 

11 

11 

DC11-A 

DC11-A 

14 

8/E 

DC14-A 

11 

14/U 

15 

DA15-S 

15 

16 

DC16-A 

10 

10 

10 

10 

DC08 

10 
10 
10 
10 



BUF 



BUF 
BUF 
ASYNC LI 



TYPE 
TYPE 
TYPE 
TYPE 

SERI 
PDP8 
PDP8 
PDP8 
PDP8 



(10) DC71.A, 

CIO) DC71.D 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

DC72-A, 

DC72-Ai 

DC72-A. 

10 

10 

DC75-A 

DC75-B 

(10) DC75.A, 

DS10 

0S10 

2 DS10 

2 0S10 

10 

10 

DC76-A 



SET SUBS 

SET SUBS 

SET SUBS 

SET SUBS 

ES NAME 
-ID MP8- 
-ID MP8- 
•ID MP8- 
-ID MP8- 
-B 



-B, 

«B i 

-B, 

SYNC 
SYNC 



-C 

-c 

-C, -LA 

CQM.M SY 

COMM SY 

DC75 

0C75 

-B, -DA 



0C76-A 
DC76-A 
DC76-A 
DC76-A 
DC76-A 
DC76-A 
DC76-A 



ASYN 

ASYN 

DC75 

DC75 

• D 

-D 

-D 

-D 

-D, 

-Di 



CQMM 
COHM 



-E 
-E 



D 
D 
ADDI 
ADD I 
CAB, 
CAB, 



ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 OH, 134,5, 150, 300, 1200 BAUD 
ASYNC LINE CONT, SP FOR 2 CH, 110, 134,5, 1200 1800 BAUD 
NE CONT, SP 2 CH, 110, 134,5, 150 * 1 CUSTOMER SPEC BAUD 
LOGIC MODULE SET FOR 1 CHANNEL 
DC11-BA ♦ OFil-A * BC01R-25 
ASYNC LIKE CONT, ERROR OCRRECTING 14-BIT WORDS 

ASYNC LINE CONT FOR UP TO 12 LINES <M8332) 
ASYNC LINE CONT, ERROR OCRR 14-BIT WORDS (M8333) 

ASYNC LINE CONT FOR UP TO 12 LINES (M8334) 
0C14-A FOR PDP14-L 
CONT FOR 32 KLW«S 
CONVERTS TTL TQ RS232 SPEC 
CONT FOR 4 SYNCHRONOUS MODEMS 
SERIAL INTERFACE M7313 
DUAL SERIAL INTERFACE ADAPTER (M7333) 
YSTEMj DL10-AA ♦ 11/15-CC * KW11-L» 115V 60HZ 
YSTEMj QLIO-AB ♦ 11/15-CD * KWll-Li 230V 50HZ 
YSTEMj OLiO-C * 11/15-CC * Kfcil-L, 115V 60HZ 
YSTEMj QLIO'C * 11/15-CD ♦ KUl-Li 230V 50HZ 

680-1 PACKAGE FOR PDPD10 
FOR REMOTE TERMINALS 

I CR8/I-FA KW8-IA DPOl-AA LPC8*jC MC8-IB 115V 60HZ 
I CR8/I-FB KW8-JA DPOl-AA. LPC8-JD MC8-IB 230V 50HZ 
I CR8/I-FA KW8-IA DPOl-AA LPC8-KC MCS-JB 115V 60HZ 
I CR8/I-FB KW8-IA OPOt-AA LPC8-K0 MC8-IB 230V 50HZ 
8 LINES, DW08-B * DC02-FC * 8 DC02«G 
8 LINE EXPANSION ■ DC02-FC * 8 DC02-G 
8K PKPBEiCA, DP8-E1 LS8-EA, CR8-FA ♦ , 115V 60HZ 
8K PDP8E«CB, DP8-Ei LS8-EB, CR8-FB1 *, 230V 50HZ 
SAME AS DC72-AA EXCEPT LE8-JA INSTEAD OF LS8-EA 
SAME AS DC72-A8 EXCEPT LE8-JB INSTEAO OF LS8-EB 
SAME AS DC72-AA EXCEPT LE8-KA INSTEAD OF LS8-EA 
SAME AS 0C72-AB EXCEPT LE8-KB INSTEAD OF LS8-EB 
8-LINE TTY PKG (8 KL8, BA8-AA, SOFTWARE), 115V 
8-LINE TTY PKG (8 KL8, BA8-AB, SOFTWARE), 230V 
-LB 8-LINE TTY PKG <e KL8, SOFTWARE) 
S s DL10-AA * 11/15-CC ♦ 0S11-A * 8 0S11-BA 
S * DLlO-AB * 11/15-CD ♦ DSll-A * 8 DSll-BA 
EXPl OLIO'C ♦ 11/15-CA + DSll-A + 8 DSll-BA 
EXPl DL10«C * 11/15-CB * DSll-A * 8 DSll-BA 
, -DB 8 LINE EXPl 8 DSll-BA 

DC75-AA (w TRADE-IN OF DS10) 
DC75-AB (W TRADE-IN OF DS10) 
CC75-AA (W TRADE-IN OF 2 QS10) 
0C75-AB (W TRADE-IN OF 2 DS10) 
VS I DL10-AA, PDP11/40, DHlli OMU-BB, ETC, 115V 60HZ 
YSI DLlO-AB, PDP11/40, DH11» DMll-BBi ETC, 230V 50HZ 
C76 EXPl DC76-AA EXCEPT DLlO-C IN PLACE OF DL10-AA, 115V 
C76 EXPl DC76-AB EXCEPT DLlO-C IN PLACE OF DLlO-AB, 230V 
TIONAL 16 LINES W/0 INTERFACE, W/D CABi 115V 
TIONAL 16 LINES W/0 INTERFACE, W/0 CABi 230V 
16 MORE LINES W/0 INTERFACE, SP FOR 3 MORE DC76-EA H5V 
16 MORE LINES W/0 INTERFACE, SP FOR 3 MORE DC76-EA 230V 
20MA ACTIVE INTERFACES FCR 8 LINES 
EJA/CCITT LOCAL INTERFACES FOR 8 LINES (DATA ONLY) 



MODEL 

NO 

DC76-FC 

OC76-FO 

0C76-H 

0DO1-AN 

DDOl-AP 

ODOl-D 

0DO2 

OD11-A 

DD11-B 

DD14-A 

ODR11-A 

OE11-A 

DE11-B 

OFOl-A 

0F10 

OFIO-A 

DFIO-CA 

DFIO-CB 

DF11-A 

OF11-BA 

OF11-BB 

OF11-F 

DF11-G 

DF11-K 

0F32 

0F32-A 

0F32-S 

DF32-C 

0F32-DN 

0F32-0P 

0F32-EN 

OF32-EP 

OFMA 

DFMA-D 

DFR11-A 

OFS11-H 

941) 

OH11-AA 

DH11-AB 

OH11-AC 

DJ11-AA 

DJll-AB 

Djli-AC 

DJ11-NA 

DjSll-A 

DJS11-B 

DKOl-A 

OKIO 

0K8-EA 

DK8-EC 

DK8-EF 

0K8-EP 

DK8.ES 

DKS8-EJ 

DKS8-EK 

DLIO 



ENG 
MGR 

EAS 
EAS 
EAS 



BD 
80 



V9 
VB 



RSH 

R9H 

VB 

VB 

V8 

V3 

VS 

V8 



JEM 

VB 
V3 
V§ 
V3 

VB 
VB 

JEH 
JEH 



JC 

JC 

SNT 

SNT 

SNT 

JH 

JH 



DESIGN 
ENGR 

KE 

KE 

KE 

AKI 

AKI 

AKI 

AKI 

RFG 

RFG 

AR 

KH 

SS 

OR 

KE 

KE 

RJS 

RJS 

DR 

MC 

MC 

DR 

OR 

MC 

GS 

GS 

GS 

GS 

JK 

JK 

JK 

JK 

GS 

GS 

KH 

SJEH 

MC 

MC 

MC 

VB 

VB 

VB 

JTN 

ABW 

ABM 

RG 

JS 

ADU 

ADL 

AW 

AM 

AW 

MS 

MS 

TWE 



PRDD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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DAS 

DAS 



SPRY 



ess 
css 

css 

IPG 



2/74 D 
2/74 D 
2/74 D 

D 
D 



4 10/71 D 



D 
D 
3/73 D 
3/72 D 
3/74 D 
8/72 D 
8/72 D 
8/72 
D 
2/73 D 
3 10/73 D 
3 10/73 D 
5 3/72 D 
8/72 D 
8/72 D 
6/71 D 
3/72 D 
3/72 
2/71 R 
2/71 R 
2/71 R 
2/71 R 
R 
R 
R 
R 
R 
6/71 
4/71 D 
2 



3 
3 
3 
5 
3 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 

css 



css 
css 



7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 

7/73 D 

7/73 

7/73 D 

6/72 D 

2 11/72 D 

4 D 

3 D 

5 10/71 D 
5 2/72 D 
3 2/72 D 
3 2/72 D 
5 2/72 D 
3 11/72 D 
3 4/74 D 

D 



8/72 



-D» BF02 



DC76-Ai -D, -E 

DC76-A» -Di -E 

0C76«A, «D, -E 

8 NEGi BF02 

8 PQS, BF02 

11 

DDOl-Ai 

11 

11 

11 

11 

Kill 

Kill 

EIA 

10 

10 

10 

10 

DC11-A DP11-AA D 

DC11-A 

DC11-A 

DC11-A 

DC11-A 

LA30-S 0C11-A 

8 NEC 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 NEG 

8 POS 

All DF3? & DS32 

DF32-0 « DS32-D 

DCR11-A 

D DCll-Ai 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

AF08 

10 

8/E 

8/E 

OK8-EP1 DK8-ES 

8/E 

8/E (LAB 8/E) 

8/E 

8/E 

10 



EJA/CCITT MCDEM INTERFACES FOR 6 LINES 

ANSWER ONLY, AUTO ANSWER INTEGRAL MODEMS FOR 8 LINES 

FUTURE SERIES ACU CONTROL 

CONTROL FOR UNIV DIG CONTi SP FOR 4 12 8 JT WORDS 

CONTROL .FOR UNIV DIG CONT, SP FOR 4 12 BIT WORDS 

CONTROL FOR UNIV DIG CONTi SP FOR 1 16-BJT WORD 

SYSTEM UNIT, SPACE FOR 4 12 OR 16 BIT I/O WORDS 

MOUNT FOR 4 QUAD CARD CONTROLS 
DDH-A W ETCM BACK PANEL, DIFF PWR CONNECTION 
PREWIRED SYSTEM UNIT FOR 4 DC11-C OR DC11-D 

RUGGED DD11-A 

EIA CONVERTER, RS232C FEMALE 

EIA CONVERTER, RS232C MALE 
DATA COUPLER, MODEM ACOUSTIC, MAGNETIC & DIRECT, 115V 

DATA CHANNEL, 256 K ADDRESS RANGE* 60HI 

DATA CHANNELi 256 K ADDRESS RANGE, 50HZ 
DATA CHANNEL, 4.419K ADDRESS RANGEi 60H2 
DATA CHANNELi 4,419K A0DPE5S RANGEi 50H2 
Nll-A LA30-S EIA/CCITT TERMINAL MODULE SET (M594) 

INTEGRAL MODEM (113A EQUIVALENT) MODULE (M586) 
INTEGRAL MODEM (113B EQUIVALENT) MODULE (M587) 
ACTIVE 20 MA CURRENT LOOP TERMINAL MODULE SET 

CURRENT SWITCH TERM MOD SET FOR 3Qi OR 303 
PASSIVE OPTICAL COUPLED 20-MA TERMINAL MODULE SET (M39B) 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK 6 CONT 60 H2 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK & CONT 50H2 

19-INCH DF32 FOR H950 

19-INCH DF32-A FCR H'50 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK & CONT, 6QH2 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK * CONT 60H2 

32K 12 BIT ♦ PARITY DEC DISK * CONT 50H2 

32K 12 BIT + PARITY DEC DISK * CONT 5QH2 

DISK MECHANICAL ASSEMBLY 

DISK MECHANICAL ASSEMBLY 

RUGGED OFli-A 
DP11-AA MJL STO 188C TERMINAL MODULE SET (M5 

16 LINE MUX DIST PANEL * 115V PS PROG LINE SPEEOS 
OHlliAA W NO DIST PANEL « NO PS 
230V DHU-AA 

16 LINE CHAR BUF MUX, LIMITED PROG CONT, EJA 
16 LINE CHAR BUF MUXi LIMITED PROG CONT, TTL 
16 LINE CHAR BUF MUXi LIMITEO PROG CONT, TTY 

HALF DUPLEX SYNC COMM, REPLACED BY OQSH-A 

32 LINE CHAR BUF MUXi SINGLE BAUD RATE 
32 LINE CHAR BUF MUXi DUAL BAUD RATE 
4X LINE FREQ INTERRUPT 
PROGRAMMABLE RIAL TIME CLOCK 
REAL TIME CLOCK, LINE FREQUENCY 
REAL TIME CLOCK, CRYSTAL 
SCHMITT CONT & INPUT JACKS FOR H94I-AA 
PROGRAMMABLE REAL TJME CLOCK W 3 SCHMJTTS 
DK8-EP ♦ 0K8-EF 
INTERFACE TO CLIMATE CLOCK (HRSi MINi SEC, JULIEN CALi BCD) 
CLOCK (HRS, MIN, SECi JULIEN CALi BCD) 
DATA LINK (PDP11 TG PDP10 MEM) SERIES NAME 



MODEL 


EMG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 




DLIO-AA 




TWE 




4 


9/71 


D 


0L10-AB 




TWE 




4 


9/71 


D 


DLIO-B 




TWE 




4 


9/71 


D 


DUO-C 




TWE 




4 


9/71 


D 


DLH-A 


3D 


RLP 




3 


6/72 


D DD11 


OLll-B 


BO 


RLP 




3 


6/72 


D 


DLll-C 


BD 


RLP 




3 


6/72 


D 


DL11-D 


BD 


RLP 




3 


6/72 


D 


DLH-E 


3D 


RLP 




3 


1/73 


D 


DL14-A 




VDB 




2 




D 


0L8-I 




MI 




3 




D 


DM01 




RR 


TPL 


5 




D 


DM02 




DM 


CSS 


6 




D 


0M03 




OM 


CSS 


6 




D 


0M04 




RR 


TPL 


5 


6/71 


D 


OM09-A 




MI 




5 




D 


DM09-U 




JE 




3 


1/72 


D 


DM10 




JJL 


CSS 


3 


7/71 


D 


DM10-B 




JJL 


CSS 


3 


6/73 


D 


DM11-AA 




VB 




5 


3/72 


D 


0M11-A8 




VB 




5 


3/72 





DMH-AC 




VB 




5 


3/72 


D 


0M11-BB 




RL 




5 


3/72 


D 


DM11-CA 




DH 


CSS 


3 


9/71 


D 


DM11-DA 




VB 




5 


3/72 


D 


DMll-DB 




VB 




5 


3/72 


D 


DM11-DC 




VB 




5 


3/72 


D 


DM11-DD 




VB 




5 


2/72 


D 


0M11-0R 


JEH 


DRS 


CSS 


3 


6/74 


D 


0M11-DS 


JEH 


DRS 


CSS 


3 


6/74 


D 


DM12 


SNT 


RI 




5 


1/73 


D 


DMA10-C 


R3H 


TO 




3 


8/72 


D 


DMA10-F 


RBH 


TO 




3 


8/72 


D 


DNU-AA 


V9 


SS 




5 


3/72 


D 


0N11-AB 


V9 


SS 




3 


1/72 


D 


0N11-BA 


VB 


SS 




2 


3/71 


D 


DNll-DA 


VB 


SS 




5 


3/72 


D 


DNC02-FA 








6 


1/73 


D 


DNC02-SA 








6 


1/73 


D 


DNCQ3-FA 








6 


1/73 


D 


DNC03-SA 








6 


1/73 


D 


0NC22-FA 








6 


1/73 


D 


DNC22-SA 








6 


1/73 


D 


DNC33-FA 








6 


1/73 


D 


DNC33-SA 








6 


1/73 


D 


DOC-16 




RBR 




3 


9/72 


B 


D0C16-A 




RBR 




3 


3/74 


B 


DP01-AA 




MI 




5 




D 


DP01-AB 




JJL 


CSS 


3 




D 


DP01-AC 




JJL 


CSS 


3 




D 


DP01-BB 




JJL 


CSS 


3 




D 


DP01-8C 




JJL 


CSS 


3 







DP01-BD 






SSUK 


2 







DP01-BH 




JJL 


CSS 


3 


3/72 


D 


DP01-3J 




JJL 


CSS 


3 


7/71 


D 
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10 J/0 * MEM BUSi 4 11 UNJBUSES 
10 I/O * MEM BUS, 4. .11 UNIBUSSES 



DL10-AA, «AB 
DL10-AA, «AB 
DD11 KA11 KB11 KC11 KDli-B MMll-M 
DJTTO 
DITTO 
DITTO 
DITTO 

KA14, PDP14-P 
8/1 

8, 8/1 
7 
8 

8 POS 
9 

9/L 
10 

DF10, DM10 

11 

11 

11 

DM11-AA, -ACi DHil-AA, 

DM11-AA, -ACi DH11-AA, 

DMll-AAi -AC, DH11-AA, 

DM11-AA, -AC, DH11-AA, 

DMli-AAj 



CONTROL LNIT 115V 6QH2 
CONTROL 'LNIT 230V 50HZ 



DM11-AA DIST PANEL 

DHU 

DH11 

KF12 



10 I/O 6 MEM BUS 

11 "INTERNAL BUS" 
11 
11 

DN11-A 
DN11-A 



2ND PDP10 I/O BUS PORT 

ADDITIONAL PDP11 UNJBUS PORT 

■SP 8 BIT NO PAR ASYNC DATA CONT 20 MA 

CIA ASYNC CONTi 8 LEVEL, NO PARITY 

DL11-A, 9-8 BIT, PARITY CHOICE 

DL11-B, 5-8 BIT, PARITY CHOICE 

EIA ASYNC DATASET CONT 
TRANSMISTION MONITORING INTERFACE (MAP OPTION) 

DATA LINE INTERFACE 

DATA CHANNEL MULTIPLEXER 

PROGRAMMED DATA INTERFACE 36 BITS 

AUTO DATA INTERFACE 36 BITS 

DATA BREAK MULTIPLEXER 

DIR MEM ACCESS MLX ADAPTER 

DIR MEM ACCESS MLX ADAPTER 

8 CHANNEL DIRECT MEMORY ACCESS 

DNE WORD BUFFER 
16 LINE MUX, DIST PANEL « ll5y PS, CUSTOMER BAUD RATE 

QM11-AA W NO DISTRIBUTION PANEL * NO PS 

230V DM11-AA 

16 LINE MODEM CONT MUX MODULE SET 

TELEX CONT MODULE SET 

4 TTY LINE MODULE SET 

4 LINE EIA MODULE SET 

4 LINE EIA CONTRCL SIGNAL MODULE SET 

4 MIL 188B LINE MODULE SET 
4 LINE TRJ- STATE EIA MODULE SET (M5943) 
4 LINE TRI«STATE EIA DATA i CONT LINE MODULE SET {M5943-YAJ 

3 CH DATA BREAK MUX 



-AC 
-AC 
-AC 
-AC 



AC, DH11-AA, -AC 



16 

16/M 

88/S, 8/1 NEG 

8, 8/J NEG 



8/1 NEG 



9/L 
9/L 
9/L 



DMA J/Q MUX (1C BUSES TO "INTERNAL BUS") USED H DA10.F 
ALLOWS 11 TO USE P0P10 MEMORY 
AUTO DIAL CONT, SP FOR 4 CH TO 801 ACU 

AUTO DIAL CONT PCR DC PULSING BELL 118DAA, SP FOR X CH 
MODULE SET FOR 1 CHANNEL 
CN11-BA ♦ BC01R-25 

SINGLE 2 AXIS CQNT FOR FUJITSU E*PM, 115V 60 HZ 

SINGLE 2 AXIS CQNT FOR SLO SYN, 115V 60 HZ 

SINGLE 3 AXIS CQNT FOR FUJITSU EHPM, 115V 60HZ 

SINGLE 3 AXIS CONT FOR SLO SYN, 115V 60 HZ 

TWO 2 AXIS CONT FOR FUJITSU EHPM, 115V 60HZ 

TWO 2 AXIS CONT FOR SLO SYN, 115v 60HZ 

TWO 3 AXIS CONT FOR FUJITSU EHPM, ll5y 60H2 

TWO 3 AXIS CONT FOR SLO SYN, 115v 60HZ 

MAINTENANCE MANUAL & DRAWING SET 

MAINTENANCE MANUAL « DRAWJNG SET 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 201 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 303 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 303 

BIT SYNC MODEM INTERFACE IBM 3977 

BIT SYNC MEDEM INTERFACE BELL 201 ON OCH 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 301 ON DCH 



MODEL 
NO 

0PO1-8K 

OPOl-CA 

DPOl-OB 

OPOl-OC 

OPOl-E 

DP02-A 

DP03 

DP04-CA 

0P05-AA 

DP09-A 

DPll-AA 

DPU-CA 

DP11-OA 

DP11-DC 

DPU-KA 

DP12-A 

DP12-9 

DP15-A 

DP9-EA 

DP8-E3 

DQU-AA 

DQil-AB 

DQ11-BA 

OQ11-DA 

DQ11-EA 

OQU-KA 

OQSU-A 

DQS11-B 

OQS11-C 

0QS11-D 

DQSU-E 

DR07-NA 

DR07-NB 

OR07-PA 

0R07-PB 

DR07-R 

0RO9-A 

DRU-A 

ORU-B 

DR11-C 

DRll-F 

DR12 

DR12-X 

DR12-XM 

0R15-C 

DR15-D 

DR8-EA 

DR8-EB 

DR3-EC 

DR80 

DR80-CN 

DR80-CP 

DR80-CX 

DR80-FF 

DR80-MR 



ENG 

M5R 



V3 

V§ 

V9 

V8 

V8 

SNT 

SNT 

JO 

JC 

V8 

V9 

V3 

VS 

Vi 

V8 

JEH 

JEH 

JEH 

MM 

MM 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

JEH 

50 

BO 

BO 

80 

SNT 

SNT 

SNT 

SO 

SNT 
SNT 
SNT 



DESIGN 
ENGR 

JJL 
JJL 
JJL 
JJL 

MI 

JJL 
JJL 

JJL 

OB 

RL 

RL 

RL 

*L 

RL 

RI 

RI 

PR 

RMS 

RMS 

RL 

«L 

RL 

RL 

RL 

RL 

JTN 

JTN 

SPRY 

PC 

PC 

MS 

MS 

MS 

MS 

MS 

MI 

RLP 

R LP 

RLP 

DQM 

RI 

RI 

RI 

8G 

DPS 

AW 

AW 

AW 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 



PROD 
ENGR 



HFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

CSS 
CSS 
SSUK 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



SSMU 



CSS 
CSS 
CSS 

SSUK 
SSUK 
CSS 

css 

CSS 
CSS 
CSS 



SSCAL 



IPC 
IPO 

IPC 
IPS 
IPC 



3/72 



3/72 D 
2/72 D 
2/72 
2/72 
2/72 D 
3/71 
3/71 
9/72 
1/72 
1/72 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 

11/73 
8/72 
7/72 
8/72 
1/73 
4/74 

11/72 

11/72 

11/72 

11/72 

11/72 



2/72 
2/72 
3/72 

1/72 D 

3/71 
3/71 
5/73 
12/73 
2/72 
2/72 
2/72 



6 10/72 

6 10/72 

6 10/72 

6 10/72 

6 10/72 



9/L 



SEE DS10-A 



DBL BUP 



9, 

10 

7 

7 

OPOI-AA THRU DC 

8 

DP02-A 

680/1 

8 POS 

9 

11 

DP11-AA 

11 

DPll-AA 

DPll-AA 

12 

12 

15 

8/E 

8/E 

11 

DQ11-AA 

DQU-AA 

11 

11 

DQU-AA 

11 

11 

11 

11 

11 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 POS 

DR07-NA -NB -PA *PB 

9 

DDlli KA11 

DD11 

DDH 

DRU-A 

12 

12i 8 POS 

DR12-X 

15 I/O 

15 I/O 

8/E 

DR8-EA 

8/E (L*B 

8 FAMILY 

8 NEG 

8 POS 

DR8O-CN1 

DR8O-CN1 

DR80-CN| 



DESCRIPTION 



SIT SYNC MODEM 
BIT SYNC MODEM 
BIT SYNC MODEM 
BIT SYNC MODEM 
MODULE SET FOR 
AUTO DIAL MUX 
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INTERFACE BELL 303 
INTERFACE BELL 201 
INTERFACE BELL 301 
INTERFACE BELL 303 
XCR BUF 
SPACE FOR 4 CHANNELS 



ON DCH 



IN DP02 



201 
201 
NO CLOCK 



MODULE SET FOR 1 CHANNEL 

8 GPQ LINE FILTER PANEL 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 
DOUBLE BUF SYNC LINE CONTi WITH 1 CH, 

EXPANDER TO 12 BITS MODULE 

DPll-AA ♦ 0F11«A ♦ BC01R-25 FOR 201 MODEM 

DPU-AA ♦ DF1UA ♦ BC01U-25 FOR 303 MODEM 

CLOCK, FREQUENCY CUSTOMER SPECIFIED 

TTY INTERFACE MODULE SET 

BIT SYNC MODEM INTERFACE EIA XTAL 

SYNCHRONOUS MODEM INTERFACE 
INTERFACE BELL 201 (M839, M866, BCQ5C-25) 

301/303 (M839, M866, BC01W«25) 

BITS/CHAR 

CRC) UP TO 16 BITS 



OR 



(EIA iLP TO 10 
(BELL 3C1/303 



KB) 

TO 250 



DBL 
DBL 
DBL 



BUF 
BUF 
BUF 



BIT SYNC MODEM 

BIT SYNC MODEM INTERFACE BELL 

SYNC LINE CONTi DMA, UP TO 16 

BCC (BLOCK CHECK CHAR, LRC 

MODEM CONTROL (M7ei5) 

DQU-AA * OQU-BA * 0F11-A 

DQU-AA * OQU-BA * DFU-G 

CRYSTAL CLOCK (M405) 

BISYNC ASCII CONt, HALF DUPLEX, SYNC LINE CONT, 

BISYNC EBCIDIC CONT, HALF DUPLEX SYNC LINE CONT, 

FULL DUPLEX SYNC LINE CONT, DMA 

DUAL SERIAL SYNCHRONOUS DMA LINE INTERFACE 
SYNCHRONOUS LINE INTERFACE W ANSI HDLC 
W 6 SPOT 100VA RELAYS, Sp FOR 30 MORE, 
W 6 SPOT 100VA RELAYS, SP FOR 30 MORE, 
W 6 SPDP 100VA 
W 6 SPDT 100VA 
6 SPDT 100VA RELAYS 
18 BIT RELAY 



KB) 

DMA 
DMA 



DUAL 
CONT 
CONT 
CONT 
CONT 



RELAYS, 

RELAYS, SP 
RELAYS, SP 
FOR CRC7-N, 
BUFFER 



FOR 

FOR 

FOR 

-P 



30 MORE, 
30 MORE, 
EXPANSION 



PROTOCOL 
U9V 
230V 
U5V 
230V 
(M800) 



BUS, 
BUS, 



DRU- 
DRU. 



'Ci 
■Ci 



UNIBUS 
UNIBUS 



8/E) 



CONTI 
CONTI 

DR80-CR 

•CP, -CX 

DR80-CP, DR80 



LEVELi 
LEVEL, 



-CX 



PROGRAMMED DEVICE INTERFACE 
DIR MEM ACCESS DEVICE INTERFACE 
PROGRAMMED DEVICE INTERFACE (M7860) 
INPUT/OUTPUT PANEL FOR H945 IN LAB-li 
6 BIT RELAY BUFFER 

6 BIT RELAY BUFFER W SPACE FOR 6 MORE BITS 
6 ADDITIONAL BJTS~ FOR DR12-X 
P0P13 CONT FOR PCPU PROC t PERIPHERALS 
DRISiC W AUTO RESTART 
12 BIT BUFFERED DIGITAL I/O (M863) 
PATCH PANEL FOR -LSE IN H945 
DR8-EA ♦ DR8-EB 
DIGITAL OUTPUT SUBSYSTEM 
PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 72 OUTPUTS 
PULSE OR RELAY OUTPUTS, SPACE FOR 72 OUTPUTS 
CONTROL EXPANDER, SPACE FOR 84 OUTPUTS 
12 LEVEL OUTPUTS, 55V « 250 MA MAX 
12 MOMENTARY CONTACT OUTPUTS, 100VA MAX 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



JEH 



DR8Q-SR 

DR80-SS 

DR90 

DR90-CN 

DR90-CP 

DR90-CX 

OR90-FF 

DR90-MP 

DR90-SR 

0R90»SS 

ORHCD-AA BE 

ORHCQ-AB BE 

ORR11-A 

ORRli-B 

0RS8-EA 

DS03-C 

DS04-A 

0SO4«8 

DSIO-A 

OSIO-B 

DSIO-C 

OSIO-D 

DS11 

DSll-A 

OS11-BA 

DS11-BB 

DS32 

0S320-AA 

DS320-AB 

DS32Q*BA 

0S320-BB 

0S320-CA 

DS320-CB 

0S32O-DA 

0S32O-OB 

0S320-UA 

DS320*UB 

0S320-VA 

0S320-VB 

DS32-A 

DS32-B 

0S32-C 

DS32-D 

DS32-E 

0S32-F 

DS32-H 

DS33Q-AA 

DS330-AB 

DS.330-BA 

DS330-BB 

DS330-CA 

OS330-CB 

DS330-0A 

0S330-DB 

0S3.30-UA 



DESIGN 
ENGR 

OEG 

PEG 

DEG 

OEG 

DEG 

DEG 

DEG 

OEG 

OEG 

DEG 

BLE 

BLE 

KH 

KH 

GO 

RW 

RW 

RW - 

KU 

KU 

KU 

KU 

KU 

KU 

KU 

<U 

GS 

BAIL 

BAIL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

GS 

GS 

GS 

UK 

JK 

MI 

MI 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 



PROD 
ENGR 



RR 
RR 



MFGR 
AREA 

IPG 
IPS 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

IPG 

SSCAL 

SSCAL 



SSUK 
CSS 
CSS 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



6 10/72 
6 10/72 
10/72 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 
10/72 
10/72 
4/74 
4/74 
1/72 
4/71 
5/73 



8/71 
8/71 
8/71 
2/71 
1/72 
1/72 
12/70 
12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
12/72 
1/72 
1/72 
1/72 
1/72 
2/71 
2/71 
2/71 
6/71 
6/71 
2/71 R 
2/71 R 
1/72 
2 1/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 12/72 
2 1/72 



DR80-CN 

DR80-CN 

9, 15 

9 

15 

DR90-CN 

DR90-CN 

DR90-CN 

DR90-CN 

DR90-CN 

MASSBUS 

MASSBUS 

DDR11-A 

11R20 

8/E 

10 

8, 8/Si 

9 

10 

10 

10 

10 

11 

DS11 
DSll-A 
DSll-A 
DF32 



i DR80 
, DR80 



-CP, DR 
-CP, DR 



80-CX 

eo-cx 



• CP 

-CPi 

-CPi 

>CP ( 

■CP» 



KAR11 



■CX 
•CX 
-CX 
-CX 

DUAL 
DUAL 



CON 
CON 



PORT I 
PORT I 



8/1 



8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 
8K 8/ 



SYNC MODEM 



16 LINE MUL 



ONE 
ONE 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 

EMi TD8 



T08- 
TD8- 
TD8- 
TD8- 
TD8- 
TD8- 
TD8- 
TD8- 



DF32- 


•A 






DF32, 


DF32-B 




DF32- 


•Ai 


DF32-C 




DF32- 


•ON 


i DF32-DP 




0F32« 


• EN 


, DF32-EP 




NONE 








NONE 








• 




8K 8/Ei TD8-EM 


RKB-EAi 


m 




8K 8/Ei TD8-EM. 


RKB-EAi 


- 




8K 8/Ei TD8-EM 


RK8-EA. 


<* 




8K 8/Ei TD8-EM 


R«8-EDi 


- 




8K 8/Ea TD8-EM 


RK8-EA1 


- 




8K 8/Ei TD8-EM 


RK8-ED> 


m 




8K 8/Ei TD8-EM 


RKS-EAi 


m 




8K 8/Ei TD8-EM 


RK8«EDi 



DESCRIPTION 



12 SUSTAINED CONT 
12 SINGLE SHOT OL 
DIGITAL OUTPUT St 
Tl LEVELi PULSE OR REL 
Tl LEVELi PULSE OR REL 
CONTROL EXPANDERi 
18 LEVEL OUTPUTS, 
18 MOMENTARY CONT 
18 SUSTAINED CONT 
18 SINGLE SHOT OL 
NTERPACE TO CDC 6000i 
NTERfACE TO CDC 6000* 
RUGGED DR11-A 
RUGGED DR11-B 
48 CHANNEL OUTPUT 
CONTACT SCANNER < 
PULSE INPUT DETEC 
PULSE INPUT DETEC 
INTERFACE BELL 201 OR 
5C HZ DSIO-A 
*C Hi DSIO-A WITH 
5C HI DSIO-A WITH 
TIPLEXEO SYNCHRONOUS L 
PDP10 STYLE CAB & 
LINE MODULE SET FOR 2 
LINE MODULE SET FOR 3 
SLAVE DISK, 32K 1 
VT05S-AA, LS8-EA, 
VT05B-ADi LS8-EB, 
LA30-PA, LS8-EA1 
LA30-PD, LS8-EA, 
VT05§.AAi LE8-JA, 
VT05B-ADi LE8»JB, 
LA3C-PA, LE8-JA, 
LA30-PD, LE8-JB1 
UPGRADES DS320-AA 
UPGRADES DS320-AB 
UPGRADES DS32Q-AA 
UPGRADES DS320.AE 
50 HZ 0F32 
19-INCH DS32 
19-INCH DS32-A 
32K 12 BIT ♦ PARI 
32K 12 BIT ♦ PARI 
OEM DF32-D 
CEM QF32-E 
VT05B»AAi LS8-EA, 
VT059»ADi LS8-EB, 
LA3C-PA, LS8-EA, 
LA3C-PD, LS8-EB, 
VT05B.AA, LE8-JA, 
VTC59»ADi LE8-JB, 
LA30-PA, LE8-JA, 
LA3G-PD, LE8-JB1 
UPGRADBS DS330»AA 



• ER 
iER 

•ER 
■ ER 
-ER 
•ER 

-ER 
.ER 
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ACT OUTPUTSi 100VA MAX 

TPUTSi 55V * 250MA MAX 

BS YS TEM 

AY OUTPUTS, SPACE FOR 54 CH 

AY DUTPUTS, SPACE FOR 54 CH 

SPACE FOR 90 CH 

55V * 250 MA MAX 
ACT OUTPUTS, 100VA MAX 
ACT OUTPUTS, 100VA MAX 
TPUTS, 55V * 250 MA MAX 
CYBER 72, 73, 74, 115V 
CYBER 72, 73, 74, 230V 



MODULE 
CIU-10) 
TOR (PJD.8) 
TCR (PID-9) 
2C5 (WAS 0P01-CA) CAB, 60HZ 

NO CAB 
NO CAB 
IKE UNIT SERIES NAME 
PS W 0S11 16CH CONTROL 

01 MODEM (M7110*BC01R-25> 
03 MODEM (M7110*BC01U-25> 

2 BITS + PARITY. 60 HZ 
CF300-B, 115V60H2 
CF300-B, 230V50HZ 

QF300-B# 115V60HZ 
QF300-Bi 230V 50HZ 

GF300-B, H5V 60HZ 

CF300-B, 230V 50HZ 
QF300-B, 115V 60HZ 
QF300-B, 230V 50HH 

TO DS330-AA 

TO OS330-AB 

TO DS340-AA 

TO DS340-AB 



TV DEC DISK, 60HZ 
TY DEC DISK, 50HZ 



GF300-B, 


U5V 60H2 


GF300-B, 


230V 50HZ 


QF300-B, 


115V 60HZ 


QF300-Bi 


230V 50HZ 


CF300-B, 


H5V 60H2 


GF300-B, 


230V 50HZ 


QF300-B, 


115V 60HZ 


QF300-Bi 


230V 50HZ 


TO DS34C 


)-AA 



MODEL ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NH M8R 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/VR 






DS330-UB 


TB 


2 


1/72 


E 


m 


0S340-AA 


T8 


2 


1/72 


E 


m 


0S340-AB 


TB 


2 


1/72 


E 


m 


0S340-PA 


TB 


2 


12/72 


E 


m 


DS340-BB 


TB 


2 


12/72 


E 


• 


0S340-CA 


TB 


2 


12/72 


E 


- 


0S340-CS 


TB 


2 


12/72 


E 


- 


0S340-DA 


TB 


2 


12/72 


E 


» 


0S340-DB 


TB 


2 


12/72 


E 


• 


DS340-EA 


BPF 


3 


6/74 


E 


m 


0S340-EB 


3PF 


3 


6/74 


E 


- 


OS340-FA 


8PF 


3 


6/74 


E 


m 


0S340-FB 


BPF 


3 


6/74 


* 


8K 8/Ei 


OS301-AA 


TB 


3 


10/73 


V 


DS340 


DS301-A3 


TB 


3 


10/73 


V 


DS340 


0S3D2-AA 


TB 


3 


10/73 


V 


0S340 


DS3Q2-AB 


TB 


3 


10/73 


V 


DS340 


0S3TM-EA 


TB 


3 


3/74 


T 


DS340 


OS3TM-ED 


TB 


3 


3/74 


T 


OS340 


0S50O-VT 


TB 


3 


3/74 


V 




0S320-AA 


TB 


3 


8/72 


E 


m 


m 




E 




MMU-Li 


M792-YF 


DS520.AB 


TB 


3 


8/72 


E 


• 


«• 




E 




MMll-Li 


M792«yF 


0S53X-XA 


TB 


3 


11/73 


E 


DS5XX 


0S53X-XB 


TB 


3 


11/73 


E 


0S5XX 


OS54X-XA 


TB 


3 


11/73 


E 


DS5XX 


0S34X-XB 


TB 


3 


11/73 


E 


0S3XX 


0S55X-XA 


TB 


3 


11/73 


E 


DS5XX 


0S55X-XB 


TB 


3 


11/73 


E 


DS5XX 


DS56X-XA 


TB 


3 


11/73 


E 


DS3XX 


DS56X-XB 


TB 


3 


11/73 


E 


DS5XX 


OS SCI 


TB 


3 


11/73 


D 


0S3XX 


DS5C2-A 


TB 


6 


11/73 


D 


DSSXX 


0S5C3-AA 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


DS3C3-AE 


TB 


3 


11/73 


D 


DS5XX 


DS5C3*AN 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


0S5C4-AA 


TB 


3 


11/73 





DS5XX 


DS5C4-AD 


TB 


3 


11/73 





DS5XX 


0S3C4-AE 


TB 


3 


11/73 


D 


DS5XX 


0S5C4-AZ 


TB 


3 


11/73 





DS5XX 


0S5C5-AA 


TB 


3 


11/73 





DS3XX 


0S5C5-AB 


TB 


3 


11/73 





DS3XX 


0S3C5-AC 


TB 


3 


11/73 


D 


DS5XX 


0S5C5*AD 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


0S5C5-AE 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


DS5C5-AF 


TB 


3 


11/73 





0S3XX 


0S5C5-AG 


TB 


3 


11/73 





DS5XX 


DS5C5-AZ 


TB 


3 


3/74 


D 


DSSXX 


DS5C6-A 


TB 


. 3 


11/73 





DSSXX 


0S3C6-B 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


0S3C7-AA 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


DS5C7-AB 


TB 


3 


11/73 


D 


DSSXX 


0S5X1-XX 


TB 


3 


11/73 


R 


DSSXX 


0S5X2-XA 


TB 


3 


11/73 


R 


DSSXX 



USED ON 



8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
8K 8/E 
RK8-ED 
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RK8-EA 
RK8-ED 
RK8-EA 
RK8-ED 
RK8-EA 
RK8-ED 
RK8-EA 
RK8-ED 
RK8-EA 
RK8-ED 
RK8-EA 
RK05-BB, 



RK05-AA 
RK05-BB 
RK03-AA 
RK03-BB 
RK05-AA 
RK05-BB 
RKOS-AA 
RK05-BB 
RKOS-AA 
RKOS-BB 
RK03-AA 
LA30.PQ, 



UPGRADES DS330«AE T 
VTCSB-AA, LS8«EA, 
VT03B-AD, LS8»EE, 
LA30.PA* LS8-EA, C 
LA30«PDi LS8-EB, C 
VT03B-AA, LE8«JAi 
VTCSB-AD, LE8«JE, 
LA30»PAi LE8.JA, G 
LA30«PDi LE8-JB, C 
VTOSB-AA, LE8«VA, 
VT03B-AD, LE8«VCi 
LA30.PAi LE8-VA.C 



LE8»VC# QF300-Bi 

KL8-JA# BC05M-lFi 

KL8.UA1 BC05M-1F, 

KL8.JA1 BC05M-lFi 

KL8«JA» BCOSM-lFi 



VTOSB»AA» 
VTOSB.ADi 
VTOSB»AA, 
VT03B-AD, 

TM8-EA 9TR MAGTAPE W SOFTWARE, 115V 60HZ 
TM8-ED 9TR MAGTAPE W SOFTWARE, 230V 50HZ 
EXCHANGE VT05B-A FOR L>30-C 
DDS520I 11/15-AA, KYll-Ci KP11-A# KF11.A, K 

, DL11-C, CR11, LSll-Ai VTCSB-AA, RK11, RK05 
11/15. AB. KYll-Ci KPH-A, KFll-Ai KWll-Li D 

# Dlll-C, CRll-Ai tSll-8, VTOSB-ADi RKlli RK 
11/40-CS PLUS OPTIONS FQB DDSSOOi 115V 6CHZ 
11/40-CT PLUS OPTIONS FOR DDSSOO, 230V 50N 
11/40-CS PLUS OPTIONS FQR DOS500. 115V 6CHZ 
11/40-CT PLUS OPTIONS FQR 0D95O0i 230V SCHZ 
11/45-CS FQR DDSSOO, 119V 6CHZ 
U/45. CT FOR DDSSOO, 23QV 3CHZ 
11/50. CS FOR DDSSOO, IISV 60HZ 
11/50-CT FOR DDSSOO, 230V 50HZ 
CQMM SUBSYSTEM TYPE 1 
CQMM SUBSYSTEM TYPE 2 
LINE UNIT FOR LOCAL LT?3«C 
LINE UNIT FOP LOCAL LT33-C OR VT05B 
LINE UNIT FOR LOCAL 240 CHAR/SEC (2400 BAUD 
LINE UNIT FOR MODEM, 11Q BAUD 11 UNIT COCE 
LINE UNIT FOR MODEM, iSQ BAUD 10 UNIT COCE 
LINE UNIT FOR LA30-E* VTC5B VIA MODEM 
LINE UNIT FOR VARIABLE FORMAT VIA MODEM 
MODEM CONT W 4 LINES 
MODEM CONT W 8 LINES 
MODEM CONT W 12 LINES 
MODEM CONT W 61 LINES 

LINE ADAPTER, 4 LINES Hi, NO DATA SET CENT 
LINE ADAPTER, 4 LINES 2QMA (FOR TTY, LA3C, 
LINE ADAPTER, EIA CCITT W CONTi 4 LINES 
DC11 LINE UNIT FOR VARIABLE FORMAT VIA MCDE 
COMMUNICATIONS TYRE 2, 60HE 
COMMUNICATIONS TYPE 2| 3CH1 
16 LINE MUX EXPANDER, 6QMZ 
16 LINE MUX EXPANDER* SQHZ 
RK11-D FOR DDSSOO SYSTEMS 
RKll-Di TMU-A, H967-HA, 113V 



DS340-AB 
QF300-Bi 113V 60HZ 
QF300-Bi 230V 50HZ 
F300-B, 115V 60HZ 
F300-B, 230V 50HZ 
OF300-Bi 115V 60HZ 
QF300-Bi 230V SOHZ 
F300-B, 115V 60HZ 
F300-B, 230V 50H2 
QF300-Bi 115V 60H2 
QF3OO-B1 230V 50HZ 
F300-B, H5V 60HZ 
230V SQHZ 

QF3Q0-0Ei H5V 60HZ 

QFSOO.DEi 230V 50HZ 

115V 60HZ 

230V 50HZ 



Wil-Li DDH-A, MEli-LA, 
-AA, H968i H967i QJ320.AE 
Dll-Ai ME11-UA, 
OS.BB, H968 H967 QJS20«AE 



) VT05B 



VT05) 

M 



MODEL 
NO 

QS5X2-XB 

DSSX3-XA 

DS5X3-XB 

0S5X4-XA 

PS5X4-XB 

0S5X5-XA 

DS5X5-XB 

0S5X6-XA 

DS5X6-XB 

D55XX-AX 

DS3XX-BX 

DS5XX-CX 

0S5XX-DX 

0S5XX-EX 

DS5XX-FX 

0S5XX-GX 

0S5XX-HX 

DS5XX-JX 

DS5XX-KX 

DS5XX-LX 

0S5XX-MX 

DS5XX-NX 

0S5XX«PX 

DS5XX-QX 

0S5XX-RX 

0S5XX-XE 

DS3XX-XG 

DS5XX-XJ 

DS5XX-XL 

DS5XX-XT 

DS5XX-XV 

DS5XX-XY 

OSBO 

DS80-CI 

DS8C-CN 

DSSO-CP 

DS8C-CS 

DS8Q-IA 

0S8C-IB 

DS80-IC 

DS80-SA 

0S80-SB 

DS8D-SC 

DS90 

DS90-CI 

0S90-CN 

0S90-CP 

OS90-CS 

DS90-IA 

DS90-IB 

0S9D-IC 

DS90-3A 

0S90-S8 

DS90-SC 

OSS'8-EA 



ENG 
MSB 



JEH 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

TB 
TB 
TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

T8 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

TB 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

DEG 

OEG 

DEG 

DEG 

OEG 

DEG 

DEG 

OEG 

DEG 

OEG 
DEG 
DEG 
GO 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YP. 



USED ON 



DESCRIPTION 
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IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
IPG 
SSUK 



11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 H 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
11/73 M 
3/74 M 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 D 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
10/72 
6 10/72 
6 10/72 
3 5/73 



DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS3XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS9XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DS3XX 

DS5XX 

DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS5XX 

DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS3XX 

DS5XX 

DSSXX 

DSSXX 

DS5XX 

DSSXX 

DS5XX 

DS5XX 

8 FAMILY 

DS80-CN, 

8 NEG 

8 PQS 

DS80-CN, 
DS80-CN» 



RKll-Di TMU-B, H9S7-HB, 230V 

RFlli H967-HA, RKH-D FOR DDS500 SYSTEMS, ll5y 60H2 

RF11, H967.HB, RKU-D FOR DDS500 SYSTEMS, 230V SOHi 

RP11-DA, TM11-A, 115V 6QH2 

RP11-DB, TM11-B, 2?QV 5QHZ 

RF11, H967-HA, RPH-DAi TMH-A, liSV 6QH2 

RF11, H967-HB, RPU«DAi THll-Bi 230V 50HI 

RF11, H967-HA, RKU*D| TM11-A, 115B 60H2 

RFlli H967-HB, RKH-Di TM11-9, 230V 50H2 

STANDARD 32 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

48 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

56 K BYTE 1 USEC RARITY MEMORY 

64 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

80 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

96 K BYTE 1 -USEC PARITY MEMORY 

112 K BYTE 1 USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 

USEC PARITY MEMORY 



128 
144 
160 
176 
192 
208 
224 
240 
248 



BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 

BYTE 
COS SOFTWARE 
CTS SOFTWARE 
CTS/E SOFTWARE 
CDMS SOFTWARE 
COS ♦ CDMS SOFTWARE 
COS * CTS SOFTWARE 



COS * CTS/E SOFTWARE 

DIGITAL INPUT SUBSYSTEM 
DS80-CP CQNT EXp, LEVEL OR CONTACT INT f SPACE FOR 96 INPUT* 
CQNT, LEVEL OR CONTACT SENSE ANO/OR INT, SP FOR 96 INPUTS 
CONT, LEVEL OR CONTACT SENSE AND/OR INT, SP FOR 96 INPUTS 
DS80-CP CONT EXR, LEVEL OR CONTACT SENSE, SP FOR 120 INPUTS 
. DS80-CP, DS80-CI LEVEL OR CONTACT JNT UNIT, 12 INPUTS, 6V0C 
DS80-CN, DS80-CP, DS80-CI LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 12 INPUTS, 24VDC 
DSao-CN, DS80.CP, DS80-CJ LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 12 INPUTS, 48VDC 
CP, -CSi -CI LEVEL OR CONTACT SENSE UNJT, 12 INPUTS, 6V0C 

-CI LEVEL OR CONTACT SENSE , 12 INPUTS, 24V0C 

-CI LEVEL OR CONTACT SENSE , 12 INPUTS, 48V0C 

DIGITAL INPUT SUESYSTEM 
CONT EXR, LEVEL OR CONTACT INT, SPACE FOR 80 INPUTS 
CONT, LEVEL OR CONTACT SENSE AND/OP INT, SP FOR 80 INPUTS 
CONT, LEVEL OR CONTACT SENSE ANO/OR INT, SP FOR 80 INPUTS 

CONT EXP, LEVEL OR CONTACT SENSEi SP FOR 112 INPUTS 
LEVEL OR CONTACT INT UNJT, 16 INPUTS, 6VDC 
LEVEL OR CONTACT INT UNJT, 16 INPUTS, 24V0C 
LEVEL OR CONTACT INT UNIT, 16 INPUTS, 48V0C 
-CI LEVEL OR CONTACT SENSE UNJT, 12 INPUTS, 6V0C 

-CI LEVEL OR CONTACT SENSE, 16 INPUTS, 24V0C 

-CI LEVEL OR CONTACT SENSE, 16 INPUTS, 48VDC 

48 CHANNEL INPUT MODULE 



DS80-CN, 

DS80-CN, 

DS80-CN, 

9, 15 

DS90-CN, 

9 

15 

DS90-CN, 

DS90-CI, 

0S90-CN, 

DS90-CNi 

DS90-CN, 

DS90-CN, 

DS90-CN, 

8/E 



-CP, 

• CP, 

• CP 



• CP 
•CP, 

• CP, 

• CP, 
-CP, 

• CP, 

• CP, 



■cs# 

-CSi 



-CI 
-CI 
-CI 
-CS, 

-cs, 

-CS, 



MODEL 
NO 

OTOl-AN 

DTOl-AP 

DTOl-AS 

DTOi-BA 

OTOl-C 

OTOl-CC 

DT02-C 

DT02-FA 

0T02-FB 

DT03-CC 

0T03-CS 

0TO3-FA 

DT03-FB 

DT03-FM 

0T03-FP 

OT03-FR 

0TO3-FS 

DT04-CS 

DT05-CS 

OTil-AA 

DT11-AB 

DT11-AO 

DTli-BA 

DT11-BB 

OT11-BC 

DT11-BD 

OT11-C 

OT11-HA 

OT11-MB 

DT11-MC 

DT12 

DT90-A 

OUOl-AA 

0UO1-AB 

DUOl-AC 

DUOl-AD 

OUOl-AN 

OUOl-AP 

DUOl-AX 

DUU-DA 

OU11-EA 

0V08-N 

DVS11-AA 

OVSH-AB 

DVS11-BA 

OVS11-BB 

DW08-A 

0WO8-B 

DW1Q-A 

QW15-A 

0W8E-PA 

DW8E-PB 

DW8E-PX 

DW8E-NA 

DW8E-NB 



EMG 
MGR 



JEH 
R3H 
R8H 
R3H 



R9H 

RBH 

JEH 

JEH 

JEH 

JEN 

AP 

JEH 

RSH 

RBH 



BD 

90 

BQ 

SNT 

M! 



V3 
VB 

JEH 
QLN 
DLN 
DLN 



MI 
MI 
MI 
MJ 
Ml 



DESIGN 
ENGR 

BV 

8V 

RBH 

RN 

RBH 

RBH 

RJS 

BMW 

BMW 

PjS 

JFH 

FA 

FA 

RLM 

RLM 

ORS 

FA 

JFH 

RJS 

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

RBH 

KA 

KA 

KA 

RI 

AJM 

PETERS 

PETERS 

PETERS 

PETERS 

PETERS 

PETERS 

PETERS 

FE 

FZ 

ABW 

ABW 

ABW 

ABW 

RR 

RR 

JJL 

FA 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 



PROD 

ENGR 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
DAS 
DAS 
DAS 
CSS 
CSS 
DAS 
DAS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
DAS 
DAS 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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CSS 



CSS 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



CSS 
CSS 

CSS 
CSS 
TPL 
TPl 
CSS 

TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



D 
D 
D 
D 
D 

3/72 D 
3/72 D 
3 72 D 
6/73 D 
6/72 D 
6/72 D 
6/72 D 
1/73 
1/73 D 
8/73 D 
6/72 
6/72 D 
8/72 D 
8/73 D 
8/73 D 
8/73 D 
8/73 D 
8/73 D 
8/73 D 
8/73 D 
4/71 D 
1/73 D 
2/74 D 
2/74 D 
3/71 D 
2 12/73 



D 

D 
8/73 
9/73 D 
6/71 D 
7/73 D 
2 10/73 D 
2 10/73 D 
2 10/73 D 



D 

D 

1/72 D 



3/74 D 
3/74 D 
3/74 D 
2 10/72 
2 10/72 D 



8 NEC 

8 PQS 

8/S 

9 

10 

10 

10 

11 
11 

10 I/O B 

10 I/O B 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 MEM B 

10 MEM B 

11 

11 

DT11-A 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 PQS 

9-PIN MA 

DU01-AN, 

DUOl-ANi 

DU01-AN| 

DU01-AN, 

8 NEG 

8 PQS 

DUOl-ANi 

11 

11 

8 NEG 

11 

11 

11 

11 

8/L, 8/1 

8, 8/1, 

10 (GP10 

15 

8 PQS 

8 PQS 

DW8E-PA, 

8 NEG 

8 NEG 



US 

US, DT03 

PROGRAMM 



US 
US 



-CC 
ABLE D 



UNJBUS M 
UNIBUS M 
FULL 30" 

TfN'LQCK 
■AP, -A 
•AP, -A 
•AP, -A 
•AP, *A 



ATRIX 
ATRIX 
CAB B 

CABLE 
X 
X 
X 
X 



-AP 



SINGLE 
SINGLE 

16 LIN 
16-LIN 
DVS11- 
DVS11- 



8/S 

•Mi -MA) 



>PB 



PROGRAMMED I/O BLS SWITCH 

PROGRAMMED I/O BLS SWJTCH 

PROGRAMMED I/O BLS SWITCH 

FASTER DT01-B 

PROGRAMMED I/O BLS SWITCH, HEAVY LOAD 

PROGRAMMED I/O BLS SWITCH, STANDARD LOAD 

MANUAL BUS SWITCH, RELAY (FORM C) 

2 WAY MANUAL RELAY UNJBUS SWITCH (FORM C) 

3 WAV MANUAL RELAY UNIBUS SWITCH 
PROGRAMMABLE CONT, UP TO 8 DT03-CS OR DT05.CS 

MANUAL BUS SWITCH UNIT FOR DUAL 10'S 
T03-FBJ ELECTRONIC UNIBUS SWITCH SECTION (FORM A) 

ELECTRONIC UNIBUS SWITCH SECTION (FORM A) 

2 DT03-FB 

2 DT03-FA 

REMOTE CONTROLLED PAIR OF 0T03-FB 

ELECTRONIC 2-WAY MANUAL UNIBUS SWITCH 

MANUAL ELECTRONIC MEM BUS SWITCH 
MANUAL OR PROGRAMMABLE ELECTRONIC MEM BUS SWITCH 

PROGRAMMED SINGLE PROC BUS SWJTCH 115V 

PROGRAMMED SINGLE PROC BUS SWITCH 230V 

DUAL PROCESSOR EXPANSION 

DT11-AA * DT11-AC, 115V 

DT11-AB * DT11-AC, 230V 

CT11-BA * EXTRA PS 

DT11-BB ♦ EXTRA PS 

DUAL PROCESSOR PROGRAMMED BUS SWITCH 
SWITCH, MANUAL, 19" PANEL FOR 2 PROCESSOR SWITCHING 
SWITCH, MANUAL, 19" PANEL FOR UNIBUS BREAK-IN PQINT 
US SWITCH FOR MULTIPLE SYSTEMS COMPLEX, MANUAL 

MANUAL I/O BUS SWITCH 
S 2 4PDT SW, EA W 3 MAT»NiLOCKS, PINS 2 3 5 7 

12 BIT LINE UNIT PCS OUTPUT 

12 BIT LINE UNIT NEG OUTPUT 

12 BIT LINE UNIT PCS INPUT 

12 BIT LINE UNIT NEG INPUT 

CONT W SPACE FOR 1C LINE UNJTS 

CCNT W SPACE FOR 1C LINE UNITS 

EXPANDER PANEL FCR 14 ADDITIONAL LINE UNITS 
LINE PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS INTERFACE, EJA 
LINE PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS INTERFACEi 301/303 

DATA VERIFIER (COMPARES INCOMING DATA W MEM) 
E SYNCHRONOUS MULTIPLEXOR, 115V 
E SYNCHRONOUS MULTIPLEXOR, 230V 
AA W ERROR CHECKING, H5V 
AB W ERROR CHECKING, 230V 

POS TO NEG I/O BLS CONVERTER 

NEG TO PCS I/O BLS CONVERTER 

I/O BUS NEG TO RCS CONVERTER 

POS TO NEG I/O BUS CONVERTER 
8 PQS BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 SLOTS, U5V 
8 PQS BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 SLOTS, 230V 
5 SLOT EXPANDER MODULE SET 

8 NEG BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 SLOTS, 115V 
8 N£G BUS TO OMNIBUS INTERFACE, 5 SLOTS, 230V 



MODEL 
NO 

0W8E-NX 

DX11-BA 

DXll-BB 

OX11-BC 

DX11-BO 

DX11-BE 

DXll-BF 

DX11-BH 

OX11-BJ 

OXll-CA 

DXll-CB 

OX11-CC 

DXll-CD 

0X2S-A 

0X30-AA 

0X30-AB 

DX30-BA 

QX30-BB 

DX37-A 

DX39-AN 

0X38-AP 

DX33-K 

DX38-AL 

DXBOl-F 



ENG 
MGR 

MI 
V9 
VB 
VB 
VB 

vs 
vs 

VB 
VB 
V9 
VB 
V3 
VS 



JEH 



DESIGN 
ENGR 

ER 
DR 
DR 
OR 
DR 
DR 
DR 
DR 
OR 
DR 
DR 
DR 
DR 
BV 
BV 
BV 
BV 

sv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 

WF 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 

TPL 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON DESCRIPTION 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

ess 



2 10/72 D DW8E-NA, -NBi 5 SLOT EXPANDER MODULE SET 

3 2/7* D 11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO 
3 2/74 D 11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO 
3 2/74 D 11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO 
3 2/74 11 IBM 360 MPX/SEL CHANNEL TO 
3 2/74 11 OEM OXH-BA 

3 2/74 D 11 OEM DXll-BB 

3 2/74 D 11 OEM DXU-BC 

3 2/74 D 11 OEM OXU-BD 

3 2/74 D 11 DX11-BA ♦ QJC22-AS| 

3 2/74 D 11 DXll-BB ♦ QJC22-AS, 

3 2/74 D 11 0X11-BC ♦ QjC2?».*Si 

3 2/74 11 DX11-B0 ♦ QJC22-AS, 

3 D 8 NEG INTERFACE TO ELX-8 

3 ■ 8 NEG CDC 3200 INTERFACE 

3 D 8 NEG CDC 3600 INTERFACE 

2 D 9, 9/L CDC 3200 INTERFACE 

2 D 9, 9/L CDC 3600 INTERFACE 

3 D 9, 9/L MULTI-AD LINK TO IB 
3 D 8 NEG CONTROL POR LINK TO 
3 D 8 POS CONTROL FOR LINK TC 
3 D DX38-ANi -AF INTERFACE TO IBM 36 
3 D DX38-AN, .AP, -K LONG LINE MODULE SE 
3 8/72 D 11 INTERFACE TQ BUNKER-RAMO 2200 SEPIE 
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UNJBUS IN H950, 115V 6QHZ 

UNIBUS IN H950, 230V 50HZ 

UNIBUS IN H957, H5V 60HZ 

UNJBUS IN H957, 230V 30HZ 



QJC22-AB 

QJC22-AB 

QJC22.AB 

QJC22-AB 
COMPUTER 
24 BITS 
48 BITS 
24 BITS 
48 BITS 
M 360/50 SELECTOR CHANNEL 

IBM 360 SELECTOR CHANNEL 

IBM 360 SELECTOR CHANNEL 
SELECTOR CHANNEL 
T 
S DATA DISPLAY SYSTEM 



ECO-A 
ECPOl-A 



ECP01 
ECP01 
E01C1 
ED101 
ED104 
ED104 
ED201 
ED201 
ED204 
ED204 
ED251 
ED251 
ED254 
ED254 
EDTEC 
EDTEC 
EDTEC 
EDTEC 
EDTEC 
EDTEC 
EDTEC 



-B 

«»C 

-AA 

-AB 

-AA 

-AB 

-AA 

-AB 

-AA 

-AB 

• AA 

-AB 

-AA 

-AB 

-AA 

-AB 

-BA 

-BB 

-CA 

-CB 

-DA 



SNT 

SMT 
A«L 



GPB 
GPB 
GP8 
GPB 
G°B 
G»B 
GPB 



EOTEC-DB GPB 
EDTEC-EA GPB 



LN 
AW 

AW 
AM 
CFM 
CFM 

CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
CFM 
RI 

RI 
RI 
RI 

RI 
RI 

RI 

RI 
RI 



3 B 
3 1/73 B 



1/73 B 
8/72 B 
2/74 e 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 t 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 
2/74 E 

E 
2/74 E 

E 
2/74 E 



8 FAMIL 
8POS1 1 

8 POS, 

8 POS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EDUSYS 

EOUSYS 



Y 

2 ENG 

BCD 
12 

DIGITAL LOG 

1001 11/10-N 

1001 11/10-N 

1001 11/40-B 

1001 11/40-B 

11E10-N 

11E10-N 

11/40-B 

11/40-B 

ED201-A 

ED201-A 

ED204-A 

2501 ED204-A 

PDP8E-AA, K 

PDP8E-AB1 K 

PDP8F-AH, M 

POPBF-AJ MR 

PDP8E-AE1 K 

PDP8E-AF, K 

PDP8E»AEi K 

LT33-DC, H9 

PDP8E-AF. K 

LT33-DC, H9 

PDP8E-FA, K 

RFO81 RSO81 



2001 
2001 
2001 
2001 
2501 
2501 
2501 



CURRICULUM 
8A-3, 935i 

ECPQ1» 
IC * COMP 1 

C, BM?9Z-YA 

D, BM792-YA 

A, DD11-B, 

B, DD11-B, 

E, QJ921-AN 

F, QJ921-AN 
C MR11-DB R 
D MR11.DB R 

A, H960-DAi 

B, H960-DB| 

A, MMll»Ui 

B, MMll-Ui 



C8-HA 
C8-HA 
R8-EC 



8-EC KM8-E 



C8-HA 
C8-HA 
C8«HA 
6C-BC 
C8-HA 
6C-BD 
C8-HA 



LT33 
LT33 
KMS» 



LT33 
LT33 
MMSs 
115V 

MM8» 
H722 
MM8 



PL8-AA1 DW 



ECO PA 

PACKAGE 
10 BOOKS 
A W H309 
NTRFC CU 
1 LT33iD 
1 LT33-D 
BM792-VA 
BM792-YA 
1 0J003- 
1 OjOCSa 
Kll-DE T 
K11-DJ T 

MF11-U. 

MFli-Ui 
0J925-AN 
QJ925-AN 
-DCi H96 
■OOi H96 
Ei T08-E 
TD8-EH L 
-OC, H96 
-OOi H96 
E, KP8-E 

6CHH 
Ei KP8-E 
1 230V 5 
E, KP8-E 
08-A, H9 



CKAGE TO CAUSE KRS TO CLEAR FLAG 

(H309-Ai i|-310i H311i H314, 
)i 115V 
-B IN PLACE 
RRICULUM PK 

C, DDll-Bi 

D, DD11-B, 
1 QJ901-AB, 
, QJ901-AB, 
ANi 115V 6C 
ANi 230V 5C 
All-AA D011 
AH.AB DD11 

QJ925«ANi 

QU925-ANi 
1 115V 60HZ 
1 230V 50H2 
O-BC, 113V 
O-BDi H722, 
H, LT33-DC, 
T33-DD H96C 
O-BCi 115V 
O-BDi H722, 
1 KA8-E1 KC 



CF H309-A, 230V 
G (ECP01-A W H309«C> 
H960-CAi QJ901-AB 113V60H2 
H960-CBi QJ901-AB 230V 5QHZ 

115V 60HZ 

230V 50HZ 
HZ 
HZ 

-B QJ921-AN QJ003.AN 115V 
-B QJ921.AN QJ003.AN 230V 
115V 60HZ 
230V 50HZ 



6CHZ 

230V 50HZ 

H960-BC, KC8-HA, H5V 60HZ 
-BD H722 KC8-HA 230V 50HZ 
6CHZ 

230V 50HZ 
8-E1 BE8.A, TC08, TU56, 



, KA8-E1 KC8-E1 BE8-A1 TCO81 TU56, 

OHZ 

1 KA8-E1 KC 

60-BC, 115V 



8-E1 BE8.A, MI8-EG1 OK8-EA1 
60H2 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


VFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR ENSR 


AREA 


MQ/YR 




EDTEC-EB 


CP3 


«I 


3 


2/74 


E 
E 
E 


EDTEC-FA 


GPB 


RI 


3 


2/74 


EDTEC-FB 


G»3 


RI 


3 


2/74 


E 


EDTEC-HA 


GPB 


RI 


3 


2/74 


E 


EDTEC-H8 


GP8 


RI 


3 


2/74 


E 


EDTEC-JA 


GPB 


RI 


3 


2/74 


E 
E 
E 

E 
E 
E 

E 
E 
E 


EDTEC-J8 


G»8 


RI 


3 


2/74 


EDTEC-KA 


GP3 


RI 


3* 


2/74 


EDTEC-KB 


GPB 


RI 


3 


2/74 


EDUIO 




AHL 


6 


3/74 


EDU10-AA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDUIO-AB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU15-AA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU15-AB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU15-BA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU15-BB 




PHM 


3 


9/72 


E 


E0U2O 




AHL 


6 


3/74 


E 


EDU20-CA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU20-CB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU20-DA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EOU20-DB 




RHM 


3 


9/72 


EDU21-CA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU21-CB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU21-DA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU21-DB 




RHM 


3 


9/72 


E 


E0U25-CA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 

E 1 


E0U25-CB 




RHM 


3 


9/72 


EDU25-0A 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU25-DB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU25-SA 




RHM 


3 


3/73 


E 1 

E 

E 1 


* 
EDU25-SB 




RHM 


3 


3/73 


EDU30 




AHL 


6 


3/74 


E 


EDU30-AA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 1 


E0U30-AB 




RHM 


3 


9/72 


EDU30-BA 




RHM 


3 


9/72 


E 1 


EDU30-BB 




RHM 


3 


9/72 


E 1 


EDU30-I 




AHL 


6 


3/74 


E 


EDU30-T 




AHL 


6 


3/74 


E 


EDU31-BA 




RHM 


3 


9/72 


E 1 


EDU31-BB 




RHM 


3 


9/72 


r i 


EDU40 




AHL 


6 


3/74 


E i 


EDU40-CA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 

E 1 


EDU40-CB 




RHM 


3 


9/72 


EDU40-DA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDU40-DB 




RHM 


3 


9/72 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



PDP8E-FBi KCS-HA, MM8»E, KP8-Ei KA8-E1 KC8 ' 

RF08-A, RSO8-A1 PL8«ADi Dfc08«Ai H960-BD, H7 

PDP8E.AE KC8-HA MR8-EC LC8-E LA3C-PA TD8-EM H992-HA 

PDP8E.AF KC8-HA MR8-EC LC8-E LA3C-PD TD8-EM H952«HA 

PQP8E»AE KC8-HA MM8-E LC8-E LA30-PA TD8-EM H952HA y 

PDP8E.AF KC8-HA MM6-E LC8.E LA30.PD TD8-EM H952HA M 

PDP8E-AE. KC8-HA, MRSiECi KA8*E, K08»Ei LC8 

H952-HA, DF32-Di DS32»D, 2 H960-BC 

P0P8E«AFi KC8-HA1 MR8«EC, KA8-E, KD8«Ei LC8 

H952-HA, DF32-D* DS32iD, H960-BD 

PDP8E-AE, KC8-HA# MM8-E, «A8*E» KD8-E, RF08 

H952-HA, LS8-EA, H970 B BA, Dfc06-A> PC8-E, H9 

PDP8E-AF, KC8-HA, MM8-E, KA8-Ei KD8«E, RF08 

H952-HA, LS8-EA, H970.BA, DWa8-Ai PC8-EB, H 

8/E 4K PPP8.E, MIK-EA, KP8«E, E 

EOUSYS 10 BASICj PDP8E-BA, MI8-Er, LT33-DC, QFE1C-S 

EOUSYS 10 BASICt PDP8E-BB, MI8-EF, LT33-0C| QFE1C-S 

EDUSYS 15 BASIC! P0P8F-AA, KM8-E, MR8»EC» TD8-EJ, L 

EDUSYS 15 BASIC] P0P8F-AB, KM8-E, MR8-ECi TD8-EJ, L 

BATCH BASICI PDpSF-AA KM8.E MR8*IC CM8-FA TD8-EJ LT 

BATCH BASICj PDP8F-AB KM8.E MR8*EC CM8-F8 TD8-EJ LT 

8/E 8K PDP8»Ei 4 KL8-E1 4 LT33- 

4 USER EDUSYS 20! PDP8E-BE KP8-E MI8.EF LT33-DC CFE 

4 USER EDUSYS 201 PDP8E-BF *P8-E MI8..EF LT33-D5 CFE 

8 USER EDUSYS 201 PDP8E-BE MM8-E KP8-E MI8-EF BE8-A 

QFE20-SB QFELP-Ot U5V*QH2 
EDU20.DA EXCEPT PDP8E-BF1 LT33-00| 230V 90HZ 
4 USER EDUSYS 21! EDU20-DA EXCEPT QFE21-SB INSTEAD 
4 USER EDUSYS 211 EDU20-DB EXCEPT QFE21-SB INSTEAD 
8 USER EDUSYS 2U EDU21-CA EXCEPT MM8.EJ INSTEAD OF 
8 USER EDUSYS 2l I EDU21-CB EXCEPT MMS-EJ INSTEAD OP 
4 USER EDUSYS 25! PDP8E-AE MMB-E KP8-E MI8-EF H960- 
TCQ8-HA, TU58 LT33-QC QFE25-SC QFELP-01 115 
EDU25.CA EXCEPT PDP8E-AF1 H96Q-BC, TC08-HB, LT33-DC 
8 USER EDUSYS 25! EDU29-CA W MM$iEJi BUT NO MM8«E # 
8 USER EDUSYS 25 1 EDU29-CB W MM8*EJi BUT NO MM8«E, 
EDUSYS 25 SUPER! PDP8E-AE, KM8-E1 KP8-E, MR8«ECi H9 
T08*EHi LT33«DCi QFE25-SCi QFELP-01, 115V 8 
EDU25.SA EXCEPT PDP8E-AF, H960-B0i RK8-ED, LT33-CDi 
8/E EDUIO * CF32;d» CM8-E1 KC8- 

INTERACTIVE EOUSYS 301 PDp8E»AA MI8-EF H960-BC KA8- 

QFE30-SB QFELP-01 U9V*0HZ 
EDU30.AA EXCEPT PDP8E-AB, H960-BDi DF32-EP, LT33-DD 
FAST BATCH BASIC EDUSYS 301 EDU30-AA W CM8.FA1 115V 
FAST BATCH BASIC EDUSYS 301 EQU30»AB w CM8-FB, :230V 
REPLACED BY EDU30.AA 
REPLACED BY EDU30.BA 
DECTAPE EDUSYS 311 EDU30-BA W TCC8-HA, TU58, QFE31- 
DECTAPE EDUSYS 311 EDU30-BB W TCC8-HSi TU56, QFE31- 
8/E EDU30 * 4K ♦ 4 KL8.E * 4 LT 

4 USER & BATCH EDUSYS 401 PQP8E-AE KP8-E ME8-EF N96 
DF32-DP LT33-DC 0FE4O»SB QFELP-01 115V 6CHH 
EDU40.CA EXCEPT PDP8E-AFi H960«-BDi CM8-FB, DF32-EPi 
8 USER & BATCH EDUSYS 401 EQU40«CA W MM8-E1 BE8*Ai 
8 USER 8 BATCH EDUSYS 401 EQU40„CB W MM8-E1 BE8-A, 
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Ei BE8.A, MI8-EG1 DK8-EA1 
22, 230V 50H2 
LS8-EA H960-BC H5V 6QH2 
LS8-EB H960-BD 230V 50HZ 
I8EH H970BA H960BC U5V80 
I8EH H970BA H960BD 230V50 
-E, LA30-PAi TD8-EM# 

«E, LA30-PDi TD8-EM1 

1 RS08, LC8-E1 LA30-PA 
6O-BC1 115V 60HZ 
, RS08.A, LC8-E1 LA30-PDi 
960-BD, 230V 50HZ 
DU8-A SOFTWARE 
B, QFELP-Oli 115V60HZ 
Bi QFELP-Oli 230V50HZ 
T33-0C, QFE15.SB U9V60HZ 
T33-DD, QFE15-SB 230V50HZ 
33^DC QFE15-SB H5V/80HZ 
33-DD QFE15-SB 230V50HZ 
DC 

20- SB QFELP-01 115V6QHZ 
20. SB QFELP-01 230V50HZ 
LT33-DC 



OF QFE20-SB» 115V6QHZ 
OF QFE20-SBi 230V50HZ 

MM8«E, 115V60HZ 

MM8-E, 230V50HZ 
BC KA8«E K08-E BE8-A 
V60HZ 

1 230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 

60«BCi BE8-A, RK8-EA1 
OHZ 

230V 50HZ 
Ei KA8-E 
E KD8-E DF32-0P LT33-0C 

, 230V50HZ 

60HZ 

50HZ 



SC, NO 0F32i 115V60HZ 
SC, NO DF32i 230V50HZ 
33. DC 
O-BC KA8.E KD8-E CM8-FA 

LT33-DD, 230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 



MODEL EMG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS CATEGORY USED ON 


NO MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MQ/YR 




EDU40-0P 


AHL 


6 


3/74 E 


REPLACED BY EDU40.CA 


EDU40-PA 


RHM 


3 


9/72 E 


ADMIN EDUSYSI PDP8E-AE MM8-E K 


■• 






E 


LS8-EA, TC08 2 TU56 LT 


E0U40-PB 


RHM 


3 


9/72 E 


EDU40.PA EXCEPT PDP8E-AF1 H960 


EDU40-T 


AHL 


6 


3/74 E 


REPLACED BY EDU41-0A 


EDU41-CA 


RHM 


3 


9/72 E 


4 USER EDUSYS 411 EDU40-CA W T 


EDU41-CB 


RHM 


3 


9/72 I 


4 USER EDUSYS 411 EDU40-CB H T 


EDU41-DA 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 4u EDU41-CA A M 


E0U41-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 4ii EDU41-CB W M 


EDU45-CA 


RHM 


3 


9/72 E 


4 USER EDUSYS 451 EDU41-DA W Q 


EDU45-CB 


RHM 


3 


9/72 E 


4 USER EDUSYS 451 EDU41-DB W Q 


EDU45-DA 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 451 EDU45-CA M M 


EDU45-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 451 EDU45-CB W M 


EDU45-PA 


RHM 


3 


9/72 E 


EDP EDUSYSI PDP8E-AE MM8-E KP8 


m 






E 


TD8-EM LT33-CC QTEOP-S 


EDU45-PB 


RHM 


3 


9/72 E 


EDU45.PA EXCEPT PDP8E-AF, H960 


EDU50-16 


AHL 


6 


3/74 E 


REPLACED BY EDU50 S FA 


EDU50-8 


AHL 


6 


3/74 E 


REPLACED BY EDUSQsDA 


EDU50-CA 


RHM 


3 


9/72 E 


4 USER EDUSYS 501 PDP8E-AE MM8 


' * 






E 


BE8-A, RF08 RS08 PL8-E 


EDU5Q-CB 


RHM 


3 


9/72 E 


EDU50 B CA EXCEPT PDP8E-AF1 H960 


EDU5Q-DA 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 501 EDU50-CA * M 


EDU50-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 501 EDU50-CB * M 


EDU50-EA 


RHM 


3 


9/72 E 


12 USER EDUSYS 501 EDU50-CA ♦ 


EDU50-EB 


RHM 


3 


9/72 E 


12 USER EDUSYS 501 EDU50-CB ♦ 


EDU50-FA 


RHM 


3 


9/72 E 


E16 USER EDUSYS 501 ED 


EDU50-F8 


RHM 


3 


9/72 E 


16 USER EDUSYS 501 EDU90-E8 ♦ 


EDU50-PA 


RHM 


3 


9/72 E 


EDP * TS/8 EDUSYSI PDP8E-AE MM 


- 




3 E 


KD8-E BE8-A 


CM8-FA LS8-EA RF08 RS08 TC08 TU 


EDU50-PB 


RHM 


3 


9/72 E 


EDU50.PA EXCEPT P0P8E-AF H960» 


EDU50-SA 


RHM 


3 


9/72 E 


SUPER EDUSYS 50i EDU50-EA * MM 


EDU50-SB 


RHM 


3 


9/72 E 


SUPER EDUSYS 501 EDU50-EB ♦ MM 


EDU5-AA 


RHM 


3 


9/72 E 


EDUSYS 5 SUPERCALCULATORI PDP8 


EDU5-AB 


RHM 


3 


9/72 E 


EDUSYS 5 SUPERCALCULATORI P0P8 


EDU70-AA 


RHM 


3 


9/72 E 


INTERACTIVE BASICI 11/40-CE BM 


EDU70-AB 


RHM 


3 


9/72 E 


INTERACTIVE BASICI 11/40-CF BM 


EDU70-DA 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 701 EDU70-AA * M 


EDU70-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER EDUSYS 701 EDU70-AB * M 


EDU80-16 


AHU 


6 


3/74 E 


REPLACED BY EDU8Q-FA 


EDU80-8 


AHL 


6 


3/74 E 


REPLACED BY E0U80»0A 


E0U8O-0A 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER RSTSi 11/40-RE, DDll-A, 


EDU80-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER RSTSi 11/40-RF, DDli-A| 


EDU30-DC 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU80«DA W 28K CORE J 9 TRACK 


EDU80-D0 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU80.DB W 28K CORE « 9 TRACK 


EDU80-FA 


RHM 


3 


9/72 E 


16 USER RSTSI 11/40-REi MEU-L 


EDU30-FB 


RHM 


3 


9/72 E 


16 USER RSTSI 11/40-RF, MEU-L 


EDU30-FC 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU80.DC W 16 USERSi 115V 6QH2 


EDU80-PD 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU80.DD W 16 USERS, 230V 50H2 


EDU31-OA 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER RSTSi 11/40-RC, DDll-A, 


EDU31-DB 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER RSTSi 11/40-RD, DDU-A, 


EDU31-DC 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU8LDA W PC11 IN PLACE OF PR 


EDU91-DD 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU8LDB W PC11-A IN PLACE OF 


E0U31-0E 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU8UDA W DECTAPE IN PLACE OF 


E0U81-DF 


RHM 


3 


3/73 E 


EDU81iDB W DECTAPE IN PLACE OF 


EDU92-0A 


RHM 


3 


9/72 E 


8 USER MINI RSTSI 11/40-RAi 2 



DESCRIPTION 



P8-E MI8-EF H960«BC K 
33. DC QFEDP-SC QPELP- 
«BC» CM8-FB, LS8»EB, 



COS- HA 

C08-HB 

M8-E, 

M8-E1 

FE40-S 

FE4C-S 

M8-EJ 

M8»EJ 

-E MIS 

C QFEL 

-BDi. C 



•E KP8 
QFE50 
•BD, R 
M8-EJ, 
M8.EJ, 
MM8-EJ 
MM8»EJ 
U50-EA 
MM8-EJ 
8*E KP 
56 PL8 
BD CMS 
8«EJ, 
8«EJ, 
F.AA, 
F*ABi 
792.YA 
792. YA 
MILL, 
MXl-Li 



, TU5 
1 TU5 
BE8-A 
BES-A 
C IN 
C IN 
IN PL 
IN PL 
-EH H 
p. 01 
M8-FB 



6, NO DF32 
61 NO 0F32 
, 115V *QH 
, 230V 50H 
PLACE OF Q 
PLACE OF Q 
ACE OF MM8 
ACE CF M.M8 
960-BC EE8 
115V 6QHZ 
1 LS8.EE, 



•E MI8-E 

-SB QFEL 

S08-A, P 

NO MM8- 

NO MM8- 

, KD8-E1 

, KD8-E, 

♦ MM8-E 

, NO MM8 

8-E MI8- 

ml QFE50 

•FB LS8- 

LS8-EA, 

LS8-EB1 

LT33-DC, 

LT33-DD, 

QFELP-0 

QFELP-0 

2 DDll- 

2 DD11- 



G 0K8-E 
P-Ql 11 
L8-EA, 
E, 115V 
E» 230V 
TCOfi, 
TCO81 
Ji NC M 
-Ei 23C 
EG DK8- 
-PB CFE 
EB RS08 
RS08, T 
RSQ8-A1 
QFEC5- 
QPBC5- 
1 QJE7C 
1 0JE7C 
A, 115V 
A, 230V 
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A8-E KD8-E CM8.FA 
01 115V 60HZ 
LT33-DDi 230V 50HZ 

, 115V 60HZ 
, 230V 90HZ 
Z 

z 

FE40-SB. 119V 60HZ 

FE40-SBi 230V 50HZ 

-E, 115V 60HZ 

-E, 230V 50HZ 

-A CM8-FA LS8-EA RK8-EA 

RK8-EB, LT33-DD 230V 50HZ 



A H960.BC KA8-E KD8-E 
5V 60HZ 
230V 50HZ 
60HZ 
50HZ 
TU56, 115V 60HZ 
230V 50HZ 
115V 60HZ 



TU56, 

M8-E, 

V 50HZ 

EA H960-BC KA8.E 

DP-SC QFELP-01 115V 60HZ 

-A PL8.EA 230V 50HZ 

U56, 115V 60HZ 

TU56, 230V 50HZ 
SB, H5V60HZ 
SB, 230V50HZ 
•S 115V60HZ 
-S 230V 50HZ 

60H2 

50HZ 



115V 60HZ 

230V 50HZ 
MAGTAPEi 115V 60HZ 
MAGTAPE, 230V 50HZ 
A, 3 DDll-A, DB11-A, 
A, 3 DD11.A, DB11»A, 



115V 60HZ 
230V 50HZ 



115V 60HZ 

23CV 50HZ 
Hi 113V 60HZ 
PR11-A, 230V 50HZ 

PAPER TAPE, 115V 60H 

PAPER TAPE, 230V 50H 
0011-A, 115V 6CHZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


HSR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 




EDUS2-DB 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDUa-A 




*HU 


6 


3/74 


9 


EDU8-31 




AHL 


6 


3/74 


9 


EDU3-82 




AHL 


6 


3/74 


s 


EDU3-83 




AHL 


6 


3/74 


B 


EDUS-B4 




AHL 


6 


3/74 


B 


EDU9C-0A 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-DB 




RHM 


3 


3/73 


E 


E0U9O-FA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-FB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU90-JA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


E0U9O-JB 




RHM 


3 


9/72 


EDU3T-DA 




RHM 


6 


3/74 


E 


EDU3T-DB 




RHM 


6 


3/74 


E 


EDU9T-EA 




RHM 


3 


9/72 


E 
E 
E 


EDUBT-EB 




RHM 


3 


9/72 


EDUCP-AA 




RHM 


3 


9/72 


E 


EDUFB-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EO'JFR-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDULP-C1 




RHM 


3 


9/72 


E 


ED'JRl-AA 




RH* 


3 


3/73 


E 


EQUrfl-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDUR2-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDUR2-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDU&7-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDUR7-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDUR8-AA 




RHM 


3 


3/73 


E 


EDURB-AB 




RHM 


3 


3/73 


E 


EM12 


SMT 


R.I 


5 


3/71 


E 


EP12 


SNT 


AWRI 


5 


3/71 


E 


FK11-A 




BR 


4 


6/73 


D 


FMll-UB 


BD 


VB 


3 


10/73 


B 


FP11-B 


BD 


LBH 


3 


1/72 


E 


FP15 




ERK 


4 


5/71 


E 


FPP12-AB 


SNT 


RI 


3 


1/73 


E 


FPP12-AE 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


FPP12-AN 


SNT 


RI 


3 


1/73 


E 


FPP12-AP 


SMT 


RI 


5 


1/73 


E 


FPP12-B 


SNT 


RI 


6 


10/72 


E 


FPP12-N 


SMT 


RI 


6 


10/72 


E 


FPP12-P 


SNT 


RI 


6 


10/72 


E 


GCG1Q-A 


JEH 


SPRY 


CSS 3 


10/72 


L 


GM11-A 




GPB 


6 


10/72 


E 


GM11-8 




GPB 


6 


10/72 


E 


GMll-C 




GPB 


6 


3/73 


8 


GMU-D 




GPB 


6 


3/73 


B 


GM11-E 




GPB 


3 


4/73 


B 


6M11-F 




GPB 


3 


4/73 


B 


GMll-HA 




GPB 


3 


12/73 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 



50 



8 USER MINI RSTSI 11/40-RB, 2 OOli-A, 230y 50HH 



8/E, QFELP-01 
EDU10, QFE10-SB 
EDU20, QFE20-SB 
EDU30, QFE30-S8 
EDU40, QFE40-SB 
8 USER 11/45 RSTS, 



SOFTWARE i TEXTBOOKS FOR HIGH SCHOOL ED, SYS 
EDU3YSTEM 1C <4K> BASIC TAPE & MANUAL 
EDUSTYSTEK 20 (8K, 1-5 USER) TAPE « MANUAL 
EDUSYSTEM 30 <4K BATCH) EASIC DECK « MANUAL 
EDUSYSTEM 40 (SYS 20 * 4C ) TAPEi DECK, & MANUAL 
32Ki RSlli TU56, PK05, 115V 6CH2 

8 USER 11/45 RSTS, 32Ki RSU, TU36, RK05, 230V 5CHZ 

EDU90.DA FOR 16 USERS, 115V 6QH2 

EDU90.DB FOR 16 USERS, 230V 50H2 

32 USER RSTSI U/45-RA, 2 MFU-LP, MM11-LP, RS11, RK05*AA, 6 DD11-A, 0811.A, 

H960-DA, 115V 60H2 

EDU90.JA EXCEPT 11/43-RB, RSU-A, RK05-BB, H960*CB, 230V 50H2 

8/E BATCH TERM1 PDP8E-BE D*8-EA DP8-EA KG8-EA CR8-FA LT33.DC QFEBT-SB 115/60 

8/E BATCH TERMI PDP8E-BF DK8-EA 0P8-EA KG8-EA CR8-FB LT33-DD QFEBT«SB 230/30 

11/40 BATCH TERM! 11/40-CA, KWUWLi KG11-A, DPH-DA, CRlli ODU-A, 

QJC26»AB, 115V 60H2 

EDUBT.EA EXCEPT U/40-CB, CR1W, 230V 50H2 

COMMUNICATION PACKAGEl KGU-A, DPU-OA, QJC26-AB 

EDUSYS FORTEJ EDU25-SA W FPP12-AP, RTPS FORTRAN <» 115V 60H2 

EDUSYS FORTEJ EDU25-SB W FPP12-AP, RTPS FORTRAN A, 230V 50H2 

LOGIC AND INTERFACING LEARNING KIT 

8K OS/8 SYSTEM W DECTAPE, 115V 6CHZ 

8K OS/8 SYSTEM W DECTAPE, 230V 50H2 

EDUR1.AA W 12K MEM, LOADER, LS8, 115V 60H2 

EDURliAB W 12K MEM. LOADERi LS8, 23CV 50H2 

EDUR1-AA W DECTAPE & DF32-QP, 115V 60HZ 

EDUR1.AB W DECTAPE « 0F32.ER, 230V 50H2 

EDUR1-AA W 12K, LS8, RF08, RS08, 115V 60H2 

EDUR1.AB W 12K, LS8, RF08 f RS08-A, 230V 5QH2 

12 MEMORY PANEL « MODULES 

12 PROCESSOR PANEL « MODULES 

11 32 KEYS « LIGHTS 
11/40 H754 & HARNESSES FOR 2 MP11-U FIELD ADD«CN FOR OLD 11/40 
KB11-A FLOATING POINT (23 ♦ 9 OR 55 ♦ 9) PROCESSOR 
15 MEM BUS FLOATING POINT <27*9 OR 36*18) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
8 POS FLOATING POINT 24*12 OR DOUBLE PRECISION PRQC SP FOR 60*12 
FPP12.AB, -AN, -AP MODULE SET TO EXPAND TO 60 * 12 
8 NEG FLOATING POINT 24*12 OR DOUBLE PRESCISION PROC SP FOR 60*12 

12 FLOATING POINT 24*12 OR DOUBLE PRECISION. PROC SP FOR 60*12 
8 POS FLOATING POINT (24*12) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
8 NEG FLOATING POINT (24*12) OR DOUBLE PRECISION PROCESSOR 
12 FLOATING POINT (24*12) OP DOUBLE PRECISION PROCESSOR 

10 I/O ♦ DF10 OR DM10 INTRFC FOR GOULD ELECTROSTATIC PRNTR 4800 W CHAR GEN 

GAMMA 111 PDP11 8K RK05-AA AAU»A -DA VTQ1B-AA NC11-A CU-4 GMll-C 115V 60HI 

GAMMA 111 PDP11 8K RK05-BB AAll-A -DB VTOlB-AD NC11-A CU-4 GMll-C 230V 50HZ 

FAB PARTS i COSMETICS FOR GM11-A, «B 

GMll-C W NO END PANELS OR SCOPE SHROUD 

GAMMA 11 COLOR KIT 

GAMMA 11 COLOR KIT 



GM11-A, GMil-B 

GMH-A, GM11-B 

11/40 PROC CAB 

11 OPTION CAB 

GAMMA BlO-MEDj 11L40-BC KW11-P, AAlt-DA, AAll-A, BA614, VTOl-A, NCU-A, 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON DESCRIPTION 51 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 








« 








c 




2 


RK05K-11, PClli RK11-DE, DD11-B, GMU«E, BMll-F, CU4, BM792«YB, QJ720-AB, U5V6QHZ 


GMU-HB 




GPB 




3 


12/73 


E 


GAMMA 


BJO. MED} 11L40-BD, KWU-P| AAll-OBi AA11.A, BA6i4, VT01-A, NCil-Ai 


m 






E 


2 


RK05K-11 


i PCll-Ai H722i RKll-DJi DOll-Bi QMU-E, BMll-F, CU4i EM792«YBi QJ720-AB, 23OV50HZ 


GM11-KA 




GPB 




3 


12/73 


B 


GM11-H 


GAMMA 11 COLOR KIT FOR GM11-H 


GMll-KB 




GPB 




3 


12/73 


9 


VTOl-A 


SCOPE SHROUD KJT FCR VT01-A 


GM11-JA 




GPB 




3 


12/73 


B 


11 


GAMMA 11 OPTION KIT| AAU-DA AA11-A BA614 VTC1-A NCll-A GM1UKB 115V60 


GM11-JB 




GPB 




3 


12/73 


3 


11 


GAMMA 11 OPTION KIT i AAll-CB AA11-A BA614 VTC1-A NCll-A GMll-KB 230V5Q 


GPIO 




KE 




5 




B 


10 


GPIO-M ♦ GPIO-L 


GPIO-A 




K£ 




5 




B 


10 


6PIC-MA ♦ GP10«L 


GPIO-L 




KE 




5 




S 


10 


I/O INTERFACE LOGIC 


GPIO-M 




KE 




3 




B 


10 


I/O CAB W POWER i POWER CONTROL, 115V 6QH2 


GP1Q-MA 




KE 




5 




B 


10 


5C HZ GPIO-M 


OPAOl 




RVN 


MOD 


5 


3/72 


D 


RTM 


GENERAL PURPOSE ARJTH UNIT MODULE SET, 16 BITS 


GPAOl-A 




RVM 


MQD 


5 


3/72 


D 


RTM 


12 BIT GPAQ1 


GPAOl-B 




RVN 


MOO 


5 


3/72 


D 


RTM 


8 BIT 6PA01 


GT15-LA 


LS 


LH 




3 


5/72 


V 


15 


INTERACTIVE GRAPHICS STATION VT15-A VV15 VT07-BA VL04 115V 60HZ 


GT13-LB 


LG 


LH 




3 


5/72 


V 


15 


INTERACTIVE GRAPHICS STATION VU5-A VV15 VT07-B8 VL04 230V 50HZ 


GT15-SA 


LG 


LH 




3 


5/72 


V 


15 


INTERACTIVE GRAPHICS STATION VU5-A VV15 VT04-A VL04 115V 60H2 


GT15-SB 


L5 


LH 




3 


5/72 


V 


15 


INTERACTIVE GRAPHICS STATION VU5-A VV15 VT04-B VL04 230V 50HZ 


GT40 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


ASYNC 


ASCII UP TO 9600 BAUD INTERACTIVE GRAPHICS TERMINAL SERIES 


GT40-AA 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT^O-AA, 375, VR14-LC, LK4C, DLll.E, 115V 


GT40-AB 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT*0-AB, 375, VR14-LD, IMC, DLU-E, 230V 


GTAO-AC 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT40-AA, 375, VR14-LC, LT33-0C, DL11-E, 115V 60HZ 


GT40-A0 


LH 


HL 




4 


8/73 


v 


DITTO 


VT40-AB, 375, VR14-LD, LT33-DD, DLll«E< 230V 50HZ 


GT40-AE 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT4Q-AA, 375, VR14-LC LA3C-CA, OHl-Ei 115V 60HZ 


GT40-AF 


LH 


HL 




4 


8/73 


\J 


DITTO 


VT40-AB, 375, VR14-LD, LA3C-CD, DLU-E i 230V 50H2 


GT40-SA 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT40-BA, 375, VR14.LC, LK4C, DLll.E, 115V 


GT4C-8B 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT4Q-BB, 375, VR14-LD, LK4C, DLU-E, 230V 


GT40-3C 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT40-BA, 375, VR14-LC, LT33-DC, OLll-Ei 115V 60HZ 


GT4C-BD 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DJTTO 


VT40-BB, 375, VR14-LD, LT33-DD, DLU-E, 230V 50HZ 


GT40-BE 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DJTTO 


VT«0-BA| 375, VR14-LC, LA3C-CA, DUl-Ei 115V 60HZ 


GT40-BF 


LH 


HL 




4 


8/73 


V 


DITTO 


VT*0-BB, 375, VR14.LD, LA3C-CD, DLU-E, 230V 50HZ 


GT42-AA 


LH 


LH 




3 


1/74 


E 


GRAPHICS DIS 


P TERMi 11/10-NC VT11 LK40 DD11 H967-KK DLU-E VR17-LC FOCAL»GT 115V60 


GT42-AB 


LH 


LH 




3 


1/74 


e 


GRAPHICS DISP TERMj 11/10-ND VU1 LMQ 0D11 H967-KL QLll-E VR17-ID FQCALiGT 230V50 


GT42-AC 




LH 




3 


2/74 


E 


- 


GRAPHICS DISPLAY TERMINAL 1 GT42-AA, LT33-DC, NO LK40, 115V 60HZ 


GT42-AD 




LH 




3 


2/74 


z 


" 


GRAPHICS DISPLAY TERMJNALI GT42-AB, LT33-DD, NO LK40, 230V 50HZ 


GT42-AE 




LH 




3 


2/74 


I 


m 


GRAPHICS DISPLAY TERMINAL! GT42-AA, LA30-CA, NO LK40, H5V 60HZ 


CT42-AF 




LH 




3 


2/74 


I 


m 


GRAPHICS DISPLAY TERMINAL! GT42-AB, LA30«CD, NO LK40, 230V 50HZ 


GT44-AA 


LH 


JE 




3 


12/73 


E 


n 


GRAPHICS SYSTEMl 11/40-CU, VR17-LC, QJ003-AE, QJ920-AE} 115V 60HZ 


GT44-AB 


LH 


JE 




3 


1/74 


I 


m 


GRAPHICS SYSTEMl li/40-CVi VR17-LC, QJ003-AE, QJ920.AE, 230V 50HZ 


GT44-BA 


. LH 


JE 




3 


12/73 


E 


m 


GT44-AA, TU10B-EA, H5V 60HZ 


GT44.8B 


LH 


JE 




3 


12/73 


z 


" 


GT44-AB, TU10B-ED, 230V 50HZ 


HT32 




GS 




3 




R 


DF32 


HEAD TESTER 



IAA11-AA 


RS 


FE 


IAA11-BA 


RS 


FE 


IAA11-B8 


RS 


FE 


IAA11-8C 


RS 


FE 


IAA11-BD 


RS 


FE 


IAA8-AA 


R3 


FE 


IAA3-3A 


RS 


FE 


IAA8-BR 


RS 


FE 



IPG 


3 


9/73 A 


UDC11 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC11 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC11 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC11 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC11 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC8 


IPG 


3 


9/73 A 


U0C8 


IPG 


3 


9/73 A 


UDC8 



MULTI'RANGE A/D CONVERTER W SCREW TERMS, (AOOl, A002, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR TO *1CV, SCREW TERMS (A633, A233, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR *1 TO *5Vi SCREW TERMS <A633, A234, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR 4 TO 2C MA, SCREW TERMS (A633, A235, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR 10 TO 5C MA, SCREW TERMINALS (A633, A236, BC40C.6) 

MULTI-RANGE A/D CONVERTER W SCREW TERMS (AC01, A002, BC40Ct6) 

D/A CONVERTER FOR TO *1CVi SCREW TERMINALS (A633, A233, BC40C-6) 

D/A CONVERTER FOR +1 TO *5V, SCREW TERMS (A633, A234, BC40C-6) 



MODEL 
NO 



ENG 

M5R 



IAA8-8C RS 
IAA8-BD RS 
IOA11-AA RS 
IDAU-AB RS 
IOA11-BA RS 
IOA11-BB RS 
IDA11-CA RS 
IDA11-OA RS 
!DAli-EA RS 
IDAU-FA RS 
IDAH-SA RS 
IDA11-HA RS 
IDAH-JA RS 
IDA3-AA 
I0A8-AB 
IDA8-BA 
I0A3-B3 
IDAS-CA 
IDAS-DA 
IDA9-EA 
IDA8-FA 
IDA8-GA 
10A3-HA 
I0A8-JA 
IDCU-AA RS 
IDC11-AB RS 
IDC3-AA RS 
IDC3-AB 
IDC3-CA 
IDC8-CB 
IDC8-DA 
IDC9-DB 
INDU-BA RS 
IND11-BB RS 
INDAC-82 



RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



RS 

RS 
RS 
RS 
RS 



DESIGN 
ENGR 

FVE 

fe 

FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FZ 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
MS 



PR3D 
ENGR 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



MFGR 
AREA 

IPC 3 9/73 A UDC8 D/A CONVERTER FOR 4 TO 2C MA, SCREW TERMS < 

IPG 3 9/73 A UDC8 D/A CONVERTER FOR 10 TO 5C MA, SCREW TERM IK 

IPO 3 9/73 B UDC11 CONTACT SENSE W ISOLATED PWR « SCREW TERMS 

IPG 3 9/73 B UDCU CONTACT SENSE H Hl«LEVEL AC/DC PWR & SCREW 

IPG 3 9/73 B UDCU CONTACT INTERRUPT w ISOLATED PWR ♦ SCREW TE 

IPG 3 9/73 B U0C11 CONTACT INTRPT W Hl»LEVEL AC/DC PWR, SCREW 

IPG 3 9/73 B UDCU I/O COUNTER W SCREW TERMINALS (W734, W40C, 

IPG 3 9/73 B UDC11 SOLID STATE AC/DC DRIVER, ISOLATED, SCREW T 

IPG 3 9/73 9 UDC11 FF DC DRIVER W SOLID STATE COMM ♦ SCREW TER 

IPG 3 9/73 B UDC11 SS DRIVER W SOLID STATE CCHH * SCREW TERMS 

IPG 3 9/73 B UDCU LATCHING RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR SCREW 

IPG 3 9/73 B UDCU FF RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS 

IPG 3 9/73 B UDCU SS RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS 

IPC 3 9/73 B UDC8 CONTACT SINSE W ISOLATED PWR, SCREW TERMS < 

IPG 3 9/73 8 UDC8 CONTACT SENSE W HJ--UEVEU AC/DC PWR, SCREW T 

IPG 3 9/73 B UDC8 CONTACT INTERRUPT W ISOLATED PWR, SCREW TER 

IPG 3 9/73 B UDC8 CONTACT INTRPT W HI-LEVEL AC/DC PWR, SCREW 

IPG 3 9/73 B UDC8 I/O COUNTER W SCREW TERMINALS (W734, W40C, 

IPG 3 9/73 8 UDC8 SOLID STATE AC/DC DRIVER, ISOLATEDi SCREW T 

IPG 3 9/73 B UDC8 FF DC DRIVER W SOLID STATE COMM, SCREW TERM 

IPG 3 9/73 B UDC8 SS DRIVER W SOLID STATE CCMM, SCREW TERMS < 

IPG 3 9/73 B UDC8 LATCH RELAY OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TE 

IPG 3 9/73 B UDC8 FLIP FLOP RELAY OUTPUT W ISOLATED PWRi SCR 

IPG 3 9/73 B UDC8 SS RELAy OUTPUT W ISOLATED PWR, SCREW TERMS 

IPG 2 4/73 E - IND DATA AQUISITIQN BASE SYS I ll/10«ACi "IOC 

IPG 2 4/73 E - IND DATA AQUISITION BASE SYS t U/10-ADi LDC 

IPG 5 5/73 E - IND DATA AQUISITION BASE-SVSi POPBF-AEi UOC 

IPG 5 5/73 E - IND DATA AQUISITJON BASE SYSf PDP8F-AF, HJDC 

IPG 3 6/73 E - IDC8-AA + TD8-EM, LT33-DC, QQ90-AC, U5V 6C 

IPG 3 6/73 E - IDC8-AB ♦ TD8-EM1 LT33-QD, Q090-AC, 23QV 5C 

IPG 2 12/73 E PDP8E.AE MM8-EJ RK8-EA TA8-AA UQC8-P DK8-EA KA8-E H 

IPG 2 12/73 E PDPSEiAF MM8-EJ RK8-ED TA8*AB UQC8*P DK8-EA KA8-E H 

IPG 3 U/73 E - UE09-BA* 115V 6CH2 

IPG 3 U/73 E - 11EC5-BB* 230V 5CH2 

6 3/74 Q 8 -SEE QFR82-AB- 
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A633, A235, BC40C-6) 
ALS (A633, A236, BC40C.6) 
(W741, W400, BC40C6) 
TERMS (W741 W410 BC40C»6) 
RMS (W743, W400, BC40C.6) 
TERMS (W743 W410 BC40C.4) 
BC40C-6) 

ERMS (MC81 W400 BC40C-6) 
MS (M685, W400, BC40C-6) 
(M687, W400, BC40C.6) 
TERMS (M803 W400 BC40C.6) 
(M805, W400, BC40C-6) 
(M807, W400, BC40C-6) 
W740, W400, BC40C-6) 
ERMS (W740, W410 BC40C s i) 
MS (W742, W400, BC40C-6) 
TERMS (W742 W410 BC40C B 6> 
BC40C-6) 

ERMS (M681 W400, BC4QG«6> 
S (M684i W400, BC4QC-6) 
M686, W400| BC40C-6) 
RMS (M802, W400, BC40C.6) 
TMS (M804, W400, BC40C«6) 

(M806, W400, BC40C-6) 
11, H964-EAi U5V 
U, H964-EBi 230V 
8-P, H964-EA, U5V 
8-P, H964-E8, 230V 
HZ 
H2 

960-BA H964-EA U5V60Hi 
96Q-BB H964-EB 230V50H1 



JAH01-A 
JAH03-A 
JAH04-A 
JAH05-A 
JAH06-A 
JAH07-A 
JAS01-A 
JAS02-A 
JAS02-B 
JAS03-A 
JAS04-A 
JBS01-A 
JBS02-A 
JBS03-A 
JBS04-A 
JBS05-A 
JBS06-A 
JFH01-A 



DE 
DE 
OE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 



3 U/73 J 
3 5/73 J 
3 U/73 J 
3 11/73 J 
3 U/73 J 
3 U/73 J 
3 5/73 J 
6 U/73 J 
3 U/73 J 
3 U/73 J 
3 U/73 J 
3 5/73 J 
5/73 J 
5/73 J 
5/73 j 
5/73 J 
5/73 J 
5/73 J 



INTRODUCTION TO LOGIC COURSE 

PDP16/M PROGRAMMING 6 MAINTENANCE COURSE 

VT05 & CENTRONICS 101i 101A 

LA30 * PC05 COUSE 

ASR33 « PC05 COURSE 

LINE PRINTER (8 4 U) COURSE 

FORTRAN 4 COURSE 

INTQODUCTORY PROGRAMMING COURSE 

INTRO PROGRAM ON THE POPS COURSE 

MINICOMPUTERS FOR MANAGERS, COURSE 

INTRODUCTION TO MINICOMPUTERS, COURSE 

CQMMERICAL PROGRAMMING CONCEPTS COURSE 

CQS-300 OPERATOR COURSE 

COS-300 MANAGEMENT COURSE 

COMMERCIAL OPERATING SYS.30C COURSE 

MUMPS-U FOR DATA MANAGEMENT COURSE 

COMMERCIAL OPERATING SYS^SOO COURSE 

TYPESET-8 DIAGNOSTIC COURSE 



MODEL EMG DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MGR ENGR EN3R 


AREA 


MQ/YR 




JFM02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH03-A 


DE 


6 


11/73 


J 


JGH03-B 


DE 


3 


11/73 


J 


JFH04-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH05-A 


DE 


6 


11/73 


J 


JFHQ5-B 


DE 


3 


11/73 


J 


JFH06-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH07-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH08*A 


DE 


6 


11/73 


J 


JFH09-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFHIO-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFH11-A 


OE 


3 


3/74 


J 


JFH12-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFH14-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFSC1-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFSOl-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS02-A 


DE 


6 


11/73 


J 


JFS02-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JFS03-A 


OE 


3 


11/73 


J 


JFS04-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JFS05-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JFSC6-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JHS01-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS02-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS02-B 


DE 


3 


11/73 


J 


JHS03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JH3C4-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JHS05-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JJHOl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJHC2-A 


OE 


3 


5/73 


J 


JJH03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH04-A 


OE 


3 


11/73 


J 


JJHQ5-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH06-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH06-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH07-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJHQ8-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJH09-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJHIO-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JjHll-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JJH12-A 


OE 


3 


11/73 


J 


JJM14-A 


DE 


3 


11/73 


J 


JjSQl-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJSQ2-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS02-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS03-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS04-A 


DE 


6 


11/73 


J 


JJS04-B 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS05-A 


DE 


6 


11/73 


J 


JJS05-B 


DE 


6 


11/73 


J 


JJS05-C 


DE 


3 


11/73 


J 


JJSC6-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS07-A 


OE 


3 


5/73 


J 


JjSC?-A 


DE 


3 


5/73 


J 


JJS09-A 


DE 


3 


5/73 


J 



USED ON 



DESCRIPTION 
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PDP8/E1 8/F, 8/M FAMILY AND INTERFACE COURSE 

PDP8/E1 8/F, 8/M HARDWARE FAM ILI ARZAT ION AND MAINTENANCE COURSE 

PDP8/E1 Ft M HARDWARE « MAINTENANCE COURSE 

PDP8/E1 8/F, 8/M OPTIONS MAINTENANCE COURSE 

PQP8/E1 8/F, 8/M DECTAPE MAINTENANCE * EAE COURSE 

PDP8/E, 8/F, 8/M DECTAPE MAINTENANCE COURSE 

PDP8/I HARDWARE COURSE 

PDP8/L HARDWARE COURSE 

PDP8/I, 8/L SYSTEMS MAINTENANCE COURSE 

INTERFACING THE PDP8/E. 8/F, 8/M COURSE 

RK8-E PACK MAINTENANCE COURSE 

PDP8/L1 8/1 HARDWARE COURSE 

PDP8/I, 8/L SYSTEM MAINTENANCE COURSE 

DF32 DISK MAINTENANCE COURSE 

PDP8 PAPER TAPE SOFTWARE <A> COURSE 

PDP8 PAPER TAPE SOFTWARE (S) COURSE 

OS/8 SOFTWARE <A> COURSE 

OS/8 SOFTWARE <S> COURSE 

PROGRAMMING THE PDP8, COURSE 

OS/8 SOFTWARE EXTENSION, COURSE 

PDP8 CASSETTE OPERATING COURSE 

INDUSTRIAL BASIC, COURSE 

DEC SYSTEM«10 MONITOR COURSE 

DEC SYSTEM*1C TIMESHARING USERS COURSE 

DECSYSTEM*10 TIMESHARING USERS COURSE 

DEC SYSTEM-1C ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAM COURSE 

DEC SYSTEM-10 PERFORMANCE ANALYSIS COURSE 

DECSYSTEM-10 ADMINISTRATION COURSE 

PDP11/20 HARDWARE COURSE 

KE11 EAE WITH PC11 COURSE 

TCU/TU56 DECTAPE MAINTENANCE COURSE 

RF11/RS11 DISK MAINTENANCE COURSE 

TM11/TU10 MAGTAPE MAINTENANCE COURSE 

RK11-C/RK05 DISK PACK CQURSE 

RKll-Di -E/RK05 DISK PACK MAINTENANCE COURSE 

PDP11/20 PROCESSOR DIAGNOSTICS * ADJUSTMENTS COURSE 

INTERFACING THE PD*U COURSE 

RC11/RS64 DISK MAINTENANCE COURSE 

PDP11/20 HARDWARE SPECIAL COURSE 

OPTIONAL RK11*C EXTENTIQN, COURSE 

RPll-Ci RP03 DISK COURSE 

OPTIONAL RK09 EXTENSION, COURSE 

INTRODUCTION TO THE PQPli, COURSE 

POPii paper tape software (a) course 

PDP11 PAPER TAPE SOFTWARE (S> COURSE 

PROGRAMMING THE PDPUi COURSE 

PDP11 DISK OPERATING SYSTEM (DOS) COURSE 

PDP11 DISK SYSTEM SOFTWARE (DSS) COURSE 

CQMTEX-11 2780 ETaP CQMM ORIENTED MULTI TERMINAL EXEC COURSE 

COMTEX-11 2848 ETAP CQMM ORIENTED MULTI TERMINAL EXEC COURSE 

PDP11 DOS, CCMTEX, COURSE 

PDP11 RESOURCE TIMESHARING SYSTEM SOFTWARE COURSE 

PDP11 REAL TIME EXECUTIVE SOFTWARE (RSX-11C/B) COURSE 

PDP11 CASSETTE QPE«ATJNG SYSTEM COURSE 

PDP11 REAL TIME OPERATING SYSTEM COURSE 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO M5R ENGK ENGR AREA 




MD/YR 








JJSIO-A 


OE 




6 


U/73 


J 


- 


PDP11 REA 


JJS11-A 


DE 




3 


5/73 


J 


- 


DOS GRADU 


JJS12-A 


OE 




3 


5/73 


J 


*> 


RSTS USER 


JJS14-A 


OE 




3 


5/73 


J 


w 


RSTS SYST 


JJS15-A 


OE 




3 


11/73 


J 


m 


PDPH RST 


JJS16-A 


OE 




3 


11/73 


J 


• 


PDP11 RST 


JJS17-A 


OE 




3 


11/73 


J 


m 


PDPH DIS 


JJSie-A 


OE 




3 


11/73 


J 


m 


PDP11 PAP 


JJS19-A 


OE 




3 


11/73 


J 


• 


PDP11 FUN 


JKHOl-A 


QE 




3 


5/73 


J 


- 


PDP12 HAR 


JKSC1-A 


DE 




3 


5/73 


J 


- 


PDP12 SOF 


JLHOl-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP14/14L 


JLH02-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP14/14L 


JLH03-A 


OE 




3 


11/73 


J 


m 


PDP14/30, 


JLH04-A 


OE 




3 


11/73 


J 


• 


PDP14-30, 


JMMOl-A 


DE 




3 


5/73 


J 


■ 


PDP15 HAR 


JMSOl-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP15 SYS 


JMS02-A 


DE 




6 


11/73 


J 


- 


RSX15 COU 


JMS02-B 


OE 




3 


11/73 


J 


at 


RSX-15 * 


JMS03-A 


OE 




3 


11/73 


J 


• 


INDTRODUC 


JNHC1-A 


DE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP11/05, 


JNH02-A 


OE 




3 


11/73 


J 


m 


P0Pll«O5i 


JPHOl-A 


DE 




3 


5/73 


J 


m 


POPll/40 


JPH02-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP11/40 


JPH03-A 


DE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP11/40 


JRHOl-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDPll/45 


JRH02-A 


DE 




3 


5/73 


J 


m 


PDP11/45 


JRH03-A 


OE 




3 


5/73 


J 


m 


PDPll/45 


JRH04-A 


DE 




3 


11/73 


J 


» 


PDP11-45 


JRSOl-A 


DE 




3 


5/73 


J 


- 


PDP11/40, 


JRSC2-A 


DE 




3 


5/73 


J 


• 


PDPll/40, 


KA1C-A 


KE 




5 




K 


10 




KAIO-B 


KE 




5 




K 


10 




KA10-C 


KE 




5 




K 


10 




KAIO-P R9H RJS 


DAS 


3 


4/72 


K 


KA10"; 


Ai »B# -C 


KA1Q-S RBH RJS 


DAS 


3 


6/73 


K 


KAlOi 


KI10 


KA1C-UA 


KE 




m 


8/71 


K 


6 




KAIO-UB 


KE 




m 


8/71 


K 


6 




KAIO-UC 


KE 




m 


8/71 


K 


6 




KAll 


JMB 


FS 


5 


3/71 


K 


11/20 




KA11-YA 


JMB 


FS 


4 


3/72 


K 


11/20 




KA14 


AR 




5 


12/11 


K 


PDP14, 


■ L 


KA15 


FA 




5 


3/71 


K 


15 




KA70-A 


RR 




6 




K 


7 




KA71-A 


RR 




6 




K 


7-A 




KA72-B 


RR 




6 




K 


7. A 




KA77-A 


RR 




6 




K 


7. A 




kas-e 


LT 




5 


8/71 


K 


8/E # 1 


B/M 


KA8-EA 


LT 




5 


8/71 


K 


8/E, i 


B/M 


KAS-I 


MA 




5 




K 


8/1 




KAC16 


JLE 




5 


8/71 


K 


16 




KAC16-A 


JLE 




2 


3/72 


K 


16 




KAR11 


JMB 


rs 


3 


12/73 


K 


-11R20 





DESCRIPTION 

L TIME EXECUTIVE (RSX-11A) COURSE 

ATE SCHOOL 

»S COURSE 

EM MANAGERS COURSE 

S/E SYSTEM MANAGERi ADVANCED COURSE 

S/E UPDATE, COURSE 

K OP USERS SYS (DOS) COURSE 

ER TAPE USERS COURSE 

DAMENTALS & INSTRUCTION* COURSE 

DWARE COURSE 

TWARE COURSE 
BASIC PROGRAMMING COURSE 
BASIC PROGRAMMING, ADVANCED COURSE 
-.35 SYSTEM * MAINTENANCE COURSE 
«35 COMp BASED PR06 COURSE 

DWARE FAMILIARIZATION COURSE 

TEMS SOFTWARE COURSE 

RSE 

3i COURSE 

TION TO THE P0P15, COURSE 
11/10 HARDWARE FAMILIARIZATION COURSE 
-10 HARDWARE SPECIAL COURSE 

HARDWARE FAMILIARIZATION COURSE 

OPTION MAINTENANCE COURSE 

PROCESSOR OIAGNCTISCS * ADJMUSTMENT COURSE 

HARDWARE I CDURSE 

HARDWARE II COURSE 

HARDWARE III COURSE 

HARDWARE SPECIAL COURSE 
11/45 RSX-11D USERS COURSE 
11/45 RSX-11D ADVANCED USERS COURSE 
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PCP10 ARITHMETIC 
PDP10 ARITHMETIC 
PDP10 ARITHMETIC 
POWER FAIL RESTAR 
STALL ALARM 
KA10-A <W TRADE-I 
KAlOiB <W TRADE-I 
KAlOiC <W TRADI-I 
16 BIT WORD PROCE 
KA11 W KH11-A OPT 
PDP14-L PROCESSOR 
AUTO PRIORITY INT 
BOUNDARY REGISTER 
I/O PACKAGE 
DEVICE SELECTOR E 
CENTRAL PROC < INC 
POSITIVE I/O BUS 
0EM2 KA8-E 
POSITIVE BUS KIT 
GENERAL PURPOSE ARITHMETJ 
ARU DECODER (M733 
RUGGED KA11 



PROCESSOR, 60 HZ 115V 

PROCESSOR, 50 HZ 115V 

PROCESSOR, 50 HZ 230V 
T OPTION 

N OF 166) 
N OF 166) 
N QF 166) 

SSOR 
ION 

UNIT 
ERRUPT 

& CONTROL 

XTENSION 
LUDES 148*8) 
INTERFACE FOR PDP8-I 



C UNIT CONTROL M7300 
1) 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MF6R 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENSR 


AREA 




MO/YR 






KAR16 




JLE 




4 


8/71 


K 


16 


KBOi-A 




RR 




5 




K 


8 


KBOi-8 




RR 




6 




K 


7 


KB02-A 




RR 




5 




K 


8 


K3C2-B 




RR 




6 




K 


7 


KB03 




RR 




6 




K 


7 


KB11-A 


33 


LBN 




4 


5/73 


K 


11/45 


KB16-A 




JLE 




3 


8/71 


K 


16 


KB16-B 




FLE 




5 


8/71 


K 


16 


KB8-1A 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


8/1 


KB8-IB 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


8/1 


KB8-LA 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


BA08 


KB8-LB 




JDL 


TPL 


6 


8/73 


K 


BA08 


KBM16 




JLE 




3 


8/71 


K 


16 


KBS16 




JLE 




3 


12/71 


K 


16 


KBS16-A 




JLE 




5 


12«71 


K 


16 


KCOl 




RR 




6 




K 


5, 8 


KC09-A 




MI 




5 




K 


9 


KCQ9.C 




MI 




4 




K 


9/L 


KC11 




JMB 


FS 


3 


12/73 


K 


11/15 


KC11-YA 




JO 




4 


3/72 


K 


11/15 


KC15-A 




FA 




4 




K 


15 


KC15-B 




FA 




4 




K 


15 


KC341-B 


RJM 


CYR WLS 


MAY 


2 


5/74 


K 


M7341 


KC8-EA 




PG 




5 


10/71 


K 


8/E 


KC8-EB 




RG 




5 


10/71 


K 


8/E 


KCS-EC 




PG 




5 


10/71 


K 


8/E 


KC8-ED 


SNT 


AW 




3 


1/73 


K 


8/E 


KC8-EJ 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


8/E 


KC8-EL 




PG 




2 


3/72 


K 


8/E 


KC8-FJ 


RS 


FE 




2 


10/73 


K 


8/F 


KC8-FL 




PG 




4 


2/72 


K 


8/F 


KC8-MA 


GPB 


RI 




3 


2/74 


K 


8/E 


KC8-HB 


GPB 


RI 




3 


2/74 


K 


8/E 


KC8-M 




PG 




4 


2/72 


K 


8/M 


KC8-ML 




PG 




4 


2/72 


K 


8/M 


KD09-A 




MI 




5 




K 


9 


KDC9-C 




MI 




4 




K 


9/L 


KDU-A 




JO 




5 


7/73 


k 


11/35, H/40 


KD11-B 




SNT 




2 


1/72 


K 


11/05 


KD8-E 




LT 




5 


10/72 


K 


8/E 


KD8-L 




*H 




5 




K 


8/L 


KDL.2 




LG 




3 




K 


LINC/8 


KE09-A 




MI 




5 




K 


9 


KE09-C 




MI 




4 




K 


9/L 


KE10 




KE 




5 




K 


10 


KEll-A 


SNT 


SR 




4 




K 


11/20, 11/05 


KE11-E 




JO 




4 


5/73 


K 


11/35, H/40 


KE11-F 




JO 




4 


5/73 


K 


11/35, 11/40 


KE12 


SNT 


RI 




5 




K 


12 


KE15 




FA 




5 




K 


15 


KE8-E 


JC 


GHL 




5 


10/72 


K 


8/E 


KE8-I 




RR 




5 




K 


8/1 


KER11-A 




KH 




3 


1/72 


K 


11R20 


KEV16 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 
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GENERAL PURPOSE ARITHMETIC UNIT REGISTERS M7301 

SERIAL TO PARALLEL BUFFER 

SERIAL TO PARALLEL BUFFER 

SIGNAL CONVERTER BUFFER 

SIGNAL CONVERTER BUFFER 

DEVICE SELECTOR EXTENSION 

16 BIT PROCESSOR 

TWO WAY BRANCH M73C4 

EIGHT WAY BRANCH M7314 

M107, M738 BUS TRANSMITTER, BQ08A-15 

M737 BUS RECEIVERi BC08A-15 

M107i M738 BUS TRANSMITTER, BC08A-J.5 

M737 BUS RECEIVER, BC08A-13 

BUS MONITOR M7322 

BUS SENSE (M7304) 

BUS CONTROL (M7332) 

ADAPTER CONNECTOR 

PDP9 CENTRAL PROCESSOR 

P0P9-L CENTRAL PROCESSOR 
16 BIT PROC (KA11 W NO PWR FAIL, 1 BR PRIORITY) 

KCll W KH11-A OPTION 

KEY BOARD CONSOLE 

FLAT CONSOLE 
BENCH»TOP CONSOLE FOR M7341 MICRO-PROCESSOR 

CONSOLE WITH SWITCHES * LIGHTS 

BLANK FRONT PANEL 

TURNKEY FRONT PANEL 

6REEN KC8-EA FOR LAB8-E 
RED, WHITE * BLUE KC8-EA FOR IPC 

KC8-EA W LEDS (LIGHT EMITTING DIODES) 
RED, WHITE i BLUE KC8-FL FOR IPC 

KC8-EL W 8/F LOGC 
MARS PANEL (PC, MA, MD, AC, MQ, STATUS BITS LIGHTS) 
KEY OPTJCN- HALTS WHEN 'MA * SWITCHES 
MINIMUM FUNCTION CONSOLE (2 LIGHTS, 2 SWITCHES) 

KC8-EL WITH 8/M LOGO 

PDP9 I/O SECTION 

PDP9-L I/O SECTION 

16 BIT PROCESSOR 

16 BIT PROCESSOR, M726Q + M7261 

CATA BREAK 

DATA BREAK 

LINC TAPE IB2 INTERRUPT 

EAE 

PDP9-L EAE 

EXTENDED ORDER CCDE 

EAE, BUS MOUNTED 
EXPANDED INSTRUCTION SET (HUL# OIV, ASH, ASHC) 

STACK ORIENTED FLOATING POINT 

EAE 

EXTENDED ARITHMETIC ELEMENT 

EXTENDED ARITHMETIC ELEMENT 

EAE 

RUGGED KEll-A 

EVOKE UNITS M731C 



MODEL 
NO 

KFOl 

KF03 

KF09-A 

KF09-C 

KF11-A 

KF12-B 

KF12-C 

KF15 

KFL16 

KC09-A 

KG09-B 

KG09-C 

KC09-D 

KGU-A 

KG8-EA 

KHll-A 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

■K 

K 

K 



ENG 
MSR 



SNT 
SNT 



HO 

I10-A 

I10-M 

I10-U 
IT01- 
1T01- 
IU1- 
ITU- 
ITU- 
ITU- 
ITU- 
IT11- 
JTil- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8>- 
IT8A- 
IT8A- 
IT8A 
IT8A 
IT8A- 
IT8A- 
KJU-A 
KK8-E 
KLU-A 
KL11-B 
KLU-C 
KLU-D 
KLU-E 
KL11-F 
KLU-S 
KL8-E 



FW 

AA RJM 
AB RJM 
D RJM 
DT RJM 
F RJM 
H RJM 
HT RJM 
K RJM 
M RJM 
AA RJM 
AC RJM 
AE RJM 
AH RJM 
AK RJM 
8A RJM 
BC RJM 
BE RJM 
BH RJM 
CA RJM 
CC RJM 
CE RJM 
DA RJM 
DC RJM 
EA RJM 
FA RJM 



JC 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

RR 
RN 

MI 
MI 
CMD 
Rj 

RI 
FA 

JLE 

MI 

MI 

MI 

RR 

RL 

RBR 

JO 

«E 

i<E 

KE 

KE 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

GHL 
JMB 
JMB 
JMB 
JMB 
JMB 
JMB 
JTN 
RBR 



HFGR 
AREA 



CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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TPL 



FS 

FS 
FS 
FS 
FS 
FS 
CSS 



8/71 
6/71 
9/71 
3/71 
8/71 



9/71 

3/72 

5/71 

1/72 

1/72 
11/73 

5/72 

8/71 

5/73 B 

5/73 B 
11/73 B 

1/74 B 
11/72 B 
11/72 8 

7/73 K 
U/72 B 
11/72 B 

5/74 E 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 

5/74 E 

5/74 E 

5/74 E 

5/74 E 

5/74 E 

5/74 

7/72 

1/72 

8/72 

8/72 

8/72 

8/72 

8/72 

8/72 

3/74 D 
K 



7 

15 

9 

9/1 

KCU 

12 

12 

15 

16 

ME09-A 

ME09-B 

ME09-C 

9 

11 

8/E 

KAU, KCU 

10 

10 

KI10 

10 

ASYNC ASCII UP 

ASYNC ASCII UP 

U 

KjTlUD 

U 

11 

KITU.H 

U 

11 BBU-M 



INTERRUPT (M7218) 



U5V 
230V 



I/O INTERFACE FOXBCRO 
I/O INTERFACE, FiCXBORO 
AUTO PRIORITY INTERRUPT 
AUTO PRIORITY INTERRUPT 
AUTO PRIORITY (4 LEVELS) 
15 LEVEL AUTO PRIORITY INTERRUPT W PUSHi POP * PUSH JUMP 
KF12-B PLUS NEW EP12 PANEL 
POWER FAIL OPTION 
3 FLAG FLIP FLOPS M73Q6 
PDP9 MEMORY EXTENSION CONTROL 
PDP9 MEMORY EXTENSION CONTROL 
MEMORY EXTENSION CONTROL 
MEM EXT CONT TO 64K (NO MP09, KX09) 
XCR * CRC (IBM 16, IBM 12, CCITT) 
REDUNDANCY CHECK (VRC * LRC OR CRC) (M884) 
SYSTEM EXPANSION (LATENCY REDUCTION) 
I/C ARITHMETIC PROCESSOR 
DUMMY NUMBER FOR OLD KUO FLOWS 
MEMORY BUS ADAPTER (MA10, MB10, MDIQ TO KUO) 
KUO (W TRADE-IN OF KA10) 
TO 4800 BUAD 8 CH */-10V A/0 CONV, 5MV RESOLUTION, 
TO 4800 BAUD « CH */-10V A/0 CONVi 5MV RESOLUTION, 
DMA INTERFACE W 1 UNWIRED QUAD SLOT 
CHECKOUT QPTIQN, BCOiR-Ol * DIAGNOSTICS 

BBU-F BUS INTRFC W 3 WORDS IN» 1 WORD OUT, 4 INTERRUPTS 
BBll-H BUS INTRFC W 4 WORDS INi 4 WORDS OUT, 4 INTERRUPTS 

CHECKOUT OPTIONi BC08R-01 ♦ DIAGNOSTICS 
BBU-K BUS INTRFC W 8 WORDS INi C fcQRDS OUT 
BUS INTRFC FQR M1621, M1623, M18Q1, SPC EXCEPT ORU.B, DLU 
PDP8A-AA MOOULE SET (NO MEMORY) 
PDP8A-AC MOOULE SET (IK RAM! 
PDP8A-AE MODULE SET (2K RAM 
PDP8A-AH MODULE SET (3K RAM 
PDP8A-AK MODULE SET (4K RAM 
PDP8A-BA MODULE SET (IK ROM! 
PDP8A-BC MODULE SET (IK ROM, 
PDP8A-BE MODULE SET (IK ROM, 
PDP8A-BH MODULE SET (IK ROM, 
PDP8A-CA MODULE SET <2K ROM; 
PDP8A-CC MODULE SET (2K ROM, 
PDP8A-CE MODULE SET (2K ROM, 
PDP8A-DA MODULE SET (3K ROMi 
PDP8A-DC MODULE SET (3K ROM, 
PDP8A-EA MODULE SET (4K ROM 
PDP8A-FA MODULE SET (IK PROM) 
11/35, U/40 PROGRAMMABLE STACK LIMIT REGISTER (M7237) 

8/E PROCESSOR FOR P0P8-E 

KAU OR DOU TELETYPE CONTROL, 110 BAUD (M780) 

KAU OR DD11 150 8AUD KLU-A (M780-YB) 

KAU OR DDU 300 BAUD KLU»A (M780-YC) 

KAU OR DOU 600 BAUD KLU-A (M780.YD) 

KAU OR DOU 1200 BAUD SEND 4 110 BAUD RECEIVE KLU-A (M78Q-YE) 

KAU OR DDU 2400 BAUD KLU»A (M78Q-YF) 

U 307 K BAUD TEKTRCNJX 4010 SERIES INTERFACE 

8/E ASYNC DATA CONTROL* 110 BAUOi M8650, 20 MA 



IK RAM) 
2K RAM) 
3K RAM) 

IK RAM) 
2K RAM) 

IK RAM) 



MODEL 


ENG 


OESJGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 




NO 


MGR 


ENGR ENSR AREA 




MO/YR 










KL8-EA 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 






KL8-EB 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 






KL8-EC 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 






KL6-ED 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 






KL8-EE 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 






KL8-EF 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 




ASYNCH 


KL8-EC 


JC 


RBR 




4 


6/71 


K 


8/E 




ASYNCH 


KL8- r 


JC 


RBR 




4 


8/73 


K 


8/E 






KL8-FA 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FB 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FC 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FD 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FE 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FF 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-F6 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FH 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 




DOUBLE 


KL8-FJ 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-FK 


JC 


RBR 




4 


10/71 


K 


8/E 






KL8-JA 


JC 


RBR 




4 


10/73 


D 


8/E 


DBL BUF 


ASYNC 


KL8-K 


MI 


JG 


TPL 


3 


1/74 





8/E 






KL8-KA 


MI 


JG 


TPL 


3 


1/74 





8/E 




KL8-K 


KLP-KB 


MI 


JG 


TPL 


3 


1/74 


D 


8/E 




KL8-K 


KL8-KC 


MI 


JG 


TPL 


3 


1/74 


D 


8/E, H320 


KL8-K 


KL8-KD 


MI 


JG 


TPL 


3 


1/74 


D 


8/E, H320 


KL8-K 


KL8-M 


JC 


RBR 




2 


9/71 


K 


ANY KL8-E OR KL8-F 


KLJU-A 


CA 






3 


6/72 


K 


KA11 OR DD11 




KLR11-A 




KH 




3 


1/72 


K 


KAR11, 


DDRll 




KLR11-AA 




AS 




3 


2/72 


K 


11/07 






KLRil-B 




KH 




3 


1/72 


K 


KARll, 


DDR11 




KLR11-C 




KH 




3 


1/72 


K 


KAR11, 


DDRll 




KLR11-D 




KH 




3 


1/72 


K 


KARll, 


DDRll 




KLR11-E 




KH 




3 


1/72 


K 


KARll, 


DDRll 




KLR11-F 




KH 




3 


1/72 


K 


KARll, 


DDRll 




KLS16 




JLE 




3 


9/72 


K 


16/M 






KM09-A 




MI 




5 




K 


9 






KM09-S 




MI 




5 




K 


9 






KM09-C 




MI 




5 




K 


9 






KMIO 




WW 




5 




K 


10 






KM11-A 




JQ 




5 




K 


KA11 






KM14-A 




S2 




3 


1/72 


X 


14 






KM15 




JE 




5 




K 


15 






KM8-AA 


JC 


LN 




2 


5/74 


K 


8/A 




MEMORY 


KM8-AB 


JC 


LN 




2 


5/74 


K 


8/A 




KM8-AA 


KM8-E 




LN 




6 


6/72 


K 


8/E, 8/M 




KM8-F 




DA 




3 


1/74 


K 


8/E 






KM80-A 




CA 




5 




K 


8 






KM8Q-8 




CA 




5 




K 


8 






KMSO-C 




CA 




5 




K 


1. 4, ! 


3 




KMT 




JLE 




3 




B 


8/1 






KNP16 




JLE 




4 


8/71 


K 


16 






KOR16-A 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 






KQR16-B 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 






KPOl 




RS 




5 




K 


6 






KP09-A 




MI 




5 




K 


9 






KP'09-C 




MI 




4 




K 


9/L 
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ASYNCH DATA CONT, 110 BAUDi M8650, EJA 

ASYNCH DATA CONT, 150 BAUDi M8650-YA, CIA 

ASYNCH DATA CONT, 300 BAUDi M8650-YA, EJA 

ASVNCH DATA CONT, 600 BAUDi M8650-YA, EI A 

ASYNCH DATA CONT, 1200 BAUD, M865Q.YA, EJA 
OATA CONT, 150 BAUD REC/120C BAUD SEND, M8650«YAi EjA 
DATA CONT, 150 BAUD REC/240C BAUD SEND, M869Q-YA, EjA 

DOUBLE BUFFERED KL8-E 

DOUBLE BUFFERED KL8-EA (M8652) 

DOUBLE BUFFERED KL8-EB (M8652-YA) 

DOUBLE BUFFERED KL8-EC (M8652-YA) 

DOUBLE BUFFERED KL8-ED (M8652-YA) 

DOUBLE BUFFERED KL8-EE <M8652»YA> 

DOUBLE BUFFERED KL8-EF (M8652.YA) 

DOUBLE BUFFERED KL8-EG (M8652.YA) 
BUF ASYNC CONT 134,5 BAUD 7 BIT (IBM) (M8652-YB) 
DOUBLE BUF ASYNC CONT 1800 BAUD (M8652-YC) 
DOUBLE BUF ASYNC CONT 24C0 BAUD (M8652-YA) 
SER CQNT 11C TO 9600 BAUDi 2CMA OR EJA RDR RUN {M8655) 

KL8-JA (M8655) 
<M8655) * BC01V.25 CABLE 

W 4,435 MHI XTAL (M8655-YA) FOR 1Q50 BAUD * BCQ1V-25 
W 3,0735 MH£ XTAL (M8655«YB) FOR 66,6 BAUD 
W 2,621 MHZ XTAL (M8655«YC) FOR 56,86 BAUD 

MODEM CONTROL FOR KL8«S 

SYSTEM TESTED KLU'A 

RUGGED KL11-A 

RUGGED KL11-A (8 FT CABLE) 

RUGGED KL11-B 

RUGGED KL11-C 

RUGGED KL11-D 

RUGGED KL11-E 

RUGGED KL11-F 

LIGHT SWITCH MODULE <M7334) 

HOLD DOWN EQPT CP PANEL 

HOLD DOWN EQPT MEM PANEL 

HOLD DOWN EQPT 1/0 PANEL 

FAST ACCUMULATOR 

MAINTENANCE MODULE, LIGHTS & SWITCHES 

SEVERE ENVIRONMENT KIT/STAB JLI2ER 

MEMORY PROTECT OPTION 
EXT 4 TIME SHARE CONT, BOOTSTRAP, POWER FAIL* RESTART 
W ND BOOTSTRAP ROMS 

MEMORY EXTENSION & TIME SHARE CONTROL 

TIMING GENERATOR (M8330 R£V E OR LATER) 

WELD DOWN BARSi LONG 

HELD DOWN BARS, SHORT 

HOLD DOWN BARS, SHORT 

K SERIES MODULE TESTER 

NO OP MODULE M7321 

1C 2-INPUT OR GATES M1103 

6 4-INPUT OR GATES M1307 

POWER FAIL DETECT OPTION 

POWER FAIL OPTION W AUTO RESTART 

ROWER FAIL OPTION W AUTO START 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MOR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 






KPIO 


^R 




DAS 


3 


3/74 


K 


KA10 


KP11-A 




CMD 




4 


8/71 


K 


KC11 


KP12 


SNT 


"I 




5 




K 


12 


KP15 




FA 




5 




K 


15 


KP15-A 




FA 




3 




K 


15 


KP70 




RR 




6 




K 


7. A 


KP8-E 




LN 




5 


10/71 


K 


8/E 


KPS-I 




RR 




5 




K 


8/1 


KPS-L 




RR 


TPL 


5 




K 


8/L 


KROl 




RR 


TPL 


5 




K 


8 


KR08 




BV 


CSS 


6 




K 


8 


KR09 




BV 


CSS 


6 




K 


9 


KR19 




3G 


CSS 


6 




K 


9, 9/L 


KS11 




BMW 


CSS 


2 


7/71 


K 


11/20 


KSM16 




JLE 




3 


9/72 


K 


16/M 


KSR16 




JLE 




5 


8/71 


K 


16 


KT08 




*L 




6 




K 


8 


KT09 




3V 


CSS 


6 




K 


9 


KTIO 




KE 




5 




K 


10 


KTIO-A 




KE 




5 




K 


10 


KT11-AE 




BMW 


CSS 


3 


3/72 


K 


KT11-B 


KTH-B 




BMW 


CSS 


3 




K 


KA11 


KT11-C 


BO 


LBH 




4 


5/73 


K 


11/45 


KT11-D 




PJ 




2 


7/72 


K 


11/35, 11/40 


KT12 


SNT 


RI 




5 


1/73 


K 


12 


KT15 




JE 




5 




K 


15 


KT8-I 








5 


10/72 


k 


8/1 


KTM16 




JLE 




3 


8/71 


K 


16 


KV15 




BM 


CSS 


3 


3/71 


K 


15 


KV8 




BM 


CSS 


5 




K 


VS08 


KV8-EN 




3M 


CSS 


3 


3/71 


K 


8 NEG 


KV8-EP 




BM 


CSS 


3 


3/71 


K 


8 PQS 


KV8-! 




BM 


CSS 


5 




K 


8/1 


KV8-IA 




BM 




6 


3/74 


V 


8/1 


KV8-L 




BM 


CSS 


5 




K 


BA08 


KW08 




AB 




5 




K 


8, 8/S 


KW09-L 




MI 




2 




K 


KD09-C 


KWll-F 


AW 






4 


1/72 


K 


KW11-P 


KW11-L 




JMB 


FS 


4 




K 


KAlli KBU-A, K 


KWll-P 




BOW 




4 


12/71 


K 


DD11 


KWil-W 


JM 


DEB 




2 


4/73 


K 


DD11 


KW12-A 


SNT 


PI 




3 




K 


12 


KW12-B 


SNT 


RI 




5 


1/73 


K 


12 


KW12-C 


SNT 


RI 




3 


1/73 


K 


12 


KW15 




FA 




5 


3/71 


K 


15 


KW8-IA 




RR 


TPL 


3 




K 


8/1 


KW8-IB 




RR 


TPL 


3 




K 


8/1 


KW8-IC 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 


KW8-ID 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 


KW8-IE 




RR 


TPL 


3 




K 


8/1 


KW8-IF 




RR 


TPL 


5 




K 


8/1 


KW8-LA 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 


KW8-LB 




RR 


TPL 


3 




K 


baos 


KW8-LC 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 


KW8-LD 




RR 


TPL 


5 




K 


BA08 
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PCWER FAIL * RESTART 

PCWER FAIL « AUTC RESTART 

PCWER FAIL OPTION W AUTO START 

PROCESSOR AND I/C 

PRCC & I/O W SEP MEM BUS FOR EACH 

PCWER FAIL OPTION K AUTO RESTART 

POWER FAIL & AUTC RESTART 

POWER FAIL OP 

POWER FAIL DET OP 

AUTO RESTART OPTION 

AUTO PROGRAM RECCVERY (AR0«8) 

AUTO PROGRAM RECOVERY (ARQ-9) 

KR09 WITH API 

MEM PROTECT 4 RELOCATE 

SERVICE MODULE (M7335) 

SUBROUTINE RETURN M7313 

TIME SHARE OPTION 

TIME SHARE OPTION 

TIME SHARING OPTION 

PROTECT- RELOCATE OPTION 

ASCOCIATIVE MEMORY EXPANSION 

PAGING OPTION (PROTECT 4 RELOCATE) 

MEMORY MANAGEMENT (PROTECT 8, RELOCATE) 

SEGMENTATION (PRCTECT * RELOCATE) 

TIME SHARE OPTION 

MEMORY PROTECT-RELCCATE OPTION 

TIME SHARE OP 

BUS TERMINATOR M962 
ARBITRARY VECTOR OISPLAY CONTROL* HARDWARE ARC GEN 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 
ARBITRARY VECTOR DJSPiAY CCNTROLi HAROWARE ARC GEN 
ARBITRARY VECTOR DISPLAY CCNT, HARDWARE ARC GEN 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 

KVS-i + VT01 

ARBITRARY VECTOR DISPLAY CONTROL 

RIAL TIME CLOCK 

LINE FREQUENCY INTERVAL CLOCK 

FRONT PANEL FOR U-945 IN LAB»U 
KClli KD11-A LINE FREQUENCY INTERVAL CLOCK 

PROGRAMMABLE INTERVAL CRYSTAL CLOCK 

WATCHDOG TIMER 

SUPER CLOCK 

SIMPLE CLOCK (R*C DSC) 

SIMPLE CLOCK (CRYSTAL OSC) 

LINE FREQ INTERVAL CLOCK 

LINE FREQUENCY INTERVAL CLOCK 

VARIABLE FREQUENCY CLOCK 

CRYSTAL CLOCK 

KW8-IA WITH PRESET AND READOUT 

KW8-IB WITH PRESET AND READOUT 

KW8-IC WITH PRESET AND REAOOUT 

LINE FREQUENCY INTERVAL CLOCK 

VARIABLE FREQUENCY CLOCK 

CRYSTAL CLOCK 

KW8-LA WITH PRESET AND READOUT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/yR 






KW8-LE 




RR 


TPU 5 




K 


BA08 


KW8-LF 




RR 


TPL 5 




K 


BA08 


KWL2 




LG 


3 




K 


LINC/8 


KWR11-L 




KH 


2 


4/71 


K 


KAR11 


KX09-A 




HI 


5 




K 


ME09-B 


KX09-C 




MI 


4 




K 


ME09-C 


KX8-E 


JC 


LK 


3 


7/72 


K 


8-E 


KYll-A 




JQ 


4 




K 


KAU, BA11-CC, BA11-CS 


KYli-AA 


SNT 


AW 


3 


1/73 


K 


KA11, BA11-CC, -CS 


KY11-B 




JO 


3 


1/72 


K 


KC11-A 


KY11-C 




JO 


3 


1/72 


K 


KC11-A 


KY11-D 




PJ 


4 


10/73 


K 


KD11-A 


KY11-DJ 


RS 


FE 


2 


10/73 


K 


KD11-A 


KY11-E 




KH 


2 




K 


KARlli BAR11 


KY11-F 




KH 


3 


1/72 


K 


KAU, KAR11 


KY11-JA 


SNT 


RAA 


5 


7/73 


K 


KD11-B 


KY11-JB 


SNT 


RAA 


5 


7/73 


K 


KD11-B 


KY11-JC 




HL 


5 


7/73 


K 


VT40 


KY11-JO 


SNT 


RAA 


5 


7/73 


K 


KD11-B (11/05) 


KY11-JE 


SNT 


RAA 


5 


7/73 


K 


KD11-B (11/10) 


KYll-JF- 


3D 


BG 


2 


10/72 


K 


KD11-B 


KY11-JH 


BD 


8G 


2 


10/72 


K 


KD11-B 


KY11-JJ 


RS 


FE 


2 


10/73 


K 


KD11-B INDUST 


KYU-K 


CA 


WM 


5 


1/74 


K 


K011-A (11/35) 


KYJ11-A 


CA 




3 


6/72 


K 


KAlli BA11-CC, BA11-CS 


KYJ11-JA 


ST 


RAA 


3 


8/72 


K 


KD11-B (11/05) 


LA30A-PA 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PB 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PC 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PD 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PE 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PF 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-PH 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA3CA-PJ 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA3CA-SA 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A«SB 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A*SC 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A*SD 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-SE 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30A-SF 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA3CA-SH 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA3CA-SJ 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30-CA 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30-CB 


EC 


AEW 


3 


8/72 


L 


MANY 


LA30-CC 


EC 


AEW 


3 


8/72 


L 


MANY 


LA3C-CD 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA3C-EA 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30-EB 


EC 


AEW 


3 


8/72 


L 


MANY 


LA3C-EC 


EC 


AEW 


3 


8/72 


L 


MANY 


LA30-ED 


EC 


AEW 


3 


2/72 


L 


MANY 


LA30-PA 


EC 


AEW 


4 


8/71 


L 


MANY DEC 30 


LA30-PB 


EC 


AEW 


4 


8/71 


L 


MANY 


LA30-PC 


EC 


AEW 


4 


8/71 


L 


MANY 



DESCRIPTION 



KW8-LB WITH PRESE 
KW8-LC WITH PRESE 
CNE SECOND INTERR 
RUGGED KWH-L 
MEMORY PROTECT OP 
MEMORY PROTECT OP 
INDEX REGISTER OP 
STANDARD 11/20 CC 
GREEN KYll-A FOR 
TURN KEY CONSOLE 
STANDARD 11/15 PC 
11/40 PROGRAMMER 
RED, WHITE * BLUE KY11-D 
STANDARD 11R20 CC 
REMOTE 11R20 CONS 
11/05 PROGRAMMER 
11/10 PROGRAMMER 
VT4C CONSOLE 
KYiliJA * HARDWAR 
KY11-JB + HARDWAR 
KYll-JA FOR UNICH 
KYll-JF ♦ HARDWAR 
INDUSTRIAL PRODUCTS RED, WHITE « 
11/35 PROGRAMMER 
1/20) SYSTEM TESTED KYI 
SYSTEM TESTED KYI 



59 



T AND READOUT 
T AND READOUT 
UPT CLOCK 

TJQN 

TION 

TION (M8301) 

NSOLE 

LAB-11 

FOR 11/15 (M828) 

NSOLE 

& MAINTENANCE CONSOLE 

FOR JPG 

NSOLE 

OLE 

CONSOLE 

CONSOLE 

E FOR 10,5-IN BOX " 

E FOR 10,5-IN BOX 

ANNEL 15 

E FOR 10,5-IN BOX 

BLUE COLORED KY11.JA 

& MAINTENANCE CONSOLE 

LA 

i-JA 



LA30-PA, 


NO 


KEYBOARD 






LASOiRB, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-PC, 


NO 


KEYBCARD 






LA30.PD, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-PE, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-PP, 


NO 


KEYBCARD 






LA3C-PHi 


NO 


KEYBCARD 






LA3C-PJ, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-SA, 


NO 


KEYBCARD 






LA3C-SB, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-SC, 


NO 


KEYBCARD 






LA3C-SD, 


NO 


KEYBCARD 






LA3C-SE, 


NO 


KEYBOARD 






LA30-SF, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-SH, 


NO 


KEYBCARD 






LA30-SJ, 


NO 


KEYBCARD 






* DFll-f 


! (115V 6CH2 20 MA 


CURRENT 


LOOP) 


* DF11-H 


( (230V &CHZ 20 MA 


CURRENT 


LOOP) 


* DF11-C 


5 (115V 5CHH 20 MA 


CURRENT 


LOOP) 


* DF11-K (230V 5CH2 20 MA 


CURRENT 


LOOP) 


♦ DFil-J 


^ (115V 6CH2 EIA) 






* DF11-A (230V 6CHH El A) 






♦ DF11-A (115V 5CH2 ElA) 






* DF11-A (23CV 5CH2 EJA) 






PRINTER 


« KEYBOARD PARALLEL INFC 


L15V 60H2 


230V 60HH LA30-PA 






115V 50HZ LA30-PA 







MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


M5R 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 








laso-po 


EC 


AEW 




4 


8/71 


L 


MANY 




LA30-PE 


EC 


AEW 




n 


8/71 


L 


MANY 




LA30-PF 


EC 


AEW 




•■ 


8/71 


L 


MANY 




LA30-PH 


EC 


AEW 




•i 


8/71 


L 


MANY 




LA3C-PJ 


EC 


AEW 




« 


8/71 


L 


MANY 




LA30-RA 


LG 


LH 




3 


5/72 


L 


15, 8/L 




LA30-RB 


LG 


LH 




3 


5/72 


L 


15, 8/L 




LA30-SA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 


DEC 30 


U30-SB 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


many 




LA30-SC 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30-S0 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA3CSE 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30-SF 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30-SM 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30-SJ 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


MANY 




LA30-UA 




SAIL 




3 


9/72 


E 


DS500 SERIES 


LA3Q-UB 




BALL 




3 


9/72 


E 


0S500 SERIES 


LABU-AA 


SNT 


AW 




3 


1/73 


E 


m 




LAB11-AB 


SNT 


AW 




3 


1/73 


E 


m 




LAB11-AC 


SNT 


AW 




3 


1/73 


E 


* 




LABU-AD 


SNT 


AW 




3 


1/73 


E 


• 




LAB11-BA 


SNT 


AW 




3 


4/72 


E 


m 




LAB11-BB 


SNT 


AW 




3 


4/72 


E 


m 




LAB11-BC 


SNT 


AW 




3 


4/72 


E 


m 




LAP11-BD 


SNT 


AW 




3 


4/72 


E 


m 




LAB8E<-05 


SNT 


AW 




3 


6/71 


E 


- 




LAB8E-15 


SNT 


AW 




3 


6/71 


E 


■ 




LAB8E-BA 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 


PDP8E.AE 


;, LT33- 


LAN8E-BB 


AW 


EK 




3 


12/73 


E 


PDP8E.AF 


'# LT33- 


LAR30-PA 




EC 




3 


10/71 


L 


11R20 




LAR30-PB 




EC 




3 


10/71 


L 


11R20 




LAR30-PC 




EC 




3 


10/71 


L 


11R20 




LAR30-PD 




EC 




3 


10/71 


L 


11R20 




LAS30-EA 


BM 


GL 


SSCAN 


3 


1/73 


L 


m 




LCU-A 




JMB 


FS 


3 


1/72 


K 


KA11 OR 


DD11 


LC8-E 




JK 




3 


1/72 


L 


8/E 




LC8-L 




JDL 


TPL 


3 


1/72 


L 


8/L, 15 




LCP11-A 




JFB 




2 


10/71 


L 


KAR11, D0R11 


LE8-FA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-F8 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-HA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-H8 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-JA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-JB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-KA 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-KB 




LN 




4 




L 


8/E 




LE8-MA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-HB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-QA 


AP 


SPRY 


ess 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE9-0B 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-RA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-RB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LE8-SA 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




UE8-SB 


AP 


SPRY 


CSS 


3 


2/72 


L 


8/E 




LINC 




MI 




6 




E 







DESCRIPTION 60 

230V 50H2 LA30-PA 

LA30-PA, NO INSTALLATION 

LA3C-PB, NO INSTALLATION 

LA30-PC, NO INSTALLATION 

LA30-PD, NO INSTALLATION 

LC8-L * LA30-PA, 115V 60HZ 

LC8-L + LA30-PO, 230V 50HZ 
DEC 30 CMAR/SEC PRINTER « KEYBOARD SERIAL INFC 115V 60HZ NEEDS DFH 

230V 60HZ LA30sSA 

115V 50H2 LA30iSA 

230V 50H2 LA30«SA 

LASO-SA, NO INSTALLATION 

LA30iSB, NO INSTALLATION 

LA3C-SC, NO INSTALLATION 

LA3C-SD, NO INSTALLATION 
LA3Q-PA i LC11-A IN PLACE CF VT05B-AA « DL11-C 
LA30-P0 4 LC11-A IN PLACE CF VT05B-AD « DL11-C 

ADVANCED PDPll LAB SYSEM, 115y 60H2 

DITTO 230V 60H2 

DITTO 115V 5CH2 

DITTO 230V 50HZ 
PDP11/21 LAB SYSTEM W LA30-PA, 115V 60H2 
PDPtl/21 LAB SYSTEM W LA30-PB, 230V 6QM2 
PDPH/21 LAB SYSTEM W LA30-PC, U5V 50H2 
PDPil/21 LAB SYSTEM W LA30-PB, 230V 5QH2 

BASIC PDP8/E LAB SYSTEM 

AOVANCED PDP8/E LAB SYSTEM 
PDP8E.AE, LT33-DC, AD8-EA, AM8»|A, DK8-ES, VC8iE, N945-AB, H960-BB, H5V60H2 
~ km LT33-DD, AD8-EA, AM8»EC, DK8-ES, VC8iE, H945-AB, H960-BB, 230V50H2 

LA3C-PA W MIL CONNECTOR 

LA30-PB W MIL CONNECTOR 

LA30-PC W mil CONNECTOR 

LA30-PD W MIL CONNECTOR 
LA30-&A W OPTIONAL LEFT MARGIN AT COLUMN 54 

PARALLEL CONT FOR LA30-P 

PARALLEL CONT FOP LA30-P 

PARALLEL CONT FOR LA30-P 

PARALLEL CONT FOP LAR30-P 

LPOliFA « CONT M841 

LP01-FB « CONT Me41 

LP01-HA « CONT M841 

LP01-HB « CONT Me41 

LP02-JA « CONT M841 

LP02-JB « CONT M841 

LP02-KA * CONT M841 

LP02-KB * CONT M841 

LP03-MA 4 CONT M841 

LP03-MA i M841 OCNT 

LP03-0A « M841 CCNT 

LP03-QB « M841 CENT 

LP04-RA 4 M841 OCNT 

LP04-RB « M841 OCNT 

LP04.SA « M841 CENT 

LP04-SB « M841 GENT 

CLASSICAL LINC 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFOR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 






DESCRIPTION 




61 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YP 




















LINC8 




MI 




6 


3/71 


E 








LINC 


; ♦ f 


»DP8 


functicns 




LKOi 


EC 


PN 




6 


4/74 


L 


LA30, VT05, UK35 






KEYBOARD <3< 


1-09945) 




LKOl-R 


EC 


PN 




4 


4/74 


L 


LA30i VT05, LK35 






LKOi 


. REPLACEMENT 




LK35 




LH 




5 


3/71 


L 


VT04 






LK03 


L KEYBOARD * VTC4 MTNG 


HARDWARE 


LK37 




LH 




2 


12/71 


L 


VT07 






REMOTE 1 


KEYBOARD (LK35 IN / 


k BOX) 


LPOl-FA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-FA LP08-FA - F c LP11-FA LP12- 


-FA LP15-FA 


356LPM 8C COL 64CH 


\ DA PR 2310 60HZ 


LPOl-FB 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-FB LP08-FB -FD LP11-FB LP12- 


FB LP15-FB 


356LPM 8C COL 64CI- 


j DA PR 2310 50HZ 


LPOl-HA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-HA, L.PO8-HA1 -HC 


LPU-WA, 


LP12-NA 




253LPM 8C COL 96 CH DA PR 2310 60H1 


LPOl-NB 


EC 


AEW 




4 




L 


LEB-HB, LP'08»HBi -HD 


LPH-HBi 


LP12«HB 




253LPM 8C COL 96 CH DA PR 2310 50HI 


LP02-JA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-JA, LPO8-JA1 -JC 


LPU-JAi 


LP12-JA 




245LPM 132COL 64 CH DA PR 2410 60H! 


LP02-JB 


EC 


AEW 




4 




L 


UE8-JB, LP08-JBi -JD 


LPH-JBi 


LP13-JB 




245LPM 132C0L 64 CH DA PR 2410 50H1 


LP02-KA 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-KA, |.P08«KAi -KC 


LPll-KAi 


LP12-KA 




173LPM 132C0L 96CH DA PR 2410 60HZ 


LP02-KB 


EC 


AEW 




4 




L 


LE8-KB, LP08«KBi -KO 


LPH-KBi 


LP18-KB 




173LPM 132CQL 960 


\ DA PR 2410 50HZ 


LP03-MA 




FA 


css 


3 


2/72 


L 


LE8-MA1 LP08-MA, - 


■MC, LP11« 


•HA 


132 


COL 


64 ( 


JHAR CA PR 2440 700 LPM 60HZ 


LP03-MB 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8-MB, LP08-MB, - 


■MD» LP11- 


•MB 


132 


COL 


64 CHAR CA PR 2440 700 LPM 50HZ 


LP03-QA 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8-QA1 LP08-QA, . 


•OCi LPll- 


• QA 


132 


COL 


96 ( 


JHAR CA PR 2440 460 LPM 60HZ 


LP03-QB 




FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


LE8.QB, LP08-QB, . 


•CD, LP11- 


■QB 


132 


COL 


96 ( 


IHAR CA PR 2440 460 LPM 50HZ 


UP04-RA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8.RA1 L.P08-RA, - 


• RCi LPU« 


-RA 


SCI 


132 


COL 


64 CHAR DA PR 


2470 1250 LPM 60HZ 


LP04-RB 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8-RB1 LP08-RB, « 


•RD, LP11- 


-RB 


SCI 


132 


COL 


64 CHAR DA PR 


2470 1250 LPM 50HZ 


LP04-RE 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LPil-RE 






EDP 


132 


COL 


64 CHAR DA PR 


2470 1250 LPM 6QHZ 


LP04.RF 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LP11-RF 






EDP 


132 


COL 


64 CHAR DA PR 


2470 1250 LPM 50HZ 


UP04.SA 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8-SA1 LP08-SA, . 


■SC, LP11« 


»SA 


SCI 


132 


COL 


96 CHAR DA PR 


2470 925 LPM 60HZ 


LP04-SB 


EC 


AEW 




3 


2/72 


L 


LE8-SB, LP08-SB, - 


-SD, LP11« 


-SB 


SCI 


132 


COL 


96 CHAR DA PR 


2470 925 LPM 50HZ 


IP04-SE 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


LP11-SE 






EDP 


132 


COL 


96 CHAR DA PR 


2470 925 LPM 60HZ 


LP04-SF 


EC 


AEW 




3 


8/73 


L 


IP11-SF 






EDP 


132 


COL 


96 CHAP DA PR 


2470 925 LPM 50HZ 


LPQ5-VA 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LP08-N, -Pi UPlli 


LP20 




EDP 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPMi 115V 60HZ 


LP05-V8 


EC 


AEw 




3 


5/74 


L 


LP08, LPlli IP20 






EDP 


132 


COL 


64 CHAP PRNTR 


300 LPM, 230V 60HZ 


LP05-VC 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






EDP 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPM, 115V 50HZ 


LP05-VD 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LP08, LPlli LP20 






EDP 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPM, 230V 50HZ 


LP05-VE 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP08-N» -Pi LPlli 


LP20 




SCI 


132 


COL 


64 CHAP PRNTR 


300 LPM, 115V 60HZ 


LP05-VF 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPM, 230V 60HZ 


LP05-VH 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPM, 115V 50HZ 


LP05-VJ 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


64 CHAR PRNTR 


300 LPM, 230V 50HZ 


LP05-VK 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


ED? 


' 132 


CCL 


64 


:har 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 115V 60HZ 


LP05-VL 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


EDP 


» 132 


CDL 


64 


:har 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 230V 60HZ 


LP05-VM 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


EOF 


132 


CCL 


64 


:har 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 115V 50HZ 


LP05-VN 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


CDF 


» 132 


COL 


64 


char 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 230V 50HZ 


LP05-VP 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 


132 


CCL 


64 


;har 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 115V 60HZ 


LP05-VR 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


I 


LP20 


SCI 


132 


CCL 


64 


:har 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 230V 60HZ 


LP05-VS 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 


132 


CCL 


64 


char 


PRNTR 300 LPM 


VFU, 115V 50HZ 


LP05-VT 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 


132 


CCL 


64 


char 


PRNTR 300 LPM 
QUICK CHANGE C 


VFU, 230V 50HZ 


LP05-VY 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP05-VA, -VEi -VK 


-VM 




64 CHAR 


edp 


JPUM 


LP05-VZ 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP05-VA| «VEi -VK 


-VM 




64 CHAR 


SCI 


QUICK CHANGE DRUM 


LP05-WA 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LPO8-N1 -Pi LPlli 


LP20 




EDP 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 115V 60HZ 


LP05-WB 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






EDP 


132 


CCL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 230V 60MZ 


LP05-WC 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






EDP 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 115V 50HZ 


LP05-WD 


EC 


AEW 




3 


5/74 


L 


LP08, LPlli LP20 






EDP 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 230V 50HZ 


LP05-WE 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LPO8-N1 -Pi LPlli 


LP20 




SCI 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 115V 60HZ 


LP05-WF 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 230V 6QHZ 


LP05-WH 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP08, LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 115V 50HZ 


LP05-WJ 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LPO81 LPlli LP20 






SCI 


132 


COL 


96 CHAR PRNTR 


230 LPM, 230V 50HZ 


LP05-WX 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP20 


ED? 


• 132 


CCL 


96 


CHAR 


PRNTR 230 LPM 


VFU, 115V 60HZ 


LP05-WL 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP20 


EDF 


» 132 


CCL 


96 


CHAR 


PRNTR 230 LPM 


VFU, 230V 60HZ 


LP05-WH 


EC 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP20 


ED? 


' 132 


CCL 


96 


CHAR 


PRNTR 230 LPM 


VFU, 115V 50HZ 


LP05-WN 


£C 


AEW 


css 


3 


5/74 


L 


LP20 


ED* 


' 132 


CCL 


96 


CHAR 


PRNTR 230 LPM 


VFU, 230V 50HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


DESCRIPTION 




NO 


M5R 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 














LP05-WP 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 132 CCL 96 CHAR PRNT* 


» 230 LPM VFU, 115V 60HZ 


LP05-WR 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 132 CCL 96 CHAR PRNTF 


1 230 LPM VFUi 230V 60HZ 


LP05-WS 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 132 CCL 96 CHAR PRNTF 


i 230 LPM VFUi 115V 50HZ 


LP05-WT 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP20 


SCI 132 CCL 96 CHAR PRNTF 


i 230 LPM VFUi 230V 5QHZ 


LP05-WY 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LP05-WA, «WEi -WK, -WM 


96 CHAR EDP QUICC 


( CHANGE DRUM 


LP05-W2 


EC 


AEW 


CSS 


3 


5/74 


L 


LPQ5-WA, »WE» -WKi -KM 


96 CHAR SCI QUI CI 


i CHANGE DRUM 


LP08-FA 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


PQS 


LPOl-FA i 


LPC8»P 


CCNT 


LP08-FB 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


POS 


LPOl-FB a 


LPC8-P 


CCNT 


LP08-FC 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEC 


LPOl-FA 4 


LP08»N 


CCNT 


LP03-FD 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LPOl-FB a 


LP08»N 


CCNT 


LP08-HA 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


POS 


LPOl-HA « 


LPC8»P 


CCNT 


LP08-HB 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


POS 


LPOl-HB a 


LP08«P 


CCNT 


LP08-HC 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LPOl-HA a 


LP08«N 


CCNT 


LP08-HD 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LPOl-HB * 


LPOSiN 


CCNT 


LPOS-JA 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


PQS 


LP02-JA a 


LP08«P 


CCNT 


LP08»J8 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


POS 


LP02-JB & 


LPoe-p 


CCNT 


LP09-JC 


mi 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LP02-JA S 


LP08»N 


CCNT 


LP08-J0 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LP02-JB & 


LP08«N 


CCNT 


LP08-KA 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


PQS 


LP02-KA a 


LP08»P 


CCNT 


LP08-KB 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


POS 


LP02-KB a 


LPC8-P 


CCNT 


LP08-KC 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LP02iKA a 


LPC8-N 


CCNT 


LPO3-K0 


MI 


ER 


TPL 


4 




L 


8 


NEG 


LP02-KB a 


LP08»N 


CCNT 


LP08-LA 




AW 




6 


6/73 


L 


8 


POS 


WHITE LPC2-JA W VFU « LPC8-PF CQNT 60HZ 


LP03-LB 




AW 




6 


6/73 


L 


8 


POS 


WHITE LP02-JB W VFU a LPC8-PF CQNT 50HZ 


LPOS^LC 




AW 




6 


6/73 


L 


8 


NEG 


WHITE LPC2-JA W VFU & LPC8-NF CQNT 60HZ 


LP08-LO 




AH 




6 


6/73 


L 


8 


NEG 


WHITE LPC2-JB W VFU a LPC8-NF CQNT 50HZ 


LP08-MA 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


PQS 


LP03-MA a 


LP08»P 


CCNT 


LP06-MB 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


POS 


LP03-MB a 


LPC8»P 


CCNT 


LPC8-MC 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP03iMA a 


LP08«N 


CCNT 


LP08-MD 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP03-MB a 


LP08«N 


CCNT 


LP08-N 




HI 


TPL 


4 


6/71 


L 


8 


NEG 


CONTROL FOR LPG1 


a LP02 


LP08-NF 




AW 




6 


6/73 


L 


8 


NEG 


LP08-N W f 


■ORM FEEQ 


LP08N-VA 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


NEG 


LP05-VA a 


LP08»N 


CCNT 


LP08N-VE 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


NEG 


LP05-VE a 


LP08«N 


CCNT 


LP08N-WA 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


NEG 


LPOSiiWA a 


LP08»N 


CCNT 


LP08N-WE 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


NEG 


LP05-WE a 


LPC8»N 


CCNT 


LP03-P 




MI 


TPL 


4 


6/71 


L 


8 


POS 


CCNTROL FQR LPOl 


a LP02 


LP03-PF 




AW 




6 


6/73 


L 


8 


PQS 


LP08-P WITH FORM 


FEED 


LP08P-VA 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


POS 


LP05-VA a 


LP08«P 


CCNT 


LP08P-VE 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


PQS 


LP05-VE a 


LP08»P 


CCNT 


LP08P-WA 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


PQS 


LP05-WA a 


LP08-P 


CCNT 


UP08P-WE 


MI 


ER 


TPL 


3 


5/74 


L 


8 


PCS 


LP05-WE a 


LP08»P 


CCNT 


LPO8-0A 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


PQS 


LP03-QA a 


LP08«P 


CCNT 


LP08-QB 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


PQS 


LP03-QB a 


LP08«P 


CCNT 


LP03-QC 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP03-QA a 


LP08«N 


CCNT 


UP08-QD 


JEH 


FA 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP03-QB a 


LP08»N 


CCNT 


LP08-RA 


JEH 


LQ 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


PQS 


LP04iRA a 


LP08«P 


CCNT 


LP08-RB 


JEH 


LQ 


CSS 


3 


2/72 


L 


6 


POS 


LP04-RB a 


LPC8»P 


CCNT 


LP08-RC 


JEH 


LO 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP04-RA a 


LP08«N 


CCNT 


LP08-RD 


JEH 


LO 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP04.RB a 


LP08«N 


CCNT 


LP08-SA 


JEH 


LQ 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


POS 


LP04-SA a 


LP08«P 


CCNT 


LP08-SB 


JEH 


LO 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


POS 


LP04-SB a 


LP08-P 


CCNT 


LP08-SC 


JEH 


LO 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP04-SA a 


LP08»N 


CCNT 


LP08-SO 


JEH 


LQ 


CSS 


3 


2/72 


L 


8 


NEG 


LP04-SB a 


LPOSiN 


CCNT 


LP09-FC 




MI 


TPL 


3 




L 


9 




LPQi-FA a 


CONT 





62 



MODEL 
NO 

LP09-FD 

LP09-HC 

LP09-HD 

LP09-JC 

LP09-JD 

LP09-KC 

LP09-KD 

IPIO-AA 

LPIO-AB 

LP10-CA 

LPIO-CB 

LPIO-D'A 

LPIO-DB 

LPIO-EA 

LPIO-EB 

LPIO-FA 

LPIO-FB 

LPiO-FC 

LPIO-FD 

LP10-FE 

LPIO-FF 

LPIO-HA 

LPIO-HB 

LPIO-HC 

LPIO-HD 

LP10-HE 

LP1Q-HF 

LP11 

LPll-FA 

LP11-FB 

LP11-HA 

LPil-HB 

LPU-JA 

LP11-J8 

LP11-KA 

LPU-KB 

LP11-MA 

LP11-MB 

LP11-QA 

LP11-QB 

LP11-RA 

LPll'RB 

LP11-RE 

LP11-RF 

LP11-SA 

LP11-SB 

LP11-SE 

LPil-SF 

LP11-UA 

LP11-UB 

LP11-VA 

LP11-VB 

LP11-VC 

LP11-VO 

LP11-VE 



ENG 

MGR 



FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
FW 
SO 
B3 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 



SO 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 



BO 
BO 
BO 
BO 
BO 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

KE 

KE 

KE 

*E 

KE 

KE 

KE 

KE 

DAO 

DAO 

DAO 

DAO 

DAO 

DAO 

DAO 

DAD 

DAO 

DAD 

DAO 

DAD 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

FA 

FA 

FA 

FA 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

BALL 

BALL 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 



MFGR 
AREA 

TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



65 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



CSS 



L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
5/72 L 
5/72 L 
6 10/72 L 
6 10/72 L 
L 
L 
L 
L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
4/74 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
7/71 L 
2/72 L 
2/72 L 
2/72 L 
2/72 L 
7/73 L 
7/73 L 
8/73 L 
8/73 L 
7/73 L 
7/73 L 
8/73 L 
8/73 L 
9/72 L 
9/72 L 
5/74 L 
5/74 L 
5/74 L 
5/74 L 
5/74 L 



9 

9 
9 

9 
9 

9 

9 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

BA10 

LPlO« 

LP10* 

8A10 

BA10 

BA10 

8A10 

LP10- 

LP10- 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

0D11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DDH 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DD11 

DS500 

DS500 

11 

11 

11 

11 

11 



LP01 

LP01 

LPC1 

LP02 

LP02 

LP02 

LP02 

SCO 

300 

1C0C 

1000 

600 

600 

500 

500 



•FB 4 

•ha a 
•HB 4 



CONT 
CONT 
CONT 



■ JA 4 CONT 
-JB 4 CONT 



iKA 

• KB 



132C0L 
132C0L 
132C0L 
132C0L 
FAi »FBi 
FA, .FBi 
132C0L 
132COL 
132C0L 
132C0L 
HA, .HB, 
HAi -HBi 



64CH 
64CH 
64CH 
64CH 

•FCi - 

*FC , 
96CH 
96CH 
96CW 
96CH 

-HC, ■ 

-HCi - 



EDP DA PR 

EDP DA PR 

SCI DA PR 

SCI OA PR 
•FD 
■FD 

EDP DA PR 

EDP DA PR 

SCI DA PR 

SCI DA PR 
■HD 
-HD 



SERIES 
SERIES 



2470 
2470 
2470 
2470 

64 

64 

2470 

2470 

2470 

2470 
96 
96 
LINE 
LP01 
LP01 
LP01 
LP01 
LP02 
LP02 
LP02 
LP02 
LP03 
LP03 
LP03 
LP03 
LP04 
LP04 
LP04 
LP04 
LP04 
LP04 
LP04 
LP04 
LP11 
LP11 
LP05 
LP05 
LP05 
LP05 
LP05 



CONT 

CONT 

LPM 64 CHAR ■* 

LPM 64 CHAR \t 

LPM 64 CHAR 

LPM 64 CHAR 

LPM 96 CHAR p 

LPM 96 CHAR M 

LPM 132 CHAR 

LPM 132 CHAR 

250 LPM VFU S 

250 LPM VFU S 

250 LPM VFU S 

250 LPM VFU S 

HAR EDP QUICK 

HAR SCI QUICK 

25 LPM VFU ST 

25 L p M VFU ST 

25 LPM VFU ST 

25 LPM VFU ST 

HAR EDP QUICK 

HAR SCI QUICK 

PRINTER CONT 

FA 4 LP11 OX 

FB 4 LPH CC 

HA M.P11 CC 

HB 4 LPHCON 

jA 4 LPH OC 

JB 4 LPH CC 

KA 8 LPH CC 

KB 4 LPH CC 

MA 4 LPH OC 

MB 4 LPH QC 

QA 4 LPH CC 

QB 4 LPH OC 

RA 4 LP11 CC 

RB 4 LPH QC 

RE 4 LPH CC 

RF 4 LPH OC 

SA 4 LP11 OC 

SB 4 LPH OC 

SE 4 LPH OC 

SF 4 LPH QC 

JA IN PLACE 

JB IN PLACE 

VA 4 LPH QC 

VB 4 LPil OC 

VC 4 LPH CC 

VD 4 LPH CC 

VE « LPH CC 



DS4000 4 CONT 60 HZ 
DS4000 4 CONT 50 Hi 
MOS5000 4 CONT 60 HZ 
MOS5000 4 CONT 50 Hi 
DS5000 4 CONT 60 Hi 
DS5000 4 CONT 50 Hi 
MDS5000 4 CONT 60 HZ 
MDS5000 4 CONT 50 HZ 
TATIC QUICKLATCH, 60HZ 
TATIC QUICKLATCH, 50HZ 
TATIC QUICKLATCH, 60H2 
TATIC QUICKLATCH, 50HZ 

CHANGE DRUM 

CHANGE DRUM 
ATJC QUICKLATCH, 60HZ 
ATJC QUICKLATCH, 50HZ 
ATIC QUICKLATCH, 60H2 
ATIC QUICKLATCH, 50HZ 

CHANGE DRUM 

CHANGE DRUM 
RCL MODULE 4 CABLE KIT 
NT 
NT 
NT 
T 

NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 

OF LS11-A 
OF LS11-B 
NT 
NT 
NT 
NT 
NT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED 


ON 






DESCRIPTION 


NQ 


MSR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 
















LP11-VF 


BO 


LC 


css 


3 


5/74 


L 


11 










LP05-VF « LP11 CCNT 


LP11-VH 


BD 


LC 


ess 


3 


5/74 


L 


11 










LP05-VH * LPH CCNT 


LP11-VJ 


BO 


LC 


CSS 


3 


5/74 


L 


11 










LP05-VJ « LPH OCNT 


LP11-WA 


BD 


LC 




3 


5/74 


L 


11 










LP05-WA « LPH CCNT 


LP11-HB 


BD 


LC 




3 


5/74 


L 


11 










LR/05-WB « LPH CCNT 


LP11-WC 


BD 


LC 




3 


5/74 


L 


11 










LP05-WC S LPH CCNT 


LP11-WD 


BO 


LC 




3 


5/74 


L 


11 










LP05-WD 4 LP11 OCNT 


LP11-WE 


BO 


LC 


CSS 


3 


5/74 


L 


11 










LPC5-WE « LPH OCNT 


LP11-WF 


BD 


LC 


CSS 


3 


5/74 


L 


11 










LP05-WF S LP11 OCNT 


LP11-WH 


BD 


LC 


CSS 


3 


5/74 


L 


11 










LPOSiWH 4 LPH OCNT 


LPU-WJ 


BD 


LC 


css 


3 


5/74 


L 


11 










LP05-WJ 4 LPH CCNT 


LP12-AA 


SNT 


RI 




5 




L 


12 










SCO LPM 64 CHAR *DS4000 * CONT 60 HZ 


LP12-AB 


SNT 


RI 




3 


1/72 


L 


12 










3C0 LPM 64 CHAR ^DS4000 4 CONT 50 HZ 


LP12-CA 


SNT 


RI 




2 




L 


12 










100C LPM 64 CHAR MDS5000 4 CONT 60 HI 


LP12-CB 


SNT 


RI 




2 




L 


12 










1000 L p M 64 CHAR MDS5Q00 ft CONT 50 HE 


LP15-CA 


BD 


sw 




5 


4/71 


L 


BA15 










1000 LPM 64 CHAR MDS5000 4 CONT 60 HZ 


LP15-CB 


BD 


sw 




5 


4/71 


L 


8A15 










1000 LPM 64 CHAR MDS5000 4 CONT 50 HZ 


LP15-FA 


BD 


SW 




5 


3/71 


L 


15 










LP01.FA 4 CONT 6CH2 


LP15-FB 


BD 


sw 




5 


3/71 


L 


15 










LP01-FB « CONT 5CH1 


UP15-HA 


BO 


SW 




5 


7/71 


L 


15 










LP01-HA & CONT 6CH2 


LP15«HB 


BD 


SW 




5 


7/71 


L 


15 










LP01-HB « CONT 5CHZ 


LP15-JA 


BD 


sw 




5 


7/71 


L 


15 










LP02-JA i CONT 6CH2 


LP15-JB 


BD 


sw 




5 


7/71 


L 


15 










LP02-JB 4 CONT 5CHH 


LP15-KA 


BO 


sw 




5 


7/71 


L 


15 










LP02-KA « CONT 6CH2 


LP15-KB 


BO 


sw 




9 


7/71 


L 


15 










LP02-KB « CONT 5CH2 


LP15-RA 


BO 


sw 




3 


3/73 


L 


15 










LP04-RA « CONT 6CHZ 


LP15-RB 


BO 


sw 




3 


3/73 


L 


15 










LP04-RB * CONT 5CH2 


LP15-SA 


BO 


sw 




3 


3/73 


L 


15 










LPC4-SA 4 CONT 6CH2 


LP15.SB 


BO 


sw 




3 


3/73 


L 


15 










LP04iSB « CONT 5CH2 


LP15»VA 


BD 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-VA 


4 


CONT 




LP15-VB 


BO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-VB 


& 


CONT 




LP15-VC 


BO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-VC 


« 


CONT 




LP15-VD 


BO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-VD 


4 


CONT 




LP15-VE 


so 


sw 


CSS 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-VE 


4 


CONT 




LP15-VF 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-VF 


i 


CONT 




UP15-VH 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-VH 


* 


CONT 




LP15-VJ 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-VJ 


& 


CONT 




LP15-WA 


SO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-WA 


& 


CONT 




LP15-WB 


BD 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05- 


•WB 


& 


CONT 




LP13-WC 


BO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-WC 


& 


CONT 




LP15-WD 


BO 


sw 




3 


5/74 


L 


15 


LP05-W0 


& 


CONT 




LP15-WE 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-WE 


i 


CONT 




LP13-WF 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05-WF 


8, 


CONT 




LP15-WW 


BO 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05- 


• WW 


4 


CONT 




LP15-WJ 


30 


sw 


css 


3 


5/74 


L 


15 


LP05- 


■ WJ 


4 


CONT 




LP43-AP 




RW 


css 


3 


2/72 


L 


8 POS 










INTERFACI TO MOS 4330 CHAIN PRINTER 300 LPM 


LPCOl-AA 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON 713-1C TO -100( 115V 60H 


LPCOl-AB 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -100i 230V 50H2 


LPCOl-BA 




JW 




3 


4/74 


L 


LPDH, 


LP08 








INTERFACE TO PHOTON 713-200, 115V 60HZ 


LPCOl-BB 




JW 




3 


4/74 


L 


LP011, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON 713-200, 230V 5QHZ 


LPCOl-CA 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON 7000, 115V 60H2 


LPCOl-CB 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPQ8 








INTERFACE TO PHOTON 7000, 230y fOHZ 


LPCOl-DA 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 115V 6QH2 


LPCOl-DB 




JW 




3 


4/74 


L 


LPD11, 


LPD8 








INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 


LPCOl-EA 




JW 




3 


4/74 


L 


LPDli, 


LPD8 








INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, UfV 60HZ 
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MODEL 
NO 

LPCOl- 

LpCOi- 

LPCOl- 

LPCOl 

LPCOl 

LPCOl 

LPCOl 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC11 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC3- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC8- 

LPC3- 

LPC8- 

LPC3- 

LPC8- 

LPC8- 

LPOll 

LPD11 

LP03- 

LPD8- 

LPD3- 

LP08- 

LPS11 

LPS11 

LPS11 

LPS11 

LPS11 



EMG 

MSP 



• EB 

-FA 

-FB 

-HA 

-MB 

-JA 

-JB 

-AA 

-AB 

-BA 

-SB 

-CA 

-CB 

-DA 

-DB 

-EA 

-EB 

-FA 

-FB 

AA 

AB 

AC 

AD 

BA 

SB 

BC 

3D 

CA 

CB 

CC 

CD 

DA 

OB 

DC 

DD 

EA 

EB 

EC 

ED 

FA 

FB 

FC 

FD 

HA 

-AA 

-AB 

MA 

NB 

PA 

PB 

-E AW 

• SA AW 
-SB U 
-SC AW 
-SD AH 



DESIGN PROD 
ENGR ENSR 

JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 
JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

JW 

AHS 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



4/74 
4/74 
4/74 

4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
10/7.3 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
3 10/73 
3 10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
3 10/73 
3 10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
11/73 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
11/73 B 
9/72 8 
9/72 3 
9/72 B 
9/72 B 



PD11, 

PD11, 

PD11, 

PD11, 

PD11, 

PD11, 

PD11, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PQS 

POS 

NEG 

NEG 

POS 

POS 

NEG 

NEG 

POS 

POS 

NEG 

NEG 

PQS 

POS 

NEG 

NEG 

PQS 

POS 

NEG 

NEG 

POS 

POS 

NEC 

NEG 

PQS 
1 
1 

NEG 

NEG 

POS 

POS 
PSil-l 
1 
1 
1 
1 



USED ON 



LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 
LPD8 



DESCRIPTION 



69 



LPS MTNG BOX, 

LPS MTNG BOX, 

LPS MTNG BOX, 

LPS MTNG BOX, 



INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V 50HZ 

INTERFACE TO COMPSTAR 191, 115V 60HZ 

INTERFACE TO COMPSTAR 19l» 230V 5QHZ 

INTERFACE TO MERGENTHALER, 115V 60HZ 

INTERFACE TO MERGENTHALEP • 230V 50HZ 

INTERFACE TO VIDEO SETTER, 115V 60HZ 

INTERFACE TO VIDEO SETTER, 230V 50H2 

Interface to photon 7i3-io to -iooc usv *ohz 

INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -100i 230V 5QHZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-20C, U5V 6QHZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-20C, 230V 50H2 
INTERFACE TO PHOTON 7000, U5y 60H2 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 230y 90HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 115V 60HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V 50HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR 191, 115V 60HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR 191, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -lOOi 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -100, 230V 50HI 
INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -100, 115V 60H2 
INTERFACE TO PHOTON 713-10 TO -lOOi 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-200, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-200, 230V 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 713-200, 115V 60HZ 

Interface to photon 713-200, 23ov sohz 

INTERFACE TO PHOTON 7000, 119V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 230y 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON 7000, 230v 50HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, H5V 60H2 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HH 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 115V 60HZ 
INTERFACE TO PHOTON PACESETTER, 230V 50HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 115V 60HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V 50HZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, U5V 6QHZ 
INTERFACE TO HARRIS INTERTYPE TXT, 230V SOHZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, ll5v 60HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, 230y 50HZ 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, Il5v 60H2 
INTERFACE TO COMPSTAR Al, 230V 50HZ 
INTERFACE TO MERGENTHALEPi 115V 60HI 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOl. 115V 60H2 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOli 230V 50HI 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOl. 115V 60HZ 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOl, 230V 50HZ 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOl. 115V 6QH2 
UNIVERSAL CONTROL FOR LPCOl, 230V 50HI 
EXP BQX, 48 MORE A/D CH. 8 MORE D/A CQNV 
PS, FRONT PANEL. UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABL&i 115V 
PS, FRONT PANEL. UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABLE, 230V 
PS, FRONT PANEL. UNIBUS INTFCE, RACK MOUNTABLE, 100V 
PS, FRONT PANEL, UMBUS INTFCE, TABLE TQP, 115V 



MODEL 
NO 



EMG 
MSR 



LPS11-SE AW 

LPSli-SF AW 

LPSAO-12 AW 

LPSAD-15 AW 

LPSAD-NP AW 

LPSAC AW 

LPSAG-VG AW 



AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
AW 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



LPSAM 

LPSAM-E 

LPSDA 

LPSDP 

LPSDR-A 

LPSKW 

LPSSH 

UPSVC 

LSOl-EA 

LSOl-EB 

LSOl-EC 

LSOl-ED 

LSOl-FA 

LSOl-FB 

LSOl-JA 

LSOl-JB 

LS04-A 

LS07-AA 

LS08-NA 

LS08-NB 

LSQ8-PA 

LS08-PB 

LS11-A 

LS11-B 

L811-C 

LS11-0 

LS8-EA 

LS8-EB 

LS8-FA 

LS8-FB 

LSPIO-JA JEH 

LSPiO-JB JEH 

LSPIO-JC JEH 

LSPIO-LA RW 

LSPIO-LB RW 

LSP11-AA JEH 

LSP11-AB JEH 

LSPil-JA JEH 

LSP11-JB JEH 

LSP11-KA JEH 

LSP11-KB JEH 

LSPll'RA JEH 

LSPU-RB JEH 

LSP11-SA JEH 

LSP11-SB JEH 

L5S11-FA JEH 

LSS11-FB JEH- 

LT08-A 



MI 
Ml 
Ml 
CA 
CA 



JC 
JC 



DESIGN 
ENGR 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

AH5 

AHS 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

ERK 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

PH 

8M 

ER 

ER 

ER 

ER 

LC 

LC 

BALI 

BALL 

JK 

JK 

JK 

JK 

CV 

cv 

PWD 
BM 
BM 
CV 

cv 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

FA 

SPRY 

SPRY 

VB 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



66 



CSS 
CSS 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 



CSS 
CSS 

CSS 
LVP 
LVP 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

css 

CSS 



9/72 B 
9/73 B 
9/72 A 
9/72 A 
9/72 D 
9/72 A 
9/72 A 
9/72 A 
2 11/73 L 

2 11/73 B 

3 9/72 D 

2 12/73 D 

3 9/72 D 

9/72 A 

9/72 V 
2/74 

2/74 
2/74 
1/73 
1/73 
1/73 
4/73 
4/73 



6/72 
6/72 
6/72 
6/72 
3 10772 
3 10/72 
3 6/73 
6/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
4/73 
6/74 

7/72 
7/72 
4/73 
4/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 
3/73 



LPS MTNG 
LPS MTNG 



11 

11 

LPSll.S 

LPS11-S 

LPSll.S 

LPS11-S 

LPSll.S 

LPSll.S 

LPSU.E 

LPSU.E 

LPSll.S 

LPSll.S 

LPSll.S 

LPS11 

LPSll.S 

LC8-E, LP08-N, • 

LC8-E, LP08.Ni - 

VT8-EA, VT8-EC 

VT8.EB1 VT8-ED 

LC8-E, LP8-N1 -P 

LCS-E, LP8-Ni 

LC8-E1 LP8-N1 

LC8-E, LP8-Ni 

8, 8/S1 8/1 

8 POS 

8 NEG 

8 NEG 

8 POS 

8 POS 

11 

11 

11 

11 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

BA10 CAB 

BA10 CAB 

BA10 

BA10 CAB 

BA10 CAB 



-P 
■P 
-P 



M7023 



M7016 



CDC 9362 
CDC 9362 

LPU-JA 

LP11-JB 

LP11-KA 

LP11-KB 

LP11-RA 

LP11-RB 

LP11-SA 

LP11-SB 

CENTR0N1 

CENTRONI 



BOX, PS, FRONT PANELi UMBUS INTFCEi TABLE TQPi 230V 
BOX, PS, FRONT PANEL* UNIBUS INTFCEi TABLE TOPi 10QV 
12 BIT ADC, S8H, 8 CH MUX, 6 DIGIT LED DISPLAY 
13 BIT LPSAD-12 
DMA OPTION TO LPSAD 
4 PREAMPS (A242) 

4 PREAMPS W VARIABLE GAJN (A241) 
8 CH ANALOG MUX (A4Q7) 
8 C ANALOG MUX (A4C7) 
DUAL 12 BIT DAC (A625) 
DIGITAL I/O M7Q17 
DIGITAL I/O W INTERRUPT, 
PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK, 2 SCHMITTS, 
S8H A406 

DISPLAY CONT 8 2 DACS 
P CENTRONICS 101 132 COL 165 CH/SEC 5X7 DOT, U9V60H! 
P CENTRONICS 101 132 COL 165 CH/SEC 5X7 DOT, 230V5OH1 
LSOliEA W CABLE 70C8859 
LSOl-EB W CABLE 70C8859 
CENTRONICS 101A 132 COL 165 CH/SEC 9X7 DOT, U9V60HZ 
CENTRONICS 101A 132 CQL 165 CH/SEC 9X7 DOT, 230V50H2 
CENTRONICS 101A W JAPANESE CHARACTERS, 100V 60HZ 
CENTRONICS 101A W JAPANESE CHARACTERS, 100V 5QH2 
MONROE 4600 PRINTER CONTROL 
FRANKLIN 2016 NUMERIC CONT 16-20 COLUMNS 
LSOl-FA 6 LP08iN CENT 60HZ 
LS01-FB 8 LP08«N CCNT 50H2 
LSOl-FA 8 LP08«P CCNT 60HZ 
LS01-FB 8 LP08«P CCNT 50HZ 
LSOl-FA 8 M7258 CONT, 115V 60HZ 
LSOliFB 8 M7258 CONT, 230V 50H1 
LSlliA W CENTRONICS STAND, 115V 60HZ 
LS11-B W CENTRONICS STAND, 230V 50HZ 
LSOl-EA W LC8-E iCONT, 115V 60HZ 
LSOl-EB W LC8-I CONT, 230V 50H2 
LSOliFA W LC8-E ^CONT, 113V 60HZ 
LSOtiFB W LC8-I XONT, 230V 50HZ 
COC 9362 TRAIN PRINTER 8 CONT (TRAIN 50300510) 60H2 
CDC 9362 TRAIN PRINTER 8 CONT (TRAIN 50300510) 30H1 
CDC 9362 TRAIN PRINTER 8 CONT (TRAIN 50300517) 
LP02.LA W CONT, 60HZ 
LP02iLB W CONT, 50 HZ 
TRAIN PRINTER 8 CONT (UP TO 128 CHAR), 60HZ 
TRAIN PRINTER 8 CONT (UP TO 128 CHAR), 5QHZ 



W 8 CH VFUi 136 COL 

W 8 CH VFU, 136 COL 

W 8 CH VFg, 136 COL 

W 8 CH VFUi 136 COL 

W 8 CH VFy, 136 COL 

W 8 CH VFu, 136 COL 

W 8 CH VFU, 136 COL 

W 8 CH VFu, 136 COL 



ZONE SELECT, 60HZ 

ZONE SELECT, 30HZ 

ZONE SELECT, 60HZ 

ZONE SELECT, 30HZ 

ZONE SELECT, 60HZ 

ZONE SELECT, 5QHZ 

ZONE SELECT, 60HZ 

ZONE SELECT, SOHZ 

CS 101A W CQNT « OIFF SEND/RECEIVE, 115V 60HZ 

CS 101A W CQNT 8 DIFF SEND/RECEIVE, 230V 50HZ 

CONTROL W SPACE FOR 5 LT08-B 



MODEL ENG DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


ND M3F 


\ engr ensr 


AREA 


MQ/YR 








LT08-B 


VB 


5 




L 


UT08-A 




LT08-C 


VB 


3 




L 


LT08-A 




LT09-A 


MI 


3 




L 


9 




LT09-B 


Ml 


5 




L 


LT09-A 




LT09-C 


MI 


3 




I 


LT09-A 




LT1Q-A 


RW 


CSS 6 


7/71 


L 


10 




LT15-A 


FA 


4 




L 


BA15 




LT19-A 


FA 


6 







9 




LTl'-B 


FA 


6 




D 


LT19-A 




LT19-C 


FA 


6 







LT19-A 




LT19-0 


FA 


5 


6/71 





9, 9/Li 


DW15-A 


LT19-E 


FA 


3 


6/71 


D 


LT19-D 




LT19-F 


FA 


3 


6/71 


D 


LT19-D 




LT19-HA 


FA 


5 


6/71 


D 


LT19-F, 


PT08-F 


LT19-HB 


FA 


3 


6/71 


D 


LT19«Fi 


PT08-F 


LT19-HC 


FA 


5 


6/71 


D 


LU9-F, 


PT08-F 


LT19-HD 


FA 


5 


6/71 





LT19-Fi 


PT08-F 


LT19-HE 


FA 


5 


6/71 


D 


LT19-Fi 


PT08-F 


LT33-AA 


KE 


5 




L 


10 




LT33-AB 


KE 


3 




L 


10 




LT33-BA 


KE 


6 


10/72 


L 


10 




LT33-BB 


KE 


6 


10/72 


L 


10 




LT33-BC 


KE 


3 


10/72 


L 


10 




LT33-BD 


KE 


3 


10/72 


L 


10 




UT33-CA 


KE 


6 


6/72 


L 


8/1, 9 




LT33-CB 


KE 


6 


6/72 


L 


8/1, 9 




LT33-CC 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


13 


LT33-CD 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


. 15 


LT33-CE 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


13 


Lf33-DA 


KE 


6 


6/72 


L 


8/1, 9 




LT33-DB 


KE 


6 


6/72 


L 


8/1, 9 




LT33-DC 


KE 


3 




I 


8/E, 11 


15 


LT33»DD 


KE 


3 




L 


8/E, 11, 


15 


LT33-DE 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


15 


LT33-EA 


KE 


3 




L 


8/1, 9 




LT33-EB 


KE 


3 




L 


8/1, 9 




LT33-HA 


KE 


6 


10/72 


L 


8/1, 9 




LT33-HB 


KE 


6 


10/72 


L 


8/1, 9 




LT33-HC 


KE 


3 


10/72 


L 


8/1, 9 




LT33-HD 


KE 


3 


10/72 


L 


8/1, 9 




LT33-MA 


WMK 


3 




L 


ASR33 




LT33-MB 


WMK 


3 




L 


ASR33 




LT33-MC 


WMK 


3 




L 


KSR33 




LT33-MD 


WMK 


3 




L 


KSR33 




LT33-RA 


CRB 


2 


7/71 


L 


11R20 




LT33-RB 


CRB 


3 


12/71 


L 


11R20 




LT33-SB JC 




3 




L 


LT33-B, 


•Di *E, 


LT33-ST JC 




3 




L 


LT33 




LT35-AA 


KE 


5 




L 


10 




LT35-AB 


KE 


5 




L 


10 




LT35-CA 


KE 


6 


6,72 


L 


8/1, 9 




LT35-CB 


KE 


6 


6/72 


L 


8/1, 9 




LT35-CC 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


15 


LT35-CD 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


13 


LT35-CE 


KE 


3 




L 


8/E, 11 


15 



DESCRIPTION 



67 



CABLE SET FOR 

CABLE SET FOR 

CABLE SET FOR 

CABLE SET FOR 



.F, -H 



CONTROL FOR ASR33 OR ASR35 
IIA MODEM INTERFACE 
CONTROL FOR UP TC 3 LT09-B 
TELETYPE CONTROL 
IIA MODEM INTERFACE 
TELETYPE INTERFACE (SPECIAL) 
ONE TTY INTERFACE 

API CONTROL FOR <LP TO 3 LT19-B OR »C 
TELETYPE CONTROL MODULE SET 
LT19-B PLUS EIA CONVERTERS 
LT19-A W SEPARATE CLOCK PER TRANSMITTER 
TELETYPE CONTROL MODULE SET 
LT19-E PLUS EIA CONVERTERS 
CABLE SET FOR INTERPRQCESSOR BUFFER, 30 FT 
INTERPRQCESSOR BUFFER* 100 FT 
INTERPRQCESSOR BUFFER, 190 FT 
INTERPRQCESSOR BUFFER, 200 FT 
INTERPROCESSOR BUFFERi 230 FT 
KSR33 FRICTION FEED 113V 60 HI 
KSR33 FRICTION FEED 230V 30 HI 
ASR33(TY) SPROCKET FEED V XON ft XQFF j,l5V 60 HI 
ASR33(TY) SPROCKET FEEO> XQN « XQFF 230V 30 HI 
ASR33 FRICTION FEED W XON « XOFF, 115V 60HI 
ASR33 FRICTION FEED W XON ft XQFF, 230V 50H2 

KSR33 TS OEC MODIFIED H5V 60 HE, W078 
KSR33 TS DEC MODIFIED 230V 30 HZ, WQ78 
KSR33 DEC MODIFIED H5V 60 HZ NO W078 
KSR33 TS DEC MODIFIED 230V 50 HZ, NQ W078 
KSR33 TS DEC MODIFIED 100V 50 HZ, NO W078 
ASR33 TU SYNC READ & PUNCH 115V 60 HZ, W078 
ASR33 TBP SYNC RC, PU, 230V 50 HZi W078 
ASR33 TU SYNC RD, PUi 115V 60 HZ, NQ W078 
ASR33 TBP SYNC RC, PU, 230V 50 HZ, NQ W078 
ASR33 TBP SYNC RC, PU, 100V 30 HZ, NQ WQ78 
ASR33 TU NON-SYNC RDi PUi 115V 60 HZ, W078 
ASR33 TBP NON-SYNC RD, PU, 230V 50 HZ, W078 
LT33-BA W W078 
LT33iBB U W078 
LT33-BC W W078 
LT33-B0 W W078 

MODIFICATION KIT FDR 8, 8/J, 8/Li 8/S 
MODIFICATION KIT FOR 8/E, 11, 13 
MODIFICATION KIT FOR 8, 8/1, 8/Li 8/S, 9 
MODIFICATION KIT FOR 8/Ei 11, 15 
ASR33{TU) DEC MODIFIED SHIELDED CABLE MJL CONN 60H! 
ASR33(T8P> DEC MODIFIED SHIELDED CABLE MIL CONN 3QHZ 
SPARE PARTS FOR ASR33 
TOOL KIT FOR MOD 33 TTY 
KSR33 DEC MODIFIED 115V 60 HZ 
KSR33 DEC MODIFIED 230V 30 HZ 
KSR33 DEC MODIFIED 115V 60 HZ W078 
KSR33 DEC MOD 23CV 50 HZ W078 
KSR33 DEC MODIFIED 115V 60 HZ NO W078 
KSR33 DEC MODIFIED 230V 50 HZ NO W078 
KSR33 DEC MODIFIED 100V 50 HZ, NO WQ78 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


M8R 


ENGR EN5R AREA 




MO/YR 






LT35-DA 




KE 




6 


6/72 


L 


8/1, 9 


LT35-DB 




KE 




6 


6/72 


L 


8,1, 9 


LT35-DC 




KE 




3 




L 


8/E, 11, 15 


LT35-0D 




KE 




3 




L 


8/E, 11, 15 


LT35-0E 




KE 




3 




L 


8/E, 11, 15 


LT35-MC 




WMK 




3 




L 


KSR35 


LT33-MD 




WMK 




3 




L 


KSR35 


LT35-ME 


JEH 


LO 


CSS 


3 


10/73 


L 


LT35-C 


LT35-RA 




CRB 




3 


12/71 


L 


11R20 


LT35-RB 




CRB 




3 


12/71 


L 


11R20 


LT37-AC 




KE 




6 


6/72 


L 


10 


LT37-AD 




KE 




6 


6/72 


L 


8, 10, 12 


LT37-AE 




KE 




6 


6/72 


L 


8, 10, 12 


LT73-AD 




ABW 


CSS 


6 


11/72 


L 


8 POS 


LT73-AE 




ABW 


CSS 


6 


11/72 


L 


8 NEG 


LT73-AF 




ABW 


CSS 


3 


11/72 


L 


8 PQS 


LT73-AH 




ABW 


CSS 


3 


11/72 


L 


8 NEG 


LVOl-AA 


EC 


AEW 




3 


10/73 


L 


LV11, LV12 


LVOl-AB 


EC 


AEW 




3 


10/73 


L 


LVH, LV12 


LVOl-BA 


EC 


AEW 




3 


10/73 


L 


LV11, LV12 


LV01-3B 


EC 


AEW 




3 


10/73 


L 


LVlli LV12 


LV11 


EC 


AEW 




4 


10/73 


L 


11 


LVU-AA 


EC 


AEW 




4 


10/73 


L 


LVll 


LV11-AB 


EC 


AEW 




4 


10/73 


L 


LV11 


LV11-BA 


EC 


AEW 




4 


10/73 


L 


LVll 


LVll-BB 


EC 


AEW 




4 


10/73 


L 


LVll 


LV12 


SNT 


AEW 




2 


12/72 


L 


8 PQS 


LV12-AA 


SNT 


AEW 




2 


12/72 


L 


8 POS 


LV12-AB 


SNT 


AEW 




2 


12/72 


L 


8 POS 


LV12-BA 


SNT 


AEW 




2 


10/72 


L 


8 POS 


LV12-BB 


SNT 


AEW 




2 


10/72 


L 


8 POS 


MAIO 




SU 




6 


7/72 


M 


6, 10 


MAIO-A 




su 




6 


7/72 


M 


6, 10 


MB1Q 




su 




5 




M 


6, 10 


MC08 




Ml 




2 




M 


8 


MC09 




MI 




5 




M 


9 


MCIO 




SU 




5 




M 


MAIO 


MCIO-E 




su 




3 


1/72 


M 


ME10 


MCIO-F 


ATT 


SU 




5 


2/73 


M 


MF10 


MC11 




SKJ 


CSS 


3 


4/74 


M 


11 


MC11-B 


JM 


RLM 




2 


4/74 


M 




MC12 


SNT 


RI 




5 




M 


12 


MC7.0-B 




MI 




3 




M 


9 


MC71-A 




MI 




4 




M 


9-L 


MC71-B 




MI 




4 




M 


MC7l-A» MC71-C, 


MC71-C 




MI 




4 




M 


MC71-A, MC71-D 


MC71-0 




MI 




4 




M 


MC71-A 


MC8-E 




WL 




- 


8/71 


M 


8/E, 8/M 


MC8-EH 




WL 




2 


4/73 


M 


8/E, 8/M 


MC8-EJ 




WL 




2 


7/72 


M 


8/E, 8/M 


MC8-IA 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1 


MC8-IB 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1 


MC8-LA 




RR 


TPL 


5 




M 


BA08, BM08 



DESCRIPTION «8 



ASR33 SYNC RD, PL, U5V 60 HZ, W078 
ASR33 SYNC RD, PL# 230V 50 HH, W078 
ASR35 SYNC RD, PL, H5V 60 HZ, NO WQ78 
ASR35 SYNC RD, PL, 230V 50 HZ, NO W078 
ASR33 SYNC RD, PLi 10QV 50HZ, NO W078 
MODIFICATION KIT FOR 8, 8/J, 8/Li 8/S, 9 
MODIFICATION KIT FCR 8/Ei 11, 15 
72 COL TO 80 COL CONVERSION 
ASR35 DEC MODIFIED SHIELCED CABLE MIL CONN 60H1 
ASR35 DEC MODIFIED SHIELCED CABLE MIL CONN 50HZ 
KSR37 YESU807 

KSR37 DEC MODIFIED W 33/37 MODE, H5V 60HI 
KSR37 DEC MODIFIED W 33/37 MODE, 830V 30 HI 
INTERFACE FOR JBf* 735 SELECTRJC 
INTERFACE FOR IBM 733 SELECTRJC 
IMPROVED INTERFACE FOR IBM 735 SELECTRJC 
IMPROVED INTERFACE FOR IBM 735 SELECTRJC 

8,3" VERSATEC PRINT/PLOT 5X7 OOT, 96 CH, 115V 

8,3" VERSATEC PRINT/PLOT 5X7 DOT, 96 CH, 230V 

11" VERSATEC PRINT/PLOT 7X9 DOT, 96 CH, 115V 

11" VERSATEC PRINT/PLOT 7X9 DOT, 96 CH, 230V 

CONTROL FOR LV01 ELECTROSTATIC PRINTER/PLOTTER 

8.3" LV01-AA PRINT/PLOT W LVll CONT, 115V 
8,3" LV01-AB PRINT/PLOT W LVll CONT, 230V 
11" LVOt-BA PRINT/PLOT W LVll CQNTi U3V 
11" LV01-BB PRINT/PLOT W LVll CQNTi 230V 
CONTROL FOR LV01 ELECTROSTATIC PRJNTER/PLOTTgR 
8.3" LV01-AA PRINT/PLOT W CQNTi 119V 
1,3" LVOl-AB PRINT/PLOT W CQNTi 230V 
11" LV01-BA PRINT/PLOT W CONT, USV 
11" LV01-BB PRINT/PLOT W CONT, 230V 



16 K 37 BITS 1 USEC MEMORY 
8 K 37 BITS 1 USEC MEMORY 
16 K 37 BITS 1.65 USEC MEMORY 
POPS TO MM01 INTERFACE 
CONTROL MEMORY 
EXTRA MEMORY PORT 
EXTRA MEMORY PORT 
EXTRA MEMORY PORT 

2 PORT MEMORY CQNTROLi INCLUDES M7801, M7802, M7803 

MC11 WITH PARITY 

4 K 12 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 

8 K 18 BIT 1 USEC MEMORY 

4 K 18 BIT MEMORYi SPACE FOR 8 K 

MC71-D 4 K EXPANSION, STACK ♦ MODULES 

4 K 18 BIT MEMORYi SPACE FOR 8 K 
4 K 18 BIT MEMORYi SPACE FOR 8 K 
KM8-E ♦ MM8-E (MEM EXT CONT ♦ 4K MEM) 
KM8-E * MM8-EH (MEM EXT CONT * 4K MEM) 
KM8-E ♦ MM8-EJ (MEM EXT CONT ♦ 8K MEM) 
4K 12 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 
4K 13 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 
4K 18 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR STATUS CATEGORY USED ON DESCRIPTION 69 

NO MSR ENGR ENGR AREA MO/YR 

MC8-LB RR TPL 5 M BA08, BM08 4K 13 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 

MC8-LC RR TPL 5 M 8M08 4K 12 BIT MEMORY W EXTENSION CONTROL 

MC8-LD RR TPL 5 M BM08 4K 13 B|T MEMORY W EXTENSION CONTROL 

MC8-S AB 5 M 8/S MEMORY EXTENSION CCNTROL 4 4K MEMORY 

MDIO-A SU 5 M 10 32 K 37 BIT l.liLSEC MEMORY 60 HZ 

MDiO-B Su 5 M 10 32 K 37 BIT 1,8 ilSEC MEMORY 50 HZ 

MD10-E SU 5 M MDIO-A* MD10-B 32 K 37 BIT EXPANSION UNIT 

MDIO^GA SU 6 3/73 M 10 MD10»A * MD10-E <65K) 

MD10-GB SU 6 3/73 M 10 MD1C-B ♦ M010-E <65K> 

MD10-RA SU 3 10/72 M 1040-A MDlOiGA IN PLACE OF 2 ME10 

MD10-R8 SU 3 10/72 M 1Q40«B MD1C-GB IN PLACE OF 2 M£10 

ME09-A MI 6 M 9 MEMORY EXTENSION & PARITY CHASSIS 

ME09-B MI 5 M 9 MEMORY EXTENSION, PARjTYi « PROTECT CHASSII 

ME09-C MI 2 M 9/L MEMORY EXTENSION PROTECT CHASSIS 

ME10 FW SU 5 5/71 M 10 16 K 37 BIT 1 USEC MEMORY 

ME10-X FW SU 5 4/72 M 10 ME1C MINUS COSMETICS 

ME11-LA SR 3 1/74 M 11 11/05 BOX * MMll-Li SPACE FOR 2 MORE 115V 

MEll-LB SR 3 1/74 M 11 11/05 BQX + MMll-Li SPACE FOR 2 MQR£ 230V 

ME15-AA JE 4 12/72 M 15 8K II BIT MEM SP FCR 24K 1ST UNIT, 115V 

ME15-AB JE 4 12/72 M 15 8« 18 BIT MEM 8P FCR 24K 1ST UNIT* 230V 

ME15-8 JE 4 12/72 M ME15-AA, -AB, -C. -0 8K 18 BIT MEM AOC-CN 

ME15-C JE 4 12/72 M ME15-AA, >AB, -D 8K 18 BIT MEM SP FCR 24K 2ND OR 4TH UNIT 

ME15-D JE 4 12/72 M 15 8K 18 BIT MEM SP FCR 24K 3RD UNIT 

ME15-EA LG JE 4 12/72 M 15 ME15.AA + ME15»B, 16K MEM 115V 60HZ 

ME15-EB LG JE 4 12/72 m 15 MEl5iAB + ME15.B, 16K MEM 230V 50HZ 

ME15-F LG JE 4 12/72 M 15 ME15«C ♦ ME15-B, 16K MEM 

ME15-H LG JE 4 12/72 M 15 ME15-D + ME15-Bi 18K MEM 

ME15-J LG JE 4 12/72 M ME15-AA, .ABi -C, -0 2 MEl5-Bi 16K MEM TOTAL 

ME8-S AB 5 M 8/S MEMORY EXPANSION MOUNTING HARDWARE 

MF10-A FW SU 5 2/73 M 10 MEM BUS 32K 37 BIT MEMi 1 USEC 

MF10-E FW SU 5 2/73 m MFlo-A 32K 37 BIT EXPANSION 1 USEC M£M 

MF10-G FW SU 5 2/73 M 10 MEM BUS MP10-A ♦ MF10-II 65K 37 BJT 1 USEC MEM 

MF10-M SU 5 2/73 M MF10-Ai -E. -G 8K 19 BIT MODULE SET 

MFli'-L JO 3 4 '73 M 11/35, BA11-DA, -DB 8ACK PLANEi MMll-Li SPACE FOR 2 MORE 

MF11-LP CA MOOR 3 4/73 >t 11 BACK PLANEi PARITY CONT, MMH-LPi SPACE FOR 2 MORE, 1 USEC 

MF11-M CA MQOR 3 4/73 M 11/40 8K EXPANDABLE MEM| MF11-L * KT11-D SEGMENTATION 

MF11-MP CA MOOR 3 4/73 M 11/40 8K EXPANDABLE PARITY MEMI MF11»LP * KT11-0 SEGMENTATION 

MF11-R CA *00R 3 4/73 M 11/40 16K EXPANDABLE MEMI MF11-L ♦ MM11-L ♦ KT11-D SEGMENTATION 

MFU-RP CA MOOR 3 4/73 M 11/40 16K EXPANDABLE PARITY MEM| MF11-LP * MM11-LP * KTH-0 

MF11-S CA MOOR 3 4/73 M 11/40 24K EXPANDABLE MEMI MF11-L ♦ 2 MMll-L * KT11-0 SEGMENTATION 

MF11-SP CA MOOR 3 4/73 M 11/40 24K EXPAMDABLE PARITY MEM| MF11-LP * 2 MMJ.1-LP + KT11-D 

MF11-U RGM DWS 3 11/73 M 11 BACK PLANE & 16K MM11-U MEM, SPACE FOR 1 MORE, 1 USEC 

Mfll-UP RGM DWS 3 11/73 M 11 BACK PLANEi PARITY CONT, 16K MM11-UP MEM, SPACE FOR 1 MORE, 1 USEC 

MF11-W RGM DWS 2 1/74 M 11 MF11»U BACK PLANE « 32K MM11-W MEMi SPACE FOR 1 MQRE MMH-U OR -W 

MF11-WP RGM DWS 2 1/74 M 11 MF11-UP BACK PLANE 4 32K MMH«WP MEM SPACE FOR 1 MORE MM11«UP OR «WP 

MJ8-E LT 4 5/71 M 8/E 32 WORD 12 BIT ROM, ALL ZEROS 

MJ8-EA LT 3 1/72 M 8/E HIGH/LOW SPEED PAPER TAPE RJM (M847-YA) 

MI8-EC LT 3 1/72 M 8/E TC08 BOOTSTRAP (M847-YC) 

MJ8-ED LT 3 1/72 M 8/E RK8 BOOTSTRAP (M847-YD) 

MJ8-EE LT 2 6/71 M 8/E TYPSET RIM LOADER (M847-YE) 

yjS-FF LT 2 9/71 M 8/E CEDU10, 20, 30i 40) EDU SYSTEM BOOTSTRAPi LOW SPEED (M847-YF) 

MJ8-EG LT 2 9/71 M 8/E (EDU50) EDU SYSTEM BOOTSTRAPi HIGH SPEED (MB47-YG) 

MJ8-EH LT 2 11/71 M 8/E TD8/E BOOTSTRAP CM847-YH) 

MI8-EJ BALL NR 3 3/73 M 8/E RK8/E BOOTSTRAP (M847.YJ) 

MI8-EK EAS *E 3 3/73 M DC72 CR8 BOOTSTRAP FOP CC72 (M847-YK) 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 




USED ON 






DESCRIPTION 70 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 
















MJ8-EL 


JC 


JK 




3 


4/73 


M 


8/E 










TU60 BOOTSTRAP <^847-YL> 


MI8-EM 


HI 


JDL 




3 


8/73 


M 


8/E 










TYPSET DECTAPE BCOTSTRAP LOADER (M847-YM) 


MJ8-EN 


Ml 


JDL 




3 


2/74 


M 


8/E 










TYPSET RK8/E BOOTSTRAP (M847-YN) 


MK15-A 




FA 




4 




M 


MM15- 


•AA, 


•AB# -AC, -AD 




4K 18 BIT EXPANSION KJT 


MK15-B 




FA 




4 




M 


MM15« 


-BA, 


■BBi -BC, -ED 




4K 19 BIT EXPANSION KJT 


ML11-R 


80 


DV 




2 


8/73 


H 


MF11- 


'I 




MMU-L 


* KT11»D (8K W MEM MANAGEMENT) 


MLll^RP 


BO 


DV 




2 


8/73 


M 


MFll- 


•LP 




MM11-LP * KT11-D (8K PARITY W MEM MANAGEMENT) 


HL11-S 


BO 


ov 




2 


8/73 


y 


MFll- 


'L 




2 


MMli 


-L * KT11-0 (16K H MEM MANAGEMENT) 


MLll-SP 


BO 


DV 




2 


8/73 


M 


MF11- 


LP 




2 


MM11 


■LP * KT11-D <16K PARITY W MEM MANAGEMENT) 


MM09-A 




MI 




5 




M 


9 










8 K 18 BIT 1 USEC MEMORY 1ST EXTENSION 


MM09-B 




MI 




5 




M 


9 










8 K 18 BIT 1 USEC MEMORYi 2ND EXTENSION 


MM09-C 




Ml 




3 




M 


9 










8 K 18 BIT 1 USEC MEMORY* 3RD EXTENSION 


MM11-E 


ROM 


PD 




5 




M 


11 










4 K 16 BIT 22 MIL *EMQRYi 1,2 USEC 


MM11-EX 


RGM 


RD 




3 




M 


11 










a K X 16 BIT INTERLEAVED 1,2 USEC MEM 


MM11-F 


RGM 


PD 




4 


7/71 


M 


11 










4K 16 BIT 22 MIL MEMORY, 980 NSEC 


MM11-FJ 




BPF 




3 


3/72 


M 


11/2C 


> 




MM11-F 


MODIFIED TO BE 2K BETWEEN 28 & 30K 


MM11-FP 


RGM 


PD 




2 


7/71 


M 


11 










4K 18 BIT 22 MIL MEMORY, 980 NSEC 


MM11-FX 


RGM 


PD 




2 


5/72 


M 


11 










SK 16 BIT INTERLEAVED 22 MIL MEM, 980 NSEC 


MM11-H 


RSM 


PD 




3 


1/72 


M 


11 










IK 16 BIT 22 MIL 1,2 USEC MEM 


MM11-J 


RSM 


PD 




3 


1/72 


M 


11 










2K 16 BIT 22 MIL 1,2 USEC MEM 


MM11-K 


RSM 


PD 




4 


2/74 


M 


11/05 


, ME11-L 






4K 16 BIT 18 MIL MEMORY MODULE SET, 890NSEC 


MMH-L 


RGM 


PD 




4 


7/72 


M 


11/05 


, ME11-L 






8K 16 BIT 18 MIL MEM MODULE SET, 900 NSEC 


MMll-LK 


CA 






3 


1/74 


M 


ME11- 


Li 


MF11-L 






12K 16 BIT MEMI MM11-L ♦ MM11-K 


WMlt-LP 


CA 


MOOR 




2 


8/72 


M 


MF11- 


LP 




8K 


16 


3IT PARITY (18 BIT) MEM MODULE SET 


MM11-M 


RGM 


PD 




2 


9/71 


M 


11/35 


, 11/45 


4K 


16 


3JT 18 MIL MEM, 90CNS (MMll-K IN SYS UNIT) 


MM11-S 


RGM 


PD 




4 


7/72 


M 


11/35 


>, 11/45 


8K 


16 


3JT 18 MIL MEM, 90CN5 <MMU-L IN SYS UNJT) 


MM11-SP 


RGM 


PD 




2 


9/71 


M 


11/35 


>, 11/45 






8K 18 BIT PARITY & CONT 18 MIL MEM, 980 NSEC 


MM11-U 


RGM 


PD 




3 


11/73 


M 


MFll- 


U 








16K 16 BIT 1 USEC MEM 


MM11-UP 


RGM 


PD 




3 


11/73 


M 


MF11- 


UP 








16K 18 BIT PARITY 18 MIL MEM, 1 USEC 


MM14-A 




ID 




5 


4/73 


M 


14 










MMH-E W PS, 14 INTERFACE 


MM15-AA 




HL 




5 




M 


15 










4K 18 BIT MEM, SP 8K, 800 NSECj FRONT 


MM15-AB 




ML 




5 




M 


15 










4K 18 BIT MEMi SP 8Ki 800 NSECi 1ST BACK 


MM15-AC 




HL 




5 




M 


15 










4K 18 BIT MEM, SP 8K» 800 NSECi 2» 3 BACK 


M.M15-AD 




ML 




5 




M 


MX15 










4K 18 BIT MEM, SP 8Ki 1,2 USEC 


MM15-BA 




HL 




5 




M 


15 










4K 19 BIT MEM, SP SKi 800 NSECi FRONT 


MM15-BB 




HL 




5 




M 


15 










4K 19 BIT MEM, SP 8K, 800 NSECi 1ST BACK 


MM15-BC 




HL 




5 




M 


15 










4K 19 BIT MEM, SP 8K, 600 NSECi 2i 3 BACK 


MM15-BD 




HL 




5 




M 


MX15 










4K 19 BIT MEM, SP 8K, 1,2 USEC 


MM15-CA 




HL 




5 




M 


15 










8K 18 BIT MEM, SCO NSEC, FRONT 


MM15-CB 




HL 




5 




M 


15 










8K 18 BIT MEM, 8C0 NSEC, 1ST BACK 


MM15-CC 




HL 




5 




M 


15 










8K 18 BIT MEM, 8C0 NSEC 2, 3 BACK 


MM13-CO 




HL 




5 




M 


MX15 










8K 18 BIT MEM, 1,2 USEC 


MM15-DA 




HL 




5 




M 


15 










8K 19 BIT MEM, SCO NSEC, FRONT 


MM15-DB 




HL 




3 




M 


15 










8K 19 BIT MEM, 8C0 NSEC, 1ST BACK 


MM15-DC 




HL 




5 




M 


15 










8K 19 BIT MEM, 8C0 NSEC, 2, 3 BACK 


MM15-DD 




HL 




5 




M 


MX15 










8K 19 BIT MEM, 1,2 USEC 


MM15-EB 


LG 


HL 




3 


5/72 


M 


15 










MM15-CB * MM15«CC, 16K TOTAL 


MM15-EC 


LG 


HL 




3 


5/72 


M 


15 










2 MM15-CC, 16K TCTAL 


MM8-E 




WC 




5 


9/71 


M 


8/E 










4K 12 BIT MEMORY 


MM8-EH 


RGM 


we 




2 


4/73 


M 


8/E, 


8/M 








4K X 12 BIT 18 MIL MEMORY, 1,2 USEC 


MM9-EJ 


RGM 


wc 




5 


4/73 


M 


8/E, 


8/M 








8K X 12 BJT 18 MIL MEMORY, 1,2 USEC 


MM8-IA 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 








4K 12 BIT MEMORY 


MM8-IB 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 








8K 12 BIT MEMORY 


MM8-IC 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 








4K 13 BIT MEMORY 


MM8-ID 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1, 


12 








8K 13 BIT MEMORY 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 






MM8-IE 




RR 


TPL 


5 




M 


MM8-JA 


MMB-IF 




RR 


TPL 


5 




M 


MM8--IC 


MM8-LA 




RR 


TPL 


5 




M 


BM08 


MH8-LB 




RR 


TPL 


5 




M 


BM08 


MM8-S 




AB 




5 




M 


ME8*S, QMD8-S 


MMJ11-F 


CA 






3 


6/72 


M 


11 


MMJ11-L 




PD 




3 


8/72 


M 


11/05, H/10 


MMR11-E 




KH 




3 


1/72 


M 


11R20 


MMR11-EX 




KH 




3 


1/72 


M 


11R20 


MP09-A 




MI 




6 




M 


ME09-A 


MP09-B 




MI 




6 




M 


9 


MP09-C 




MI 




5 




M 


ME09»B 


MP11-A 




EM 


CSS 


2 


4/72 


M 


11 


MP15 




FA 




5 


3/71 


M 


15 


MP8-E 




BT 




4 




M 


8/E 


MP8-I 




RR 


TPL 


5 




M 


8/1 


MP8-L 




RR 


TPL 


5 




M 


8/L 


MPS 


RJM 


CYR 




W - 




3 


«. 


MR02 


SNT 


RI 




2 




M 


8/1, 8/Li 12 MEM BUS 


MR'02-0 


SNT 


RJ 




3 




M 


8/1, 8/L, 12 MEM BUS 


MR11-D8 


BO 


SNT 




2 


3/72 


M 


11/45 BOOT 


MR14 




AR 


CON 


6 


1/73 


M 


14 


MR14-B 




AR 




6 


1/73 


M 


14 


MR14-D 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR14-E 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


MR14-F 


MR14-F 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR14-H 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR14-J 


JM 


LF . 




3 


1/73 


M 


MR14-H 


MR14-K 


JM 


LF 




3 


1/73 


M 


14 


MR15-A 


LH 


AA 




2 


6/72 


M 


BA15 


MR16-A 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MR16-B 




JLE 




3 


8/71 


M 


16 


MR16-C 




JLE 




5 


9/71 


M 


16 


MR16-D 




JLE 




3 


9/72 


M 


16 


MR16-E 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR16-F 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR16-SL 




JLE 




3 


9/72 


M 


16/M 


MR8-EA 




WC 




3 


9/71 


M 


8/E 


MR8-EC 




wc 




3 


12/71 


M 


8/E, TD8-E 


MR8-F8 


JC 


OA 




2 


1/74 


M 


8/E 


MR8-FE 


JM 


AR 




2 


1/74 


M 


VT14, 8/E 


MR8-SL 


JC 


DA 




3 


11/73 


M 


8/Ei MR16X MR8-F 


MR873-A 


RJM 


8JM 




3 


3/74 


M 


8/E, M7345 


MS11-BC 


BO 


LBH 




3 


3/72 


M 


11/45 


MSll-'BD 


BO 


LBH 




3 


3/72 


M 


11/45 


MS11-BM 


BO 


LBH 




6 


11/73 


M 


MSll-BCi *BD 


MS11-BP 


BO 


LBH 




6 


11/73 


M 


MS11-BC, "BD 


MS11-BR 


80 


LBH 




3 


11/73 


M 


MS11-BC, .BD 


MS11-BT 


30 


LBH 




3 


11/73 


M 


MSll-BCi «BD 


MSil-CC 


BO 


LBH 




3 


3/72 


M 


11/45 


MS11-CM 


BO 


LBH 




3 


3/72 


M 


MS11-CC 


MSH-CP 


80 


LBH 




3 


3/72 


M 


MS11-CC 


MS16-A 




JLE 




5 


8/71 


M 


16 


MS16-B 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 


MS16-C 




JLE 




4 


8/71 


M 


16 



DESCRIPTION 71 



4K 12 BIT MEMORY EXPANSION 
4K 13 BIT MEMORY EXPANSION 
4K 12 BIT MEMORY 
4K 13 BJT MEMORY 
4K 13 BIT MEMORY 
SYSTEM TESTED MMll-F 
SYSTEM TESTED MMli-L 
1,5 USEC RUGGED MMU-E 
RUGGED MMH-EX (8K 16 BIT INTERLEAVED) 
PDP9 PARITY DPTJCNi 1ST 8 K 
PARITY OPTIONi EACH ADDED 8 K 
PDP9 PARITY OPTION, 1ST 8 K 
MEMORY PARITY CONTROL 
PARITY CONTROL 

PARITY OPTION FOR 32K, PDP8-E 
PARITY OPTION, 1ST 4K 
PARITY OPTION, 1ST 4K 

MICROPROCESSOR MCDULE SERIES - SEE M73 
128 WORDS 12 BIT DIODE MEMORY, ALL ZEROS 
RK08 LOADER 
BOOTSTRAP LOADER, 64 WORD 16 BIT DIODE ROM (M792-YD*YE> 
IK 12 BIT READ ONLY MEMORY 
IK BRAID WITH KEEPER 
IK 12 BIT ROM, DATA-PAC 
IK 12 BIT BRAID WITH KEEPER 
MR14-D W NO BRAI-C 

ik 12 bit rom, mti 

ik 12 bit braid w keeper 

mri4;h w no brajc 

bootstrap loader (m7012-ya) 

constants generator m73q7 

ik 16 bit rom 

32x16 diode rom (m792) 

24x16 braio rom (m7325) 

8x256 prom (pcs16-b ♦ 0b16-a) 

16x256 prom (2 pcs16-b ♦ 1 dm16-a) 

interface, rom simulating * loading 

256 x 12 bit reac-cnly memory (h241) 

256 x 12 bit braid rom, t08-e handler 
1kx12 content alterable rom * 256x12 ram (m8349) 

4k content alterable rom, 512 word ram 
interface, rom simulating « loading 

uv prom loader 

first mos mem cost (intel 1103-1) 

second mos mem cent (intel 1103-1) 
450ns 4« 1« bit mos mem matrix (intel 1103.1) 
450ns 4k 18 bit mos mem matrix (intel 1103.1) 
490ns 4k 16 bit mommem matrix (intel 1103.1) 
490ns 4k 18 bit mos mem matrix (intel 1103.1) 

bipolar mem cont (intersil 5533) 

ik 16 bit bipolar mem matrix (intersil 5533) 

ik 18 bit bipolar mem matrix (intersil 5533) 

transfer register m7305 

byte register m732c 

16x16 scratch pac mem m7318 



MODEL 
MO 

MS16-CA 

MS16--0 

M816-E 

MS8-AA 

MXlO 

MXIO-C 

MX15 

MX15-A 

MX15-B 

MX15-C 

MWft-E 

MYiO-A 



EVG 

MGR 



RLD 



BD 



DESIGN 
ENGR 

JLE 

JLE 

JLE 

9T 

AJ 

SRH 

BG 

3G 

BG 

OPS 

RH 

CV 



PROD 
ENSR 



MFGR 
AREA 



SSCAL 

CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED DN 



CESCRIPTION 



72 



6/72 M 

8/71 M 
1/72 M 
1/74 M 

M 



3 10/73 m 



5 M 

5 4/71 M 

5 5/73 M 

3 12/73 M 

2 5/73 M 

2 4/72 M 



16/M 

16 

16 

8/E 

10 

10 

15 

HX15 

11* 15 

Hi 15 

8/E 

10 MEM BUS 



16 RIGISTER OPT UN (M7318 ♦ M7328) 

16X256 SCRATCH PAD MEM M7319 

1KX16 MOS RAM 2 U.SEC (MONOLVTHIO 

IK MOS RAM (M8311-YA) 
18 BIT MULTIPLEXER 
18 OR 22 BIT MULTIPLEXER 

MEM BUS MULTIPLEXER. W CABi 3 PORTS 

2ND MULTIPLEXER LOGIC 
MEM BUS MUX, 1 PDP15 PORT, 1 UNIEUS PQRTi 15 MEM BUS OUTPUT 

MX15-B W PARITY 

256 X 12 BIT REAC/WRITE CORE MEMORY 

CONTROL FOR 32 BIT AMPEX 16384-RZ.64 



N1110« 
NlllO. 
NlllO* 
NlllO- 
NlllO- 
NlllO- 
NlllO' 
NlllO* 
NlllO. 
NlllO" 
N1110- 
NlllO' 
NlllO- 
NlllO" 
NlllO. 
NlllO- 
N1111- 
Nllll- 
Nllll. 
Nllll. 
Mill. 
Nllll- 
Nllll- 
Nllll. 
N1140- 
N1140- 
N1140- 
N1140' 
N1140« 
N1140. 
N1140- 
N1140' 
N1140- 
N1140- 
N1140« 
N1140« 
N1141. 
N1141« 
N1141- 
N1141. 
N1142- 



AA RS 

AB RS 

AC RS 

AD RS 

CA RS 

CB RS 

CC RS 

CD RS 

GA RS 

GB RS 

GC RS 

GD RS 

MA RS 

MB RS 

MC RS 

MD RS 

GA RS 

GB RS 

GC RS 

GD RS 

MA RS 

MB RS 

MC RS 

MD RS 

AA RS 

AB RS 

AC RS 

AD RS 

CA RS 

CB RS 

CC RS 

CD RS 

'MA RS 

■MB RS 

■MC RS 

■MD RS 

■MA RS 

■MB RS 

'MC RS 

'MD RS 

'DA RS 



JF8 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 
JFB 



WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 



6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 



6 6/7 

6 6/7 

6 6/7 

6 6/7 



6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 



11E10, 16K, RT11, 115V 60H2 

11E10, 16K, RTlli 230V 5CHZ 

N1110-A, 230V 60HZ 

N1110-A, 115V 60HZ 

11E10, 16K, DOS/BATCHi 115V 60HZ 

11E10, 16Ki DOS/BATCH, 23CV 50HZ 

NlliO*C, 230V 60HZ 

N1110-C, 115V 50HZ 

11E10, 24K, DOS * RSX»118, 115V 60HZ 

11E10, 24K. DOS * RSXvUB* 230V 50HZ 

N1110-G, 230V 60HI 

N1110-G, 115V 50HZ 

11E10, 16K. RSX-11M, ll§v 60MZ 

N1110-M, 230V 50HZ 

N1110-M, 230V 60HZ 

N1110-M, 115V 50HZ 

11E10, 24Ki UDC, DOS « RSX-UB* 115V 60HZ 

11E10, 24Ki UDC, OOS « RSX-llBi 230V 50H2 

Nllll-G, 230V 60HZ 

Nllll-G, 115V 50HZ 

11E10, i6Ki UDC RSX-UMi 115V 60HZ 

Nllll-M, 230V 50HZ 

Nllll-M, 230V 60HZ 

Nllll-M, 115V 50HZ 

11/40 16K SYS, RTU/FQRTRAN, 115V 60HZ 

11/40 16K SYS, RT11/F0RTRAN# 230V 50MZ 

N1140-A, 230V 60HZ 

N1140-A, 115V 50M1 

11/40 16K SYSi D0S/9ATCHi 115V 60HZ 

11/40 16K SYS* DOS/BATCH, 230V 50HZ 

N1140-C, 230V 60HH 

N1140-C, 115V 50HZ 

11/40 16K SYSi RSX-11M* 115V 60H2 

N1140.M, 230V 50HZ 

N1140-M, 230V 60H2 

N1140-M, 115V 50HZ 

11/40 16K SYS* UOC* RSX-11M, 115V 60HZ 

N1141-M, 230V 50HZ 

N1141-M, 230V 60HZ 

N1141-M, 115V 50HZ 

11/40 48K PARITY SYS* RSX-110* 115V 60HZ 



MODEL 


EMG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR EN5R AREA 




MQ/YR 




N1142-DB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142-DC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142-DD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142-MA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142-MB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142*MC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1142-MD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-DA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-DB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-0C 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143*DD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-0B 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-MA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-MB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-MC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1143-MD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-CA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-CB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-CC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-CD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-DA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1132-08 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-DC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1152-DD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1153»QA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1153-OB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1153-DC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N1153-0D 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-BA 


RS 


JF8 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-BB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-BC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


NSOl-BD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


Z 


N801-SA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-SB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-SC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-SD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N8Q1~XA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-XB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-XC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N801-XD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


M810-CA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-CB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-CC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-CO 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


M810-CE 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


M810-CF 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


M810-CH 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


M810-CJ 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-SA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


NeiO-SB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-SC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N810-SD 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N811-BA 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N611-BB 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 


N811-BC 


RS 


JFB 


WM 


3 


6/74 


E 



USED ON 



11/40 48 
N1142-D, 
N1142-D, 
11/40 32 
Nll42«Mi 
N1142-M, 
N1142-M, 
11/40 48 
N1143-D, 
N1143-0, 
NU43-0, 
11/40 48 
11/40 32 
N1143.M, 
N1143-M, 
N1143-M, 
11/45 16 
11/45 16 
N1152-C, 
N1152-C, 
11/45 56 
11/45 56 
N1152-D, 
N1152-D, 
11/45 48 
11/45 48 
N1153-D, 
N1153-D, 
8Fi 8K, 
8F| 8Ki 
N80l»Bi 
N8OI-B1 
N801-XA 
N801-X8 
M801-XC 
N8O1-X0 
8E, 8K, 
N80l-Xi 
N801«Xi 
N8OI-X1 
16K 
16K 
16K 
16K 
8K * 
8K + 
8K ♦ 
8K, 



8E 

8E 

8E 

8E 

8E 

8E 

8E 

8E 

N810-CA 

N810-CB 

N810-CC 

N810-CD 

8Ei 16K, 

8E1 16K, 

N8II-B1 



DESCRIPTION 



K PARITY SYS, RSX-11D* 230V 5QH2 

230V 60HZ 

115V 50HZ 
K SYSi RSX-UM, 115V 60H2 

230V 50H2 

230V 60H2 

115V 50HZ 
K PARITY SYS, UQCi RSX-UD, 115V 6CHZ 

230V 50HZ 

230V 60HZ 

115V 50HZ 
K PARITY SYS, UQCi RSX-llDi 230V 5CHH 
K SYS, UDCi RSX-UM, 115V 60HZ 

230V 50HZ 

230V 60HZ 

115V 50HZ 
K SYS, DOS/BATCH, 115V 60HZ 
K SYS, DOS/BATCH, 230V 50HZ 

230V 6QHZ 

115V 50HZ 
K SYS, RSX-UD, 115V 60HZ 
K SYS, RSX-UD, 230V 50HZ 

230V 60HZ 

115V 50HZ 
K SYS, UDC RSX-UD. 115V 60H2 
K SYS, UDC, RSX-UD, 230V 50HZ 

230V 60HZ 

115V 50HZ 
UDC ♦ IND-BASIC, H5V 60HZ 
UDC * IND.BASJC, 230V 50HZ 
230V 60HZ 
115V 50HH 

* RTS, 115V 60HZ 

* RTS, 230V 50H2 

* RTS, 230V 60HZ 
+ RTS, 115V 50H2 
0S8, 115V 60H2 
230V 50HZ 

230V 60HZ 
115V 50HZ 

* DS8, 115V 60HZ 

* 0S8, 230V 50HZ 

* 0S8, 230V 60H2 

* 0S8, 115V 50HZ 
0S8, 115V 60HZ 
0S8, 230V 50H2 
QS8, 230v 60H2 

0S8, 115V 50HZ 
+ RTS, 115V 60HZ 

* RTS, 230V 50HZ 

* RTS, 230V 60HZ 

* RTS, 115V 50H2 

UDC ♦ IND-BASIC, 115V 60HZ 
UDC ♦ IND-BASIC, 230V 50HZ 
230V 60HZ 
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MODEL 
NO 

N811-B0 

NC11-A 

NFOl 

NF02 

NFU 

NF12 

NF13 

NFU 

NF21 

NF22 

NF31 

NF32 

NH14-A 

NH14-B 

NH14-C 

NKOl-A 

NKOl-B 

NKOl-C 

NK04-A 

NK04-B 

NKC4-C 

NNOl-A 

NNOl-B 

NP02-DP 

NP02-LA 

NP02-LB 

NP02-LM 

NP02-LN 

NP11-A 

Npll-M 

NP11-LM 

NP15 

NP8-EA 

NUUO-AA 

NUUQ-AB 

NU110-AC 

NU110-AD 

NIU110-BA 

NUUO-BB 

NU110-8C 

NU110-BD 

NU800-AA 

NU80O-AB 

NU830-AC 

NU80O-AD 



ENG 
MGR 

RS 



DESIGN 
ENGR 

JFB 

WF 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

EW 

EM 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 

JTN 

RW 

PR 

RW 

OF 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 

JFB 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 

WM 
CSS 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
SSMU 

SSCAC 



6/74 I 
9/72 N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
M 

N 

N 

N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

7/71 N 

N 

7/71 N 

N 

N 

N 

N 

N 

10/73 N 

N 

3/72 N 

3/74 N 

11/71 N 

3/74 B 

5/74 B 

3/74 B 

5/74 B 

5/74 B 

3/74 B 

5/74 B 

3/74 B 

3/74 B 

5/74 B 

3/74 B 

5/74 B 



11 
8, 9 

8, 9 

NFOl, NF02 
NFOl, NF02 
NFOl, NF02 
NF02 

NFOl, NF02 
NFOl 

NFOl, NF02 
NFOl, NF02 

9, DW15 
9, 0W15 
9, QW15 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 POS 

8 PQS 

NP02-LAi -LBi 

15 

15 

9 

9 

11 

11 

11 

15 

8/E 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 POS 

8 PQS 

8 POS 

8 PQS 



USED ON 



N8U-B1 115V 50HZ 



DESCRIPTION 
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ADC 



•L'Mi -LN 



PHA INTERFA 



UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UDC TYPE 
UOC TYPE 



INTERFACE TO GAMMA CAMERA 

2 MHZ TOF DIGITIZER « BUFFER 

1C MHZ TOF DIGITIZER & BUFFER 

BUFFER OVERFLOW CETECTOR 

DEAD TIME CONTROL 

SYNCHRONOUS TRIGGER OUTPUT 

SOURCE ID INPUT 

SYNC START MASTER CLOCK 

8 MHZ OSC, CONTRCL « PRESCALER 

2 MORE LEVELS OF BUFFERING 

4 MORE LEVELS OF BUFFERING 

REPACKAGED NH04-A WJTH API 

REPACKAGED NH04-* WITH API 

REPACKAGED NH04«C-MTH API 

ADC TRANSFERS 1 12-BIT WORD TO ACC 

NKOl-A ♦ INCREMENT MODE 

NK01-B ♦ LIST MODE 

2 ADC TRANSFERS 1 12-BIT WORD FROM EACH 

NK04-A ♦ INCREMENT MODE 

NKQ4-B ♦ LIST MODE 
TRANSFERS 1 12-BIT WCRD TO ACC W VR01-A CONT 

NNOl-A WITH NO VR01-A CQNT 

DISPLAY PANEL 

2 ADC DEPENDENT/INDEPENDENT LIST MODE ONLY 

2ND NP02-LA 

NEG BUS NP02-LA 

NEG BUS NP02-LB 

PHA INTERFACE, MEM INCR * LIST MODE 

PHA INTERFACE, MEM INCR MODE 
CEi MEM INCRi LIST, HUTISCALER MODES 

NP02.LA IN PDP15 CAB 

PHA INTFC, MEM INCR, 2 WORD PAIR* ACC MODE 
BOTTOM ENTRYl H9*4«AA« UDCll, H964«MA, 115V 
TOP ENTRY! H964-AA, UCClli H964-MA, H964-P, 115V 
BOTTOM ENTRYl H964*AB, UDClli H964-MA, 230V 
TOP ENTRYl H964-AB, UCClli H964-MA, H964-P| 230V 
BOTTOM ENTRYl H964*CA, UDCll, 115V 
TOP ENTRYl H964-CB, UCClli 115V 
80TTQM ENTRY! H964-CC, UDCll, 230V 
TOP ENTRYl H964-CD, UCClli 230V 
BOTTOM ENTRY! H964»AA, UDC8-PA, H9<J4«MA, 115V 
TOP ENTRYl H964-AA, UCC8-PA, H964-MA, H964-P U5V 
BOTTOM ENTRY! H964«AB, UDC8-PA, H964«MA| 230V 
TOP ENTRYl H964-AA, UCC8-PA, H964-MA, H964-P 230V 



0MD3-S 

OS/3- 10 

OS/8-20 

OS/3-30 

OS/3-70 

OS/3-80 

OS/8-90 



RR 



TPL 



3 3/72 E 

3 3/72 E 

3 3/72 E 

3 3/72 E 

3 3/72 E 

3 3/72 E 



8/S 



OPTION MOUNTING iHARDWARE 
8K 8/E1 TD8-EM1 LA30| OS/8 (QFS8.B) 
12K 8/E, T08-EM, LS8-EA, VT05, OS/8 <QFS8.B) 
16K 8/E1 TCO81 TU56i LE8-F1 VT05, OS/8 (QFS8-B) 
8K 8/E1 TD8-EM1 RF08, RS08, LS8-EA, VT05i OS/8 (QFS8-B) 
12K 8/E» TD8-EM, DF38-EPi 0S32»0, LA30, OS/8 (0FS8«B) 
16K 8/E» TD8-EM, RK8-A, LE8-F, VT05, OS/8 (QFSSbB) 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 



HFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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PA60-A MI 

PA60-B Mt 

PA60-C MI 

PA61-A MI 

PA611-AA MI 

PA611-AB Mj 

PA611-BA MI 

PA611-BB MI 

PA611-CA MI 

PA611-C8 MI 

PA611-CC RiH 

PA611-0A MI 

PA611-DB MI 

PA611-DC R9H 

PA611-EA MI 

PA611«EB MI 
PA611-P 
PA611-R 



MI 
MI 
PA611-RC R8H 



PA62 
PA63 
PA68-A 

PA63-F 

PCOl 

PCOl-A 

PC02 

PC03 

PC03-A 

PC04-B 

PC04-BA 

PC04-SB 

PC04-BC 

PC04-8L 

PC04-BM 

PC04-C 

PC04-CA 

PC04-CL 

PC04-CM 

PC04-P 

PC04.RA 

PC04-PL 

PC04-PM 

PC04-R 

PC04-RB 

PC05-C 

PC05-CA 

PC05-CB 

PC05-CC 

PC05-P 

PC05-PA 

PC05-PB 

PC05-PC 

PC05-R 

PC05-RD 



MI 
MI 
MI 
MI 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 



ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

ER 

ER 

TO 

ER 

ER 

ER 

ER 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

KE 

K.E 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 

AEW 



DAS 



DAS 



RR 
RR 



RR 
RR 

RR 



P 

P 

P 

P 

1/72 P 

1/72 P 

1/72 P 

1/72 P 

1/72 P 

1/72 P 

6/73 P 

1/72 P 

1/72 P 

5/73 P 

1/72 P 

1/72 P 

4/74 P 

4/74 P 

5/73 P 

P 

P 

P 

P 

P 

p 

P 

p 

P 

P 

P 

p 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

p 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 



8 NEG 

8 NEG 

PR68-A 

PA60-A, 

11 

11 

11 

U 

U 

11 

11 

u 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

8 NEG 
8 POS 
8, 8/1, 
8 POS 
804, 10 



PA60-B 



PT CONTROL FOR 2 PA61-A DRIVERS 

PA60.A CONTROL EXTENSION FOR 2 PA61-A 

NCN-TORE TAPE ALLOTMENT 

DRIVER FOR 4 READERS & 4 PUNCHES 

PA6H-R * PS * MTNG HDW 115V 60HZ 

PA611.R ♦ PS « MTNG HDW 230V 50HZ 

PA611»P + PS & MTNG HOW 115V 60HZ 

PA611.P + PS * MTNG HDW 230V 50HZ 

PA611-R + PA611-P * PS * MTNG HOW 115V 60HZ 

PA611.R * PA611-P * PS * MTNG HDW 230V 50H1 



PA611-CA W PA611iRC INSTEAD OF PA611-R 



2 PA611-R * 2 PAU1-P 
2 PA611-R * 2 PA411-P 
PA611«0A W 2 PA611-RC 
4 PA6U-R ♦ 4 PAI11-P 
4 PA611-R ♦ 4 PA611-P 



PA6ll< 



8/S NEG 



NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

PC8-I 

PC8-IA 

PC8-L1 PC8.E, PC8-EB 

PC8-LA, PC8-EA, -EC 

NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

10 

10 

NEG LOGIC 

NEG LOGIC 

PP8-L, PP8-E 

PP8«LA, PP8-EA 

NEG LOGIC 

PR8-I, PR8.L1 PR8«E 

POS LOGIC 



* CAB * PS 4 MTNG HDW 115V 6QHZ 

* CAB * PS * MTNG HDW 230V 50HZ 
INSTEAD OF 2 PA611-R 

* CAB * PS 4 MTNG HDW 115V 60HZ 

* CAB * PS 4 MTNG HDW 230V 50HZ 
2 CH PUNCH CONT FOR 6 OR 8-LEVEL PUNCH 
2 CH PR68 READER CONT 

R MODIFIED FDR TTY-CX REAQERS 

DUAL COMPUTER I/C SWITCH 

16 CHANNEL MUX FCR TYPESETTING 

READER 4 PUNCH OCNTROl 

READER 4 PUNCH CCNTRQL 

SPARE PT READER « PUNCH ASSEMBLY, 60 HZ 

SPARE PT READER « PUNCH ASSEMBLY, 50 HZ 

SPARE PT READER (DEC MFG) 

SPARE PT PUNCH (ROYAL MCBEE), 60 HZ 

SPARE PT PUNCH (ROYAL MCBEE), 50 HZ 

PT PU» ROR 4 POWER SUPPLY (NEW PCOl), 60 HZ 

PT PUi ROR 4 POWER SUPPLY (NEW PCQ1-A) 50 HZ 

PC04-B FOR PDP8/I, 60 HZ 

PC04.BA FOR PDP8/I, 50 HZ 

PC04-.B FOR PDP8/L, 60 HZ 

PC04-BA FOR PDP8/L, 50 HZ 



SCR (NEW PC09), 60 HZ 
SCR (NEW PC09«A), 50 HZ 
SCR POS LOGIC, 60HZ 
SCR POS LOGIC, 50HZ 
SUPPLY (NEW PC03), 60 HZ 
SUPPLY (NEW PC03-A), 50 HZ 



PQS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 

POS LOGIC 



PT PU, RDR, PS, 

PT PU» RDR, PSi 

PT PU, RDR, PS, 

PT PU, RDR, PS, 

PT PUNCH, POWER 

PT PUNCH, POWER 

PC04-P FOR PDP8/L, 60 HZ 

PC04-PA FOR PDP8/L, 50 HZ 

PT READER, POWER SUPPLY (NEW PC02) 

PC04-R FOR PDP8/I « PDP8/L 
PT PU, RDR, PS, SCR (FREE STANDING PCQ4-C), 60 HZ 
PT PUi RDR, PS, SCR (FREE STANDING PC04-CA), 50 HZ 

OEM PC05-C 

CEM PC05-CA 
PT PUNCH, PQWER SUPPLY (FREE STANDING PC04-P>! 60 HZ 
PT PUNCH, PQWER SUPPLY (FREE STANDING PC04-PA), 5Q HZ 

CEM PC05-P 

CEM PC05-PA 
PT READER, POWER SUPPLY (FREE STANDING PC04-R) 

CEM PC05-R 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD 


MFGR 


STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MSR 


ENGR 


ENGR 


AREA 




MO/YR 






PCO? 




EC 






5 




P 


9 


PC09-A 




EC 






5 




P 


9 


PC09-B 




mi 






4 




P 


KD09-C 


P-C-09-C 




MI 






4 




P 


KD09-C 


PCIO 




DG 






6 


8/72 


P 


10 


PCIO-A 




DG 






6 


8/72 


P 


lo- 


PC11 




JMB 




FS 


5 


3/72 


P 


ll 


PCli-A 




JMB 




FS 


5 


3/72 


P 


11 


PC12 




DDM 






5 


3/71 


P 


BA12 


PC12-A 




ODM 






3 


1/72 


P 


BA12 


PC15 




FA 






4 




P 


BA15-A 


PC15-A 




FA 






3 


1/72 


P 


BA15-A 


PC8-E 




LN 






4 




P 


8/E 


PC8-EA 




LN 






4 




P 


8/E 


PC8-EB 




UN 






3 


1/72 


P 


8/E 


PC8-EC 




LN 






2 


5/71 


P 


8/E 


PC8-! 




RR 




TPL 


5 




p 


8/1 


PC8-IA 




RR 




TPL 


5 




P 


8/1 


PC8-L 




RR 




TPL 


5 




P 


8/L 


PG8-LA 




RR 




TPL 


5 




P 


8/L 


PCPli 




CRB 






3 


8/71 


P 


11R20 


PCPll'A 




CRB 






3 


8/71 


P 


11R20 


PCR11-C 




AS 






3 


1/72 


P 


11/07«AA< -BA 


PCP11-CA 




AS 






3 


1/72 


p 


11/07»AB, -B8 


PCS16-A 




JLE 






3 


1/72 


K 


16 


PCS16-B 




JLE 






3 


1/72 


K 


16 


PCS16-BA 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BB 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BC 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BD 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BE 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BE 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BF 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PQS16-BG 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16-BR 




JLE 






3 


9/72 


K 


16/M 


PCS16»C 




JLE 






3 


1/72 


K 


16 


PCS16-D 




JLE 






3 


1/72 


K 


16 


PDM70-AA 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


SERIAL P 


. 














E 


KEYBOARD 


PDM70-AB 


RJM 


PQM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


• 


P0M7O-BA 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


m 


PDM70«BB 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


» 


P0H70-CA 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


- 


PDM7G-CB 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


E 


m 


PDM70-D 


RJM 


RDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70.A, .B, «C 


PDM70-E 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70iA, »B, «C 


PDM70-F 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


A 


PDM70iA, -B, -C 


PDM70-H 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


A 


PDM70iA, «B, -C 


PDM70-IN 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


B 


PDM70 


PDM70-J 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70iA # -B, »C 


PDM70-K 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70iA, -B, -C 


POM70-L 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70.K 


P0M70»M 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 





PDM70iAi -B, -C 


PDM70-N 


RJM 


PDM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70iA, *B, -C 


PDM70-P 


RJM 


POM 


WLS 


MAY 


3 


9/73 


D 


PDM70iA, «B, -C 
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76 



PC01 MODIFIED FOR PDP9 

50 HZ PC09 

PC09 & MODULES FCR PDP9/L 

PC09-A & MODULES FCR PDP9/L 

PC01 W MOD BUCKETS « SCR CONTROL* 60 HZ 

PC01-A W MOD BUCKETS & SCR CONTROLi 50 HZ 

PT RQR«PUNCN (P0C5-C & CONTROL), 60HZ <M78l) 

PT RDR-PUNCH (P0C5-CA 2 CONTROL) 5QHZ (M781) 

PT RDR-PUNCH (PCC5»C 6 CONTROL), 60 HE 

PT ROR-PUNCH (PCC5.CA « CONTROL), 50 HZ 

PC05-C * CONTROL. 60 HZ 

PC05-CA & CONTROL* 50 HZ 

PT READER i PUNCH (PC04-BL * CONT) 60HZ 

PT READER « PUNCH (PC04-BM & CONT) 50HZ 

TABLE TOP PC8.E 

TABLE TOP PC8-EA 

PAPER TAPE READER 

PT READER « PUNCH 



8 PUNCH (PC04-BB « CONT) 
(PC04-BC * CONT) 50HZ 



PT READER « PUNCH (PC04-BL « CONTRODi 60 HZ 

PT READER & PUNCH *PC04*BM « CONTRODi 50 HZ 

PC11 ADAPTED FOR RUGGED 11 (60HZ) 

PC11-A ADAPTED FCR RUGGED 11 (50HZ) 

PCR11 IN H957 CAB (60HZ) 

PCR11-A IN H957 XAB <50HZ> 
PROGRAM CONTROL SEQUENCER (PCS) CONTROL (M7326) 

PCS SEQUENCE CONTROL <M7327) 8X256 PROM 

PDP16-M DIAGNOSTIC ROM 

PDP16-M DIAGNOSTIC ROM I 

PDP16-M DIAGNOSTIC ROM 2 

PDP16-M DIAGNOSTIC ROM 3 

PDP16-M DIAGNOSTIC ROM 4 

PDP16-M ROM SIMULATOR PROGRAM 

PDP16-M ROM LOADER PROGRAM 

PSP16»M ROM LISTER PROGRAM 

PROM ERASE « REUCAD SERVICE 

PCS DECODER (M7328) 

PCS BOOLEAN MUX (M7329) 
RQGRAMMED DATA MOVER BASIC BOX W PS, MOTHER BOARD, 
, CLOCK BOARDi 3" HIGH RACK MOUNTABLE, 115V 

PDM70-AA, 230V 
PDM70tAA KITH 32 CHAR BURROUGHS DISPLAY, 113V 
PDM70iAB KITH 32 CHAR BURROUGHS DISPLAY, 230V 
PDM70-AA K NO KEYBOARD * PLAIN FRONT BEZEL, 115V 
PDM7Oi-A0 K NO KEYBOARD * PLAIN FRONT BEZEL, 230V 

32 BIT INPUT (M7381) 

32 BTT OUTPUT (M7382) 

4 CH ANALOG INPUT (M7383) 

2 CH ANALOG OUTPUT (M7384) 

SYSTEM INSTALLATION FEE 

BIT SERIAL I/O, EIA OR 20 MA (M7383) 

16 KEY KEYBOARP (M7386) 

32 CHARACTER BURROUGHS DISPLAY 

GEN PURPOSE CHAR SERIAL I/O (M7388) 

64 CHAR PROM REAC IN OPTION, M7387 

PROGRAMMABLE BUS CCNTROL 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 




PDM70-R 


RJM 


PDM WUS 


MAY 3 


9/73 


D 


PDP1 




RR 


6 




E 


PDP1-D 




RR 


6 




E 


PDPIO 




KE 


5 




E 


PDP11-05 


ST 


RAA 


4 


8/72 


E 


PDP11-10 


ST 


RAA 


4 


8/72 


E 


PDP11-15 




CMD 


4 


3/71 


E 


PDP11-20 




JQ 


5 


6/71 


E 


PDP11-35 




JO 


2 


7/72 


E 


PDP11-40 




JO 


2 


7/72 


E 


PDP11-45 




CL 


3 


4/73 


E 


PDP12-10 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


P0P12-20 


SMT 


RI 


5 


1/73 


E 


PDP12-30 


SNT 


RI 


5 


1/73 


E 


PQP12-40 


SMT 


RI 


5 


1/73 


E 


PDP12-A 


SNT 


RI 


6 




E 


PDP12-B 


SNT 


RI 


6 




E 


P0P12-C 


SNT 


RI 


6 




E 


PDPH-LP 


JM 


AR 


5 




E 


P0P14-L.K 


JM 


AR 


6 


1/72 


E 


PDP14-K 


JM 


AR 


3 




E 


PDP14-P 


JM 


AR 


6 


3/74 


E 


P0P14-PX 


JM 


AR 


5 


6/71 


E 


PDP15-10 




FA 


5 




E 


PDP15-20 




FA 


4 




E 


PDP15-30 




FA 


4 




E 


PDP15»35 




FA 


3 




E 


PDP15-40 




FA 


4 




E 


PDP15-50 




FA 


3 


6/71 


E 


PDP16 




RVN 


CON 3 




E 


P0P16-MA 




RBR 


3 


3/72 


E 


PQP16-MB 




RBR 


3 


3/72 


E 


PDP16-MC 


JC 


RBR 


3 


6/73 


E 


POP16*MD 


JC 


RBR 


3 


6/73 


E 


PQP16-ME 


JC 


RBR 


3 


6/73 


E 


PDP16-MF 


JC 


RBR 


2 


6/73 


E 


P0P16-MH 


JC 


RBR 


2 


6/73 


E 


PDP4 




RR 


6 




E 


PDP5 




AB 


6 




E 


PDP7 




RR 


6 




E 


PDP7-A 




RR 


6 




E 


PDP8 




RR 


5 




E 


PDP8A-AA 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-AB 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-AC 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-AD 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-AE 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP3A-AF 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP3A-AH 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP6A-AJ 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDPBA-AK 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-AL 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-BA 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDPSA-BB 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP3A-BC 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 
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PDM70iA, -B, «C BIT SERIAL BUS INTERFACE. 20MA 

18 BIT SYSTEM MODULES 

PDP1 WITH MEMORY BUS 

36 BIT COMPUTER P0P6 PROGRAMS (USES KA10) 

KD11-B PROCESSOR, CEM 

KD11-B PROCESSOR, END USER 

SEE 11/15-XX 
KA11 PRQCi PS, MM11-E, BA11-CS, KYU»Ai LT33-D 

KDil-A PROCESSOR, CEM 

KDlliA PROC, IN 11/45 BOX 

HIGH SPEED PDPH FAMILY MACHINE 

PDP12-C W AD12, CR12 

12/10 W VC12, VR14, TC12, TU56, KF12 

12/20 W MC12, KW12-A 

12/30 W FPP12 

PDP12»B W A/D, RELAYS 

PDP12-C W TAPEi DISPLAY 

BASIC LINC8/I 

KA14, BE14 & POWER SUPPLY 

PDP14.LPi BX14, EY14 

PDP14-P, BX14*QA, BY14-DA 

12 BIT MACHINE CONTROLLER (PROCESSOR ONLY) 

PDP14-P W EXTRA POWER SUPPLY 

BASIC PDP15 SYSTEM 

ADVANCED MONITOR SYSTEM 

BACKGROUND/FOREGROUND SYSTEM 
SPECIAL CONFIGURATION FOR REAL TIME EXECUTIVE SYSTEM (RSX) 

BACKGROUND/FOREGROUND DISK SYSTEM 

PDP15-40 ♦ BATCH 
COMPUTER MADE FROM REGISTER TRANSFER MODULES 
PDP16 IN 8/M 12 INCH BOX W PREDEFINED INSTRUCTION SET 115V 
PDP16 IN 8/M 12 INCH BOX W PREDEFINED INSTRUCTION SET 230V 
PDP16.MA W NO 8/M BQX, 115V 
PDP16-MB W NO 8/M BQXi 23CV 
PDP16-M W NO 8/M BOX, NQ PWR SUPPLY 
PDP16.MA IN 15-INCH 8/M BOX, 115V 
PDP16-MB IN 15-INCH 8/M BOX, 230V 

18 BIT SYSTEM MODULES 

12 BIT SYSTEM MODULES 

18 BIT FLIP CHIP MODULES PDPD4 CODE 

IMPROVED PDP7 

12 BIT FLIP CHIP MODULES PDP5 CODE 
PDP8 CPU, 8 SLOT BACKPLANE, CHASSIS ASSY, H763-A PS, 115V 
PDP8 CPU, 8 SLOT BACKPLANE, CHASSIS ASSY, H763-A PS, 230V 

PDP8A-AA * IK RAP, 115V 

PDP8A-AB + IK RAP, 230V 

PDP8A-AA ♦ 2K RAP, 115V 

PDP8A-AB ♦ 2K RAP, 230V 

PDP8A»AA ♦ 3K RAM, 115V 

PDP8A.AB ♦ 3K RAP, 230V 

PDP8A.AA ♦ 4K RAP, 115V 

PDP8A»AB ♦ 4K RAP, 230V 

PDP8A-AA ♦ IK ROP, 115V 

PDP8A-AB ♦ IK ROP, 230V 

PCP8A-AA ♦ IK ROP, IK RAM, 115V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


HSR 


ENGR EN5R 


AREA 


MQ/Y* 




PDP8A-BD 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


P0P8A-BE 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP»A»BF 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-BH 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP3A-BJ 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP3A-CA 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


P0P8A-CB 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


P0P8A-CC 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDPSA-CD 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


P0P8A-CE 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-CF 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP8A-0A 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-C3B 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDPSA-DC 


JC 


JK. 


2 


5/74 


E 


■P0P8A--DD 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDPSA-EA 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP8A-EB 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP9A-FA 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PDP8A-FB 


JC 


JK 


2 


5/74 


E 


PQP8-B 




LG 


2 


5/74 


E 


PQP8-E 




JK 


4 




E 


PDP8E-AA 




JK 


4 




E 


PDP6E-AB 




JK 


4 




E 


PDP8E-AE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-AF 




JK 


3 


9/71 


E 


P0P8E-AS 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-AT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


P0P8E-BA 




JK 


4 




E 


PDPBE-BB 




JK 


4 




E 


PDP8E-BE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-BF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-BS 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDPBE-BT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-CA 




JK 


6 


6/72 


E 


PDP8E-CB 




JK 


6 


6/72 


E 


PDP8E-CE 




JK 


6 


5/73 


E 


PDP8E-CF 




JK 


6 


5/73 


E 


P0P8E-DA 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-DB 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-DC 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E-DD 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP8E-DE 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-DF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-0S 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP8E-DT 


JC 


JK 


3 


10/73 


E 


PDP6E-EA 




JK 


6 


8/71 


E 


P0P8E-EB 




JK 


6 


8/71 


E 


PDP8E-EC 




JK 


4 


8/71 


E 


PQPSE-ED 




JK 


4 


8/71 


E 


PDP6E-EE 




JK 


3 


9/71 


E 


P0P8E-EF 




JK 


3 


9/71 


E 


PDP8E-ES 


JC 


JK 


3 


11/73 


E 


PDP8E-ET 


JC 


JK 


3 


11/73 


E 


P0P8E-FA 




JK 


6 


8/71 


E 


PQP8E-FB 




JK 


6 


8/71 


E 



USED ON 



DESCRIPTION 


PDP8A< 


>AB 


* 


PDP8A« 


-AA 


♦ 


PDP8A« 


• AB 


* 


P0P8A. 


► AA 


* 


PDP6A1 


»AB 


+ 


P0P8Ai 


>AA 


* 


PDP8A. 


.AB 


* 


P0P8A' 


► AA 


* 


PDP8A. 


^AB 


♦ 


PCP6A1 


>AA 


* 


PDP8A1 


»AB 


* 


PDP8A< 


<AA 


♦ 


P0P8A« 


• AB 


♦ 


PDP8A1 


>AA 


* 


P0P8Ai 


|AB 


♦ 


PDP8A1 


iAA 


+ 


PDP8A1 


1AB 


* 


POP8A1 


P AA 


♦ 


PDP8A' 


•AB 


* . 



78 



16K P0P8E, 
16K PDP8E. 



16K PDP8E1 
16K PDP8E1 



16K PDP8E1 
16K PDP8E1 



16K PQP8E, 
16K PDP8E1 



IK ROK, IK RAM, 230V 

IK ROC, 2K RAM, 115V 

IK ROK, 2K RAM, 230V 

IK ROM, 3K RAM, H5V 

IK ROM, 3K RAM, 230V 

2K ROM, 115V 

2K ROM, 230V 

2K ROM, IK RAM, H5V 

2K ROK, IK RAM, 230V 

2K ROM, 2K RAM, 115V 

2K ROM, 2K RAM, 230V 

3K ROM, 115V 

3K ROM, 230V 

3K ROM, IK RAM, 115V 

3K RQP, IK RAM, 230V 

4K ROM, 115V 

4K RQP, 230V 

IK PRCM, 115V 

IK PRCM, 230V 

MJN PDP8» MOS 

PDPSil ON BIG CARDS, EXPANDED ORDER CODE 

4K 8/E RACK MOUNTABL.E <RM> 115V 

4K 8/E RACK MOUNTABlE (RM) 230V 

8K PDP8E-AA 

8K P0P8E-AB 
RACK MOUNTABLE, KL.8-E. KC8«E CONSOLE, 115V 
RACK MQUNTABLE, KL8«E* KC8-I CONSOLE, 230V 

4K 8/E TABLE TOP (TT> 115V 

4K 8/E TABLE TOP (TT) 230V 

8K 8/E TT 115V 

8K 8/E TT 230V 
TABLE TOP, KL8«E, KC8-E CONSOLE, 115V 
TABLE TOP, KL8-E, KC8»E CONSOLE, 230V 

4K 8/E CABINET MCUNTEO (CAB) 115V 

4K 8/E CABINET MCUNTED (CAB) 230V 

8K 8/E CAB 115V 

8K 8/E CAB 230V 

4K 8/E RM, OEM, 115V 

4K 8/E RM, OEM* 23CV 

4K 8/E RM, 0EM2i 115V 

4K 8/E RM, OEMS, 230V 

8K 8/E RM, 0EM2, 115V 

8K 8/E RM, 0EM2, 230V 
RACK MQUNTABLE, KL8«E, KC8*E CONSOLE, 115V OEM 
RACK MOUNTABLE, KL8-E, KC8*E CONSOLE, 230V OEM 

4K 8/E TT, OEM, 115V 

4K 8/E TT, OEMi 23CV 

4K 8/E TT, 0EM2i 115V 

4K 8/E TT, 0EM2, 230V 

IK 8/E TT, 0EM2, 115V 

8K 8/E TT, 0EM2, 230V 
TABLE TOP, KL8-E, KC8-E CONSOLE, 115V OEM 
TABLE TOP, KL8-E, KC8-E CONSOLE, 230V OEM 

4K 8/E CABi OEM, 115V 

4K 8/E CAB; OEM, 230V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGCRY 


ND 


MSR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 




PDP8E-FC 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-FD 




JK 




6 


5/73 


E 


PDPSE-FE 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-FF 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-FH 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FJ 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FK 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FL 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FS 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-FT 


JC 


PG 




3 


12/73 


E 


PDP8E-JA 




JK 




6 


5/73 


E 


PDPPE-JB 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-MA 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP5E-MB 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-MC 




JK 




6 


5/73 


E 


PDP8E-MD 




JK 




6 


5/73 


E 


P'0PSE«>NA 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP8E-MB 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP6E-NE 




GPB 




3 


12/72 


E 


PQP8E-NF 




GPB 




3 


12/72 


E 


PDP5E-PA 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP3E-PB 


SNT 


AW 




3 


1/72 


E 


PDP8E-PE 




GPB 




3 


12/72 


E 


P0P8E-PF 




GPB 




3 


12/72 


E 


P0P8F 




PG 




4 


2/72 


E 


PDP8F-AA 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8F-AB 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP8F-AE 




PG 




6 


4/73 


E 


PDPSF-AF 




PG 




6 


4/73 


E 


PDP3F-AH 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F-AJ 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP8F-AK 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP3F-AL 


JC 


PG 




3 


4/73 


E 


PDP6F-AS 


JC 


PG 




3 


3/74 


E 


PDP8F-AT 


JC 


PG 




3 


3/74 


E 


PDP8F-CA 




PG 




6 


5/73 


E 


PDP8F-CB 




PG 




6 


5/73 


E 


PDPSF-CE 




PG 




6 


5/73 


E 


PD p 8F-CF 




PG 




6 


5/73 


E 


PDP8-I 




RR 


TPL 


5 




E 


P0P8-IC 




RR 


TPL 


5 




t 


PDP8-ID 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-IP 




RR 


TPL 


6 




E 


PDP8-L 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LA 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-L5 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP3-LC 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LD 




RR 


TPL 


5 




E 


PDPS-LE 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LF 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LG 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP8-LM 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP^-LJ 




RR 


TPL 


5 




E 


PDP3-LK 




RR 


TPL 


5 




E 


PDPS-LL 




RR 


TPL 


5 




E 







USED ON 


DESCRIPTION 

4K 8/E CAB, 0EM2, ll5y 
4K 8/E CAB, 0EM2, 230V 


m 






8K 8/Ei CAB, 0EM2, 115V 


m 






8K B/Ei CAB, 0EM2, 230V 


* 




4K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8-EA CONSOLE, ll5y 


A 




4K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8.EA CONSOLE, 230V 


w 




8K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8.EA CONSOLE, 115y 


m 




8K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8.EA CONSOLE, 230V 


m 




16K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8-EA CONSOLE* 115V 


m 




16K PDP8E, 


RACK MOUNTABLE, KC8-EA CONSOLE* 230V 

4K 8/E, RM, KC8-EC, KP8-E, 115V 
4K 8/Ei RM, KC8-EC, KP8-E, 230V 
OEM 4K 8/E, RM, KC8-EC, KR8-E, 115V 
OEM 4K 8/Ei RMi KC8-EC, KP8-E, 230V 
CEM2 4K 8/E, RM, KC8-EG, KP8«Ei 115V 
CEM2 4K 8/E, RM, KC8-EC, KP8»E» 230V 


LAB8- 


•E 




4K GREEN 8/E W KC8-ED, RM, 115V 


LAB8-E 




4K GREEN 8/E W KC8-E0, Rv, 230V 


LAB8- 


-E 




8K GREEN 8/E W KC8.ED, RM, 115V 


LAB8- 


•E 




8K GREEN 8/E W KC8-ED, RM, 230V 


LAB8-E 




4K GREEN 8/E W KC8«ED, TT, 115V 


LAB8- 


■E 




4K GREEN 8/E W KC8-ED, TT, 230V 


LAB8-E 




8K GREEN 8/E W KC8-E0, TT, 115V 


LAB8-E 




8K GREEN 8/E W KC8»ED, TT, 230V 


m 




BASIC PDPS 


J-E IN SHORT 8QX W KL8»E, KC8«Fl CONSOLE 


m 




4H 


( PDP8F RACK MQUNTABLE 115V IN 12" BOX 


m 




4f 


{ PDP8F RACK MQUNTABLE 230V IN 12" BOX 


- 




8H 


< PDP8F RACK MOUNTABLE 115V IN 12" BOX 


m 




8H 


5 PDP8F RACK MQUNTABLE 230V IN 12" BOX 


m 




4K PDP8F, 


RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 115V 


m 




4K PDP8F, 


RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 23CV 


• 




8K PDP8F, 


RACK MOUNTABLE, IN 15" BOX, 115V 


- 




8K PDP8F, 


RACK MQUNTABLE, IN 15" BOX, 23CV 


m 




16K PDP8F, 


RACK MOUNTABLE IN 15" BOX, 115V 


w 




16K PDP8F1 


RACK MOUNTABLE IN 15" BOX, 23CV 


m 




4K PDP8F, 


CABINET MQUNTEO, IN 12" BOX, 115V 


m 




4K PDP8F, 


CABINET MOUNTED, IN 12" BOX, 230V 


« 




8K PDP8F, 


CABINET MQUNTEO, IN 12" BOX, 115V 






8K PDP8F, 


CABINET MOUNTED, IN 12" BOX, 230V 

BASIC PDP8-I, 12 BIT M-SERIES MODULES 

PDP8-I IN CABINET 

PDP8-I IN H950 CABINET 

PDP8-I ON PEDESTAL 

BASIC PDP8-Li MINIMUM AND COMPACT PDP8-J 

8/L W SLIDES, SERVICE, TTY 

8/L W SLIDES, SERVICE, NO TTY 

8/L W SLIDES, TTY, NO SERVICE 

8/L W SLIDES, NO TTY, NO SERVICE 

8/L W H950, SERVICE, TTY 

8/L W H950, SERVICE, NO TTY 

8/L W H950, TTYi NC SERVICE 

8/L W H950, NO TTY, NO SERVICE 

8/L W COVER, TTY, SERVICE 

8/L U COVER, SERVICE, NO TTY 

8/L W COVER, TTY, NO SERVICE 
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MODEL 


EMG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


H5.R 


ENGR ENSR 


AREA 


MQ/YR 




PDP3-LM 




PR 


TPL 5 




E 


PQP8M 




PC 


4 


2/72 


E 


PDP8M-DC 




PG 


6 


4/73 


E 


PQP8M-DD 




PG 


6 


4/73 


E 


PQPSM-OE 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M-DF 




PC 


6 


4/73 


E 


PDP8V-DH 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8*-DJ 


JC 


?G 


3 


4/73 


E 


PDP8M-DK 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-DL 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-0S 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDP3M-0T 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PQP8M-EH 


JC 


PC 


3 


12/73 


E 


P0P3M-EJ 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M-EK 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PQP8M-EL 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PQPSM-ES 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8M-ET 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDPSM-MC 




PG 


6 


4/73 


E 


P0P3M«MD 




PG 


6 


4/73 


E 


PQP8M»ME 




PG 


6 


4/73 


E 


PQPSM-MF 




PG 


6 


4/73 


E 


PDP8M-MH 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-MJ 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


P0P8M«MK 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-ML 


JC 


PG 


3 


4/73 


E 


PDP8M-HM 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


P0P8W-MN 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M-MP 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PDP8M-MR 


JC 


PG 


3 


11/73 


E 


PQPSW-MS 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PQP8M-MT 


JC 


PG 


3 


10/73 


E 


PDPS-S 




RR 


6 




E 


PDP9 




HI 


5 




E 


PDP9^F 




MI 


5 




E 


PDP9-L 




MI 


5 




E 


PDP9-T 




MI 


3 




E 


PHA15 




00 


an 




E 


PHAS 




DO 


. 




E 


PHA8E-10 




EW 


3 


6/71 


E 


PHA8E-20 




£W 


3 


6/71 


E 


PL8-AA 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8-A8 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8-AC 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8-AD 


JC 


PG 


3 


10/73 


L 


PL8-BA 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8-8B 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8-8C 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PL8-B0 


JC 


PG 


2 


10/72 


L 


PMKOl-AA 




02 


6 


5/73 


B 


PMKOl-AB 




02 


6 


5/73 


B 


PMKOl-BA 




02 


6 


5/73 


B 


PMKOl-BB 




02 


6 


5/73 


B 


PMKOl-CA 




02 


6 


5/73 


B 


PMKOl-CB 




02 


6 


5/73 


B 



USED ON 



DESCRIPTION 



15 
8 



8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

11 

11 

8/E, 

8/E, 



8/L W 
BASIC PDP8-M, 



COVER, NO TTY, NO SERVICE 
8/E IN SHORT BOX 



4K PDP8M, RACK MOUNTABLE 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE 

8K PBP8M, RACK MOUNTABLE 

4K PDP8M, RACK MOUNTABLE 

4K PDP8M. RACK MOUNTABLE 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE 

8K PDP8M, RACK MOUNTABLE 



KC8-ML CONSOLE, 12" BOX 

KC8-ML CONSOLE, 12" BOX 

KC8-ML CONSOLE, 12" BOX 

KC8-ML CONSOLE, 12" BOX 

KC8«ML CONSOLE, 15" BOX 

KC8*ML 'CONSOLE, 15" BOX 

KC8-ML CONSOLE, 15" BOX 

KC8-ML CONSOLE, 15" BOX 



KL8»E 

KL8.E 

KL8-E 

KL8.E 

KL»"E 

KL8-E 

KL8.E 

KL8-E 

16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KLB-E* KC8-ML CCNSOLEi U5V OEM 
16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KLB»E» KC8-ML CONSOLEi 230V OEM 
4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-ML CONSOLE, 115V OEM 
4K P0P8M, RACK MOUNTABLE, KC8.ML CONSOLE, 230V OEM 
8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KCS.ML CONSOLE, 115V OEM 
8K PDP8Mi RACK MOUNTABLE, KC8»ML CONSOLE, 230V OEM 
16K PDP8M, RACK MQUNTABLE, KC8-*ML CONSOLE, 115V OEM 
16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8«ML CONSOLE, 230V OEM 
4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KCI-M, 12" BOX, CEM, 115V 
4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8.M, 12" BOX, CEM, 230V 
8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8.M, 12" BOX, GEM, 115V 
8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KCI»M, 12" BOX, OEM, 230V 
4K PDP8H, RACK MOUNTABLE, KC8»M, 15" BOX, CEM, 115V 
4K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8.M, 15" BOX, CEM, 230V 
8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M, 15" BOX, OEM, 115V 
8K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KCSpM, 15" BOX, OEM, 230V 
IK PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8«M, 15" BOX, H5V OEM 
IK PROM PDP8M, RACK MQUNTABLE* KC8-M, 15" BOX, 230V OEM 
2K PROM PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M1 15" BOX, 115V OEM 
2K PROM P0P8M, RACK MOUNTABLE, KC8-M. 15" BOX, 230V OEM 
16K PDP8M, RACK MOUNTABLE, KC8«M CONSOLE, 115V OEM 
RACK MOUNTABLE, KC8-M CONSOLE, 



OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
OEM 
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115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 
115V 
230V 



16K P0P8M, 



11 
11 



CEM, 
BOX, 
BOX, 
BOX, 
BOX, 
115V 

230V OEM 
12 BIT SERIALi FLIP CHIP MODULES 
18 BIT FLIP CHIP MODULES P0P7 CODE 
PDP9 W CAB9-A FOR FOXBORO 
4K PDP9, 1,5 USEC MEMORY 
TIME SHARING P0P9 
PDP15-BASED PULSE HEIGHT ANALYSER 
PDP8, 8/1, 8/L BASED PULSE HEIGHT ANALYSER 
IS P0P8E-CA ♦ LT33«0C ♦ VC8»E + VR03-A ♦ NNOl-A * KA8..E * QFP01-A 

PHA8E.10 ♦ MM8«E 
LA30-PA * PC8»E, RACK MOLNTi 115V 60H2 
LA30-PB * PCS.EAi RACK MCUNT, 230V 60H2 
LA30-PC * PCS-E, RACK MOUNT, 115V 5QH2 
LA30-PD * PCB-EA, RACK MCUNTi 230V 50H2 
LA30-PA * PC8.EB1 TABLE TOPi 115V 60H2 
LA30-PB * PC8.EC* TABLE TOP* 230V 60H2 
LA3Q-PC * PC8»EB» TABLE TOPi 115V 50H2 
LA30-PD * PC8«EC» TABLE TOPi 230V 50H2 
PROCESSOR MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E, 
PROCESSOR MAINTENANCE KIT W PTR FQR 8/E, 
PROQ MAINTENANCE KIT W PTR FOR 11, 115V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 11, 230V 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E 4 11, 
PROC MAINTENANCE KIT W PTR FOR 8/E « U* 



115V 
230V 



115V 
230V 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR 


STATUS 


CATEGOR 


Y 


USED ON 


NO 


M8R 


ENGR engr 


AREA 




MQ/YR 








PMK02-A 




FMS 




6 


5/73 


B 


8, 8/1, 


8/L1 12 


PMK02-B 




FMS 




3 


10/71 


B 


8/E 




PMK02-C 




FMS 




3 


10/71 


B 


11/05, 


11/15, 11/20, 


PP11-S 


R8H 


RJS 




3 


1/73 


P 


11 




PP12 


SNT 


RI 




5 


3/71 


P 


BA12 




PP12-A 


SNT 


Rl 




5 


3/71 


P 


BA12 




PP67-A 




MI 




5 




P 


PA61-A# 


PA68-A 


PP67-AA 




MI 




5 




P 


PA6I-A1 


PA68-A 


PP67-B 




MI 




5 




P 


PA61-A» 


PA68-A 


PP67-BA 




MI 




5 




P 


PA61-A» 


PA68-A 


PP67-C 




MI 




5 




P 


PA68-F, 


PA63 


PP67-CA 




MI 




5 




P 


PA68-F, 


PA63 


PP67-D 




MI 




3 




P 


PA68-F 




PP67-DA 




M I 




5 




P 


PA68-F 




PR8-E 




LN 




4 




P 


8/E 




PR8-EA 




in 




A 




P 


8/E 




PP8-EB 




LN 




3 


1/72 


P 


8/E 




PP8-EC 




LN 




3 


10/72 


P 


8/E 




PP8-EF 


BV 


PKM 


SSMU 


3 


7/72 


P 


8 PQS 




PP8-! 




RR 


TPL 


5 




P 


8/1 




PP8-L 




RR 


TPL 


5 




P 


8/L 




PP8-LA 




RR 


TPL 


4 




p 


8/L 




PPHOl 




MI 




3 


9/72 


P 


- 




PPHOl-K 




MI 




3 


9/72 


P 


PPHOl 




PRil 




JMB 


FS 


5 


3/72 


P 


11 




PR12 


SNT 


PI 




5 


3/71 


P 


8A12 




PR68-A 


MI 


ER 




5 




P 


PA6O-A1 


PA68-A 


PR68-B 


MI 


ER 




3 


12/71 


P 


PA68-F1 


PA63 


PR68-C 


M! 


ER 




3 


12/71 


P 


PA6O-A1 


PA68-A 


PR68-D 


M! 


ER 




5 




P 


PA63 




PR68-DA 


MI 


ER 




5 




P 


PA63i PA68-F 


PR68-E 


MI 


ER 




3 


9/72 


P 


PA6UiR 


, PA68-F 


PR68-F 




MJ RR 




3 




P 


NONE 




PR68-FA 




MI RR 




3 




P 


NONE 




PR8-E 




LN 




4 




P 


8/E 




PR8-EB 




LN 




3 


1/72 


P 


8/E 




PR8-EF 


BV 


PKM 


SSMU 


3 


7/72 


P 


8 PQS 




PR8-I 




RR 




5 




P 


8/1 




PR8-L 




WH 




5 




P 


8/L 




PT08 








5 




D 


8, 8/S 




PT08-A 








5 




D 


8/S 




PT08-B 








3 




D 


8/S, 8/1 


PT08-C 








5 




D 


8/S, 8/1 


PT08-DA 






SSUK 


3 




D 


8 NEG 




PT03-DB 






SSUK 


3 




D 


PT08-DA 




PT08-F 




MI 




4 




D 


PT08-B, 


PT08-C 


PT08-X 




MI 




4 




D 


PT08-B, 


PT08-C 


PTil-AA 




JEW 


SSUK 


3 


12/71 


P 


11 




Pfll-AB 




JEH 


SSUK 


3 


12/71 


P 


11 




PT11-BA 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTli-BB 




JEH 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTil-CA 




JEW 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PTli-CB 




JEN 


SSUK 


3 


4/72 


P 


11 




PT11-OA 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


11 




P'Tll-DB 




JEH 


SSUK 


3 


8/73 


P 


11 
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60 HZ 

50 Hi 

60 HZ 

50 HZ 

60 HZ 

50 HZ 

60 HZ 

50 HZ 

« CONTROL) GOHZ 

« CONTROL) 50HZ 



PROC MAINTENANCE KIT W CASSETTE 

PROC MAINTENANCE KIT W CASSETTE 
11/35 PROC MAINTENANCE KIT W CASSETTE 

INTERFACE TO 6 LEVEL 300 LINES/SEC SORQBAN PUNCH 

PT PUNCH (PC05«P & CONTROL), 60 HZ 

PT PUNCH (PC05.PA « CONTROL). 50 HZ 

PT PUNCH 6-LEVEL 

PT PUNCH 6-LEVEL, 

PT PUNCH 8-LEVEL 

PT PUNCH 8-LEVEL 

PT PUNCH 6-LEVEL 

PT PUNCH 6-LEVEL, 

PT PUNCH 8-LEVEL 

PT PUNCH 8-LEVEL 

PT PUNCH (PC04»PL 

PT PUNCH (PC04-PM 

TABLE TOP PP8-E 

TABLE BOP PP8-EA 

FACIT 4060 PTP « CCNT 

PT PUNCH (PC03 4 CONTROL) 

PT PUNCH (PC04-PL i CONTROL) 60 HZ 

PT PUNCH <PC04-Pf i CONTROL) 50 HZ 

HAND PAPER TAPE PUNCH, 6 LEVEL 

REFILL KIT FOR PPHC1 

PT READER (PC05-R S CONTROL) 

PT READER (PC05-R « CONTROL) 

PT REAOER (6-LEVEL & 8-LEVEL) 

PT READER (6-LEVEL « 8-LEVEL) 

PT READER (6- 4 8-LEVEL1 PHOTQTRANS JSTOR) 
PT REAOER (6i * 8-LEVEL, PHOTOTRANSISTOR) , NTTA 

PT READER (6- 4 8-LEVEL, PHOTOTRANSISTOR) 
PT READER (6 6 8-LEVEL1 PHCTOTRANSISTQR, NTTA) 

OEM PR68-D 

OEM PR68-DA 

PT READER (PC04-RB & CONTROL) 

TABLE TOP PR8-E 

FACIT 4001 PTR 4 CONT 

PT READER (PCQ4-RB 4 CONTROL) 

PT READER (PC04-RB & CONTROL) 

TTY INTERFACE FOR ASR33 

PT08 IN ASR33 BASE, 12 FT CABLES 

PT08 IN 19-IN RACK, 6 FT CABLES 

2 PT08-B ON SINGLE 1943 

CPO ASYNC MODEM INTERFACE W 1 CLOCK 

2 CLOCK OPTION FCR PT08-DA 

EIA ADAPTER W 25 FT CABLE 

CRYSTAL CLOCK 
TREND RDR & BURPE 11 PUNCH W CONT 115V 60HZ 
TREND ROR 4 BURPE 11 PUNCH W CONT 230V 50HZ 
TREND READER 4 CONT, 115V 60HZ 
TREND READER 4 CONT, 230V 50HZ 
BRPE 11 PUNCH * CONT, 115V 60HZ 
BRPE 11 PUNCH « CONT, 23CV 50HZ 
TREND RDR 4 FACJT PUNCH k CONT, 115V 60HZ 
TREND RDR « FACIT PUNCH V CONT, 230V 50HZ 



MODEL 
NO 



EMG 

MGR 



PT11-EA 

PT11-EB 

PT11-F 

PT84-AA 

PT8E-AB 

PT3E-BA 

PT8E-BB 

PT84-CA 

PT8E-CB 

PT8E-0A 

PT8E-DB 

PT8E-EA 

PT8E-EB 

PTS3-EA MI 

PTS6-EB ni 

PTS8-ML 



BV 



DESIGN 
ENGR 

JEH 
JEH 
PKM 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 
JEH 



PFHD 
ENGR 



MFGR 
AREA 

SSUK 
SSUK 
SSMU 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 
SSUK 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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3 8/73 P 11 FACIT PUNCH 4 CONTi 

3 8/73 P 11 FACIT PUNCH 4 CONTi 

3 7/72 P 11 FACIT «001 PTR» «070 

3 8/73 P 8/E TREND RDR 4 BRPE 11 

3 8/73 P 8/E TREND RQ* 4 BRPE 11 

3 8/73 P 8/E TREND READER 4 CONT, 

3 8/73 P 8/E TREND READER 4 CONT, 

3 8/73 P 8/E IBRPE 11 PUNCH 4 CON 

3 8/73 P 8/E BRPE 11 PUNCH 4 CONT 

3 8/73 P 8/E TREND RDR 4 FACIT PU 

3 8/73 P 8/E TREND RDR 4 FACIT PU 

3 8/73 P 8/E FACIT PUNCH 4 CONT, 

3 8/73 P 8/E FACIT PUNCH 4 CONT, 

6 5/74 E PDP8E.AE MM8-EJ BE8-A DK8-ER KE8*E H960-8C B 

4 5/74 E PDPBEiAF MM8-EJ BE8-A DK8-EP KE8-E H960-BD B 

7 E PDP8-LE 4 PA 



115V 6CH2 
230V 5CH2 

PTP 4 CONT 
PUNCH k CONT, 
PUNCH W CONTi 

115V 60H2 

23CV 50HZ 
T, 115V 60HI 
, 23CV 5QH2 
NCH |» CONT, 
NCH fc CONT, 230V 50H2 
115V 6CH2 
230V 5CH2 

A8-AA SYS TEST 4 INST, 115V 
A8»AB SYS TEST 4 JNST, 230V 
68. KA (50 HZ) 



115V 60HZ 
230V 50H2 



115V 60H2 



QiSYSTEM 
----2ND 
A'PDPl 
B»PDP4 
C»PDP5 
D»PDP6 
E«PDP7 
F«PDP8 
G*PPP9 
HbPOPIO 
(KA10 
(KI10 



SOFTWARE, Z»DJ 
LITTER <C>»- — 

JSPDP11 (ALL) 

«spDPl2 

L*PDP14 

M»PDP15 

N«P0P16 

P»PDPll/40 

(OR HIGHER) 
R*PDPll/45 

(OR HIGHER) 
S*CROSS P/L 

(MLTI-HDWR, 
OEPNCY) 
T 8 PDP10 

(KL10) 



AGNOSTIC SOFTWARE! GENERA 



3R0 (P)l 

AMPLICATION 

COMMERCIAL 

D«CUMMUN, 

EDUCATION 

L«L*B 

kbsftwr SUBS 

RiJMOUSTRIAL 

SaCSS 

TsTYPSETTING 



----1ST 
2*MAJNT,S 
3«MAINTiS 

BINARY 
4»MAINT,S 

SOURCE 
5-MAINT.S 

BINARY 
6*MAINT,S 

BINARY 
A«=LICENSE 

4 SERVI 
B«LICENSE 

FOR NON 
C*L!CENSE 

NO SERV 



L FORM IS QCP99-KD 

VARIATION LETTER ( 
ERV PLAN A D* 
ERV PLAN B E* 
UPDATES F* 

ERV PLAN B G* 
UPDATES H* 

ERV PLAN B J* 
4 SOURCE UPDATES 
ERV PLAN C K« 
4 SOURCE UPDATES 
, SOFTWARE KIT L« 
CE 

, SOFTWARE KIT 
-STANDARD HDWR 
, SOFTWARE KIT 
ICE 



K>|---- 

LICENSE ONLY 

SOURCE KIT 

LISTINGS KIT 

PRE-DELIVERY KIT 

UPDATE KIT 

START-UP SERVICES 

(H+B*A) 
K'SUBSCRIPTION/MAIN 

TENANCE PACKAGE 
L«LICENSE*INSTALLA- 

TION, NO SUPPORT 
M*SQURCE ♦ LISTINGS 
N=ALTERNATE SOURCE 
P*SOFTWARE ONLY 
R=BINARY SOFTWARE KIT 

NO LICENSE, NO SERVICE 
S=CONSULTING SERVICE 
U»SPECUL LICENSE AGREEMENT 
X«SOFTWARE KIT, SOURCE LICn SERVICE 
Y = SOFTWARE KIT, SOURCE LIC NO SERVICE 



----2ND VARIATION LETTER (0)1-- — 
AfLINC TAPE J«RP03 DISK PACK 

BsPAPERTAPE K-RP04 OJSK PACK 

CsDECTAPE N«TU60 CASSETTE 

D»9 TRACK MAGTAPE R«MJCRO-FICHE 
E«RK03/5 CARTRIDGE 60H2 2«N0 HARDWARE 
F«7 TRACK MAGTAPE DEPENDENCY 

GeCARDS 
H«RK03/5 CARTRIDGE 50H2 



QF001-AB 


GT 




BF8 


QF001-AC 


GT 




BFB 


QF004 






BFB 


0F006-AB 


GT 


JJG 


BFB 


QF006-AC 


GT 


JJG 


BFB 


QF006-AN 


GT 


JJG 


3FB 


QF006-EC 


GT 


JJG 


8F9 


0F006-EE 


GT 


JJG 


BFB 


QF006-F2 


GT 


JJG 


BFB 


0F006-HB 


GT 


JJG 


BFB 


QF006-HC 


GT 


JJG 


BFB 


QF006-HN 


GT 


JJG 


BFB 


0F007-AN 


GT 


JJG 


BFB 



5 2/73 Q 
5 2/73 Q 
3 10/72 
5 2/73 Q 
5 2/73 
5 4/74 Q 
5 4/74 Q 
4/74 9 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 



5 2/73 Q 



DEC/X8 
DEC/X8 
E0U5O, 
OS- 8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
OS/8 B 
CAPS-8 



, PDP8 SYSTEM EXERCISER, PAPERTAPE 
, PDP8 SYSTEM EXERCISER, DECTAPE 

TS8 
ATCH, BASIC, TECO, PAPERTAPE 
ATCH, BASIC, TECO, DECTAPE 

ATCH, BASIC, TECO, LICENSE, SOFTWARE, SERV ICE, CASSETTE 
ATCH, BASIC, TECO, SOURCE, DECTAPE 
ATCH, BASIC, TECO, SOURCE, OECPACK 
ATCH, BASIC, TECO, SOURCE LISTINGS, PAPER 
ATCH, BASIC, TECO, UPDATE KIT, PAPERTAPE 
ATCH, BASIC, TECO, UPDATE KIT, DECTAPE 
ATCH.BASICiTECO, UPDATE KIT, CASSETTE 
, (CASSETTE PROGRAMMING SYSTEM), CASSETTE 



MODEL 

NO 



ENG 
MSR 



QF007-EC GT 

QFQ07-F2 GT 

QF008-AB GT 

QF008-AC GT 

QF008-AN GT 

QF008-MC GT 

QF009-AB GT 

QF009-AC GT 

QF009-MC GT 

QFQIO-MC GT 

QFOll-HC GT 

QF012-MC GT 

QF014-AB 

QF014-AC 

QF014-£C 

QF015-AB 

QF015-AC 

QF015-AN 

QF015-EC GT 

QF015-EE GT 

QF015-P2 GT 

QF015-HB GT 

QF015-HC GT 

QF015-HN GT 

QF015-SZ 

QFQ16-CC 

QF030-PB GT 

QF040-AB GT 

QF050-AB GT 

QF060-AB GT 

QF070-AB GT 

QF070-AC GT 

QF080-AB 

GF081-AB 

QFOl-A 

QF01«B 

QFOl-C 

QFOl-D 

OFOl-E 

QFOl-F 

QFOl-G 

QFOl-H 

QFOl-I 

(3F02-A 

QF02-B 

GF02-C 

AF02-D 

QF02-E 

QF02-F 

QF02-G 

QF02-H 

QF02-I 

OF02-J 

QF02-K 

QF02-L 



DESIGN 
ENGR 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

DMO 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

BW 

BW 

9W 

BW 

BW 

BW 

BW 

8W 

BW 

3W 

BW 

BW 

BW 

BW 

8W 

BW 

BW 

BW 

3W 

BW 

BW 



PROD 
ENGR 

8F9 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 

Br B 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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2/73 
2/73 Q 
3/73 
2/73 
5/74 Q 
6/73 Q 
5 10/72 Q 
5 2/73 Q 
5 12/73 
5 6/73 
5 6/73 Q 
5 6/73 0- 
3 10/73 Q 
5 10/73 G 
5 10/73 Q 
5 1/74 Q 
5 1/74 G 
1/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 
4/74 Q 
1/74 Q 
1/74 
4/74 Q 
3/73 Q 
2/73 Q 
2/73 Q 
2/73 Q 
2/73 Q 
2/73 Q 
2/74 Q 
Q 
Q 
Q 
G 
9/71 
1/72 Q 
1/72 G 
1/72 G 
9/71 Q 
Q 
Q 

9/71 a 



8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8/1. 

8/1 

8/L 

8/1 

8/L 

8/L 

8/U 

8/1 

8/E, 

GF01 

QF01 

QF01 

QF01 

QF01 

QF01 

QF01 

GFOl 

QFOl 

QFOl 

QFOl 

QFOl 



8/L 



-A 



CAPS-8, (CASSETTE PROG, SYS), SOURCES, DE 
CAPS-8# (CASSETTE PRQG SYS,), SOURCE LISTIN 
0S»8 FORTRAN IV. PAPERTAPE 
OS/8 FORTRAN IV. DECTAPE 
OS/8 FORTRAN IV. CASSETTE 
OS/8 FORTRAN IV SOURCE I LISTINGS, DECTAP 
LAB8/E MASS STORAGE SYSTEM, PAPERTAPE 
LAB8/E MASS STORAGE SYSTEM. DECTAPE 
LAB8/E MASS STORAGE SOURCE. ft LISTINGS DE 
OS/8 FORTRAN IV LIBRARY, SOURCE * LISTING 
OS/8 FORTRAN IV COMPILER, SOURCE + LISTIN 
OS/8 FORTRAN IV RALF, LOADER, LIB * MISC, 
OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, LICENSE. SOFTHAR 
OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, LICENSE. SOFTWAR 
OS/8 FORTRAN IV PLOTTER, SOURCE, DECTAPE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, PAPERTAPE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, QECTAPE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, CASSETTE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, SOURCE. DECTAPE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, SOURCE. DECPACK 
OS/8 OPERATING SYSTEM, LISTINGS KIT, PAPE 
OS/8 OPERATING SYSTEM, UPDATE KJT, PAPERT 
OS/8 OPERATING SYSTEM, UPDATE KIT, DECTAP 
OS/8 OPERATING SYSTEM, UPDATE KIT, CASSET 
OS/8 OPERATING SYSTEM, SOFTWARE INSTALLAT 
2780 SIMULATOR, (BINARIES ft SOURCES), LIC 
DISK SYSTEM MONITOR, SOFTWARE ONLY, PAPER 
8K BASIC, PAPERTAPE 

BINARY ft MANUAL, 8K PTS-8 FORTRAN II 
LAB8/E, PAPERTAPE 

OS/8 FORTRAN IV TSAR (TIME SERIES ANALYSJ 
OS/8 FORTRAN IV TSAR (TIME SERIES ANALYSI 
4K EXTENDED SOFTWARE KIT, (08,81 ,8S,8L) i 
4K EXTENDED SOFTWARE KIT, (8|, 8F, 8M>, P 
GUICKPOINT MAIN PROGRAM 5,68 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM 8»69 
GUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM REVISED C 
QUICK POINT MAIN PROGRAM, REVJSEC 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED 
QUICKPOINT MAIN PROGRAM, REVISED 
QUICK POINT MAIN PROGRAM REVISED 
POST PROC, PRATT ft WHITNEY A, B ft 
POST PROC, WIEOEMAN W CUTLER-HAM* 
POST PROC, JONES ft LAMSQN DRILL > 
POST PROC WIEDEMAN W GE120 
POST PROC CJN DRILL * MILL H ACCR 
POST PROC CLEEREMAN DRILL * MILL 
POST PROC, WHITNEY TURRET PUNCH P 
POST PROC, BEHRENS TURRET PUNCH P 
POST PROC, 8URGMASTER 2BHT6 TURRE 
POSTPROC, WIEDEMANN A-15 W GE MK2 
PQSTPROC, WIEDEMANN #S«lS28 W WAR 
POSTPROC, BROWN ft SHARPE MODEL A- 



CTAPE 
GS 



CTAPE, QF009-A REQ'D 
S, DECTAPE(LIC REQ'D) 
GS, OECTAPEUIC REQ'D) 

SOURCE * LISTINGS* DECTAPE 
E. SERVICE, PAPERTAPE 
E, SERVICE, DECTAPE 



R 

APE 

E 

TE 

ICN 

.SOFTWARE, NO SERV, DECTAPE 

TAPE 



S>, PAPERTAPE 
S>, DECTAPE 

PAPERTAPE 
APERTAPE 



QFOl-B (,3Q, ,31) 
FC1-B (.32) 

QF01«D (,33) 
QF01-E 
QF01-F 
QFOi-G 
QF01-H 

C 
ER 902 

GE MK2 

OMATIC 220 

W GE120 

RESS W WESTINGHOUSE 

RESS, GE 120.11-500 

T DRILL W GE 120-11 

NER ft SWASEY CONT 
1118 W GE MK2S 



MODEL 
NO 



EMC 
M8R 



3F02-M 

0F02-N 

9F02-0 

3F02-P 

3F02-0 

3F02-R 

3F02-S 

9F02-T 

0F02-U 

0f02-V 

GF02-W 

0F03-A 

0FO3-B 

3F03-C 

8F03-0 

DF03-E 

3F03-F 

0FO3-G 

3F03-H 

GF05-A 

0F090-AC 3LC 

0F095-AC BLC 

QF095-EC BLC 

8F095-F2 BLC 

0F10-B AF 

QF20-A 

QF300-AC DWB 

GF300-AE DWB 

QF3Q0-DC HA 

QF300-DE HA 

QF301-AC DWB 

QF3Q3-AC 

9F303-AE 

QF304-AC 

QF304-AE 

DF305-AC DWB 

QF305-AE DWB 

QF306-AE RJA 

QF400-AC GT 

QF400-EC GT 

OF400-FZ GT 

QFE01-P2 

QFE02-PZ 

QFEC3-P2 

0FE04-P2 

GFE05-AB 

QFE05-SB 

QFE10-AB 

QFEIO-SB 

QFF15-AB 

QFE15-SB 

QFE20-AB 

QFE20-EC 

QFE20-F2 

QFE20-SB 



DESIGN 
ENGR 

Bw 
BW 
9W 
BW 
BW 
3W 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 

ew 

3W 

BW 

BW 

BW 

BW 

BW 

BW 

BW 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

GWD 

DM 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JJG 

JLH 

JJG 

JJG 

JJG 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 



PROD 

ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



84 



8F9 

BF8 
3F9 
8F3 



BF3 
8FB 



9FB 
3F8 
8FB 
BFB 
8F8 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BF8 
BFB 
BFB 

BFB 

8FB 

BFB 
BFB 
BFB 





Q 







3 



9/71 Q 

3/71 

3/71 Q 

3/71 3 

3 

9/71 3 

9/71 3 

9 

3 

8 

3 

3 

3 

11/73 3 

11/73 3 

11/73 

11/73 



3/71 
9/71 
9/71 



3/71 
11/73 
11/73 3 
1/73 3 
1/73 3 
5 11/73 3 
5 1/74 8 
1/74 3 
1/74 3 
1/74 
12/73 
4/73 
5/74 
2/73 
1/74 
1/74 
2/74 
2/74 
2/74 
2/74 
1/74 
9/72 
1/74 
9/72 
1/74 
9/72 
1/74 
6/73 
6/73 
9/72 



3F01- 
GFOl- 
3F01- 
GFOl- 
GFOl- 
3F01" 
DFOl- 
9F01- 
OFOl- 
9F01- 
3F01- 
GFOl- 
8F01* 
OFOl- 
QfOl- 
3F01- 
OFOl- 
8F01- 
DFOl- 



POSTPROCi BURGMASTER 2BHTL W GE 12C-U 
POSTPROCi MOOG MCDEL 83-500 

POSTPROC, WIEDEMAN S-2540 TURRET PUNCH PRESS W GE MC 100 
POSTPROCi WESTINGHOUSE 20 W BEHRENS TURRET PUNCH PRESS 
POSTPROCi PRATT « WHITNEY CONT FCR THEIR 1000 NC JJGBQRER 
POSTPROCi SPERRY RAND UMAC6 W B«S WYDROCUTT MACHINING CENTER 
POSTPRCi WESTINGHCUSf-22 W BURGMASTER 25 CHT ECON 1125 DRILL 
POSTPROCi GE MC120 W EXCELLON 1225 OUADRAMATIC DRILL 
POSTPROCi GE 7522 W W, A, WHITNEY 636A| 647A 

POSTPROCi HQUDAILLE 85790-300 W STRIPPIT 40/30 TURRET PRESS 
POSTPROCi HUGHES NC-221-8 W STRIPPIT 36/75 FABRICATOR 
POST P.RQC, SUPERIOR ELECTRIC CONTROL 
POST PROC CIMX-300 MACHINING CENTER 
POST PROC, BURGMASTER 3BHTL TURRET DRILL H GE 1Q3P 
POSTPROC, BROWN & SHARPE H'YDROTAPE 234 12 STATION W GE 103P 
POSTPROC, CINCINNATI TAPAC4 W DEVLIEG SPIRAMATIC K JJGMIL 
POSTPROC, ACROMATIC 330 W CINTIMATIC SPINDLE OR TURRET DRILL 8 MILL 
POSTPROC, SIEMENS CONT W HELLER SBR32 BORING MACHINE 
POSTPROC PLESSEY BUNKER RAMO 221C CONT W M JLWAUKEE.MATIC H60 



DNC02 THRU DNC33 



ONC FORGROUND BACKGROUND SOFTWARE 



8 OS/8 INDUSTRIAL BASIC, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

8 OS/8 INDUSTRIAL BASIC <W/0 OS/8) LJC, SOFT, SERVi DECTAPE 

8 OS/8 INDUSTRIAL BASIC <W/0 OS/8) SOURCE, DECTAPE 

8 OS/8 INDUSTRIAL BASJC <W/-0 OS/8) LISTING PACKAGE 

GLC-8 GLC-8 VERSION 2 SOFTWARE 

680-1 COMSYT-8 SOFTWARE 

8, 0S320, 330 COS, LIC, SQFTWAREi SERVICE, DECTAPE (TD8E) 

8, DS320, 330 COS, LICi SOFTWAREi SERVi RK05 CARTRIDGE (TD8E) 

DS330, DS340 -SEE QF305«*AC- DATA ENTRY, BINARY DECTAPE 

DS330, DS340 -SEE GF305*AE- DATA ENTRY, BINARY CECPACK (RKQ2-K) 

8 COS 300, LIC SOFTWAREi SERVICE, DECTAPE (TC08) 

8 COS 300.MULTI TERMINAL SWARE, LIC, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

8 COS 300,MULTI TERMINAL SWARE, LIC,SOFTWARE, SERVICE, DECPACK 

8 COS 300 TM8E MAGTAPE UTILITY, LICENSE, SCFTWARE, SERVICE, DECPACK 

8 COS 300 TM8E MAGTAPE UTILITYiLICENSE,SFTfcR,SERVJCEi RK05 DJSKPAK 

8 COS 300 FOREGROUND/BACKGROUNDi -SEE QF3C3-AC- 

8 COS 300 FOREGROUND/BACKGROUNDi -SEE QF3C3-AE- 

8 COS 300, 2780 EMULATOR <RDCP ) .LICENSE, SOFTWARE, SUPPORT DECPACK 

8 OS/8 FORTRAN IV COGQ-8* DECTAPE 

8 OS/8 FORTRAN IV COGQ-8* SOURCE, DECTAPE 

3 OS/8 FORTRAN IV COGQ-81 LISTINGS, PAPER 

8 EDU TEXTBOOK KIT (FORMERLY EDU8-B), DOCUMENTS 

8 EDU BASIC LEARNING PACKAGE, DOCUMENTS 

8 EDU LEARNING PACKAGE-MATH, DOCUMENTS 

8 EDU LEARNING PACKAGE-SCIENCE, DOCUMENTS 

8 EDUSYSTEM 5 SOFTWARE, PAPERTAPE 

EDU5 -SEE QFE05-AB- 

8 EDUSYSTEM 10 SOFTWAREi PAPERTAPE 

EDU10 -SEE 9FE10-AB- 

8 EDUSYSTEM 15 SOFTWARE, PAPERTAPE 

EDU15 .SEE 8FE15-AB- 

8 EDUSYSTEM 20 SOFTWARE, PAPERTAPE 

8 EDUSYSTEM 20 SOURCE, DECTAPE 

8 EDUSYSTEM 20 LISTING PACKAGE 

EDU20 -SEE 0FE20-AB- 



MODEL 
NO 



ENG 
M5R 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



85 



QFE25-AB 

QFE25-AC 

QFE25-EC 

GFE25-F2 

QFE25-S8 

QFE25-SC 

0FE30-AB 

QFE30-SB 

QFE40-AB 

QFE40-SB 

QFE5C-AB 

QFE50-AC 

0FE50-PB 

QFE50-SB 

QFE51-AC 

QFEDP-SC 

QFELP-Ol 

QFEUP-E1 

QFELP-Ml 

QFELP-S1 

QFINA-A 

QFINB«A 

QFINC-A 

QFLOl-AB 

GFLOl-AC 

QFL50-AB GT 

QFL50-EC GT 

QFL51-AB GT 

QFL55-AB GT 

0FL56-AB GT 

OFPOl-A 

GFR82-AB 

QFR32-CB 

QFR82-FZ 

0FR82-PB 

QFS8-A 

QFS8-B 

QH002-AD MR 

OHOlO 

GHOIS-CC 

QHOIS-CD 

QHOIS-CF 

GHUO-AC 

(3H2CO 

QH210 

3H3C7-CC 

^H6C1 

QH6C2-AF 

0H861-AF 

OHAPL-B 

QHAPL-C 

GHAPL-E 

QHAPt-F 

QHCAP-BD 

3HCAQ-BD 



RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

RHM 

HS 

HS 

HS 

DFP 

DFP 



EW 
HS 
HS 
MS 
HS 
GT 
GT 
WU 

FSB 
FSB 
FSB 
FSB 
FSB 
FSB 
FSB 
RPC 
PFC 
RPC 



FSB 
FSB 



BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 

BFB 

BFB 

BFB 
BFB 



BFB 



BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



DAS 



1/74 
1/74 
1/74 Q 
1/74 Q 
1/74 Q 
9/72 Q 
1/74 q 
9/72 Q 
1/74 Q 
9/72 Q 
1/74 Q 
1/74 Q 
9/72 Q 
9/72 Q 
1/74 Q 
1/74 Q 
2/74 Q 
2/74 Q 
2/74 Q 
2/74 Q 
2/74 
2/74 Q 
2/74 Q 
3/74 Q 
3/74 Q 
3 10/73 Q 
3 10/73 Q 
3 10/73 Q 
3 10/73 Q 
3 10/73 Q 
3 6/71 Q 
2/74 Q 
2/74 
2/74 Q 
2/74 
1/72 
1/72 Q 
6/73 Q 
3 12/72 Q 
3 3/73 
3/73 Q 
3/73 
5/74 Q 
5/74 a 
5/74 a 
5/74 Q 
8/73 Q 
5/74 a 
5/74 a 
3 12/72 Q 
3 11/73 a 
3 12/72 G 
3 11/73 a 
3 5/74 a 
3 5/74 9 



8 EDUSYSTEM 25 SOFTWARE, PAPERTAPE 

8 EDUSYSTEM 25 SOFTWARE, DECTAPE 

8 EDUSYSTEM 25 SOFTWAREi SOURCE, DECTAPE 

8 EDUSYSTEM 25 SOFTWAREi LISTINGS, PAPER 

8 -SEE QFE25-AB- 

EDU25 -SEE QFE25-AC- 

8 EDUSYSTEM 30 SOFTWAREi PAPERTAPE 

EDU30 -SEE 0FE30-AB- 

8 EDUSYSTEM 40 SOFTWARE, PAPERTAPE 

EDU40 -SEE 0FE40-AB- 

8 EDUSYSTEM 50 SOFTWARE, PAPERTAPE 

8 EDUSYSTEM 50 SOFTWAREi QECTAPE 

8 -SEE QFE50-AB- 

8 -SEE QFE50-AC- 

8 EOU ADMINISTRATIVE SOFTWARE SYSTEM, DECTAPE 

8 -SEE 0FE51-AC- 

8 -SEE QFE01-PZ* 

8 -SEE QFE02-P2- 

8 -SEE 0FE03-PZ- 

8 -SEE QFE04-PZ- 

8 -SEE QPR82-CB- 

8 -SEE QFR82-P8* 

8 -SEE QFR82-FH- 

8 RTPS FORTRAN IV SOFTWARE KIT, PAPERTAPE 

8 RTPS FORTRAN IV SOFTWARE KIT, QECTAPE 

8 8K PAMILA/50, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

8 8K PAMILA/50, SOURCE, DECTAPE, REQUIRES CFL50 DR 51, QFL55 OR 56 

16K LAB8-E 16K PAMILA/50, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

8 8K PAMILA/55, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

8 16K PAMILA/55, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

PHA8E.10, .20 PHASE SOFTWARE 

8 INDAC-8/2, SOFTWARE, SUPPORT , IN-HOUSE TRAINING, PAPERTAPE 

8 INDAC-8/2, SOFTWARE, NO SUPPORT, PAPERTAPE 

8 INDAC-8/2, DOCUMENTS & LISTINGS ONLY 

8 INDAC-8/2, PAPERTAPES ONLY 

8 (SEE QF015-AB) 0S8 OPERATING SYSTEM FOR PAPERTAPE 

8 (SEE QF015-AC) CS8 OPERATING SYSTEM FOR DECTAPE 

10 XTCSER FOR DA28-C DEVICE HANDLER, LIC,SFT|*R,SERV, 9 TR MTA 

10 TYPESET-10 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, QECTAPE 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, 9 TRACK MAGTAPE 

10 1401 SIMULATOR, LICENSE, NO SUPPORT, 7 TRACK MAGTAPE 

10 PDP-11 CROSS ASSEMBLER AND LINKER (MACY-ll/LNKX-11) 

KJiO SPERAN-10 PERFORMANCE ANALYSIS PKG 

10 FIMODL'10 FINCIAL ANALYSIS PKG 

10 COGO-10 

KUO 601 VIRTUAL MEM RELEASE OF TOPS-10 MONJTCR 

10 FORTRAN-10 VERS 2, (INCLUDES FORDOT DEBUGGER) 

10 6,01 MONITOR (VMSER)--SEE QH601 — 

10 APL COMPILER- BASIC VERSION 

10 APL COMPILER- BASIC VERSION * DOUBLE PRECISION 

10 APL COMPILER- EXTENDED VERSION 

10 APL COMPILER- EXTENDED VERSION ♦ DOUBLE PRECISION 

10 CAAP-10 PLAN I, (COLLEGE ADMIN APPL PKG),PRCGRAM & DOCUMENTATION ONLY 

10 CAAP-10 PLAN II, (INCLUDES ON-SITE TRAINING) 



MODEL 


EVG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


M5R 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 






QHCOl-AD 


MR 


wu 


DAS 2 


6/73 


Q 


DC78i 


QHC02-LZ 


pre 


DAI 




3 


10/73 


5 


DC76 


OHDB-M-10 








3 


11/73 





10 


OHDIS-IO 




GBH 




6 


4/74 


S 


10 


QHKOl-KO 




DHD 




3 


12/73 





10 


QHKOl-KF 




OHO 




3 


12/73 


Q 


10 


9HK02-KD 




DHD 




3 


12/73 


G 


10 


9HKC2-KF 




DHD 




3 


12/73 


9 


10 


QHK03-KD 




DHD 




3 


12/73 


9 


10 


9HK03-KF 




DHD 




3 


12/73 


Q 


10 


QHKIO 




RDG 




3 


5/74 


G 


10 


9HK12 




RDG 




3 


5/74 


G 


10 


0HK14 




RDG 




3 


5/74 





10 


QHK20 




RDG 




3 


5/74 


G 


10 


0HK30 




AF 




3 


5/74 


G 


10 


QHK40 




AF 




3 


5/74 


9 


10 


0HLN2-AF 




RFC 




3 


5/74 


Q 


10 


GHRJE-lO 




MR 




3 


5/74 





10 


GHSRT-lO 








3 


9/72 


Q 


10 


Q'HSYS-10 




GBH 




3 


7/72 





10 


OHTER-A 






BF9 


2 


5/73 





10 


9U0Q1-AC 






8F9 


5 


3/73 


Q 


11 


QJOOI-AE 






BF9 


5 


3/73 





11 


0JO03-AB 


CT 




8F9 


2 


6/73 


Q 


11 


0J003-AC 




GT 


3F9 


2 


6/73 


Q 


11 


9J0Q3-AE 




GT 


9F9 


2 


6/73 


Q 


11 


0JO03-AN 


GT 




BF3 


2 


6/73 


Q 


11 


GJ003-EC 


GT 




3F9 


2 


6/73 


Q 


11 


0JOO3-EE 


GT 




9F9 


2 


12/73 


9 


11 


GJ0Q3-F2 


GT 




8F9 


2 


6/73 





11 


GJ0Q3-SZ 




DMD 


8F9 


2 


1/74 


G 


11 


9J005-AB 






8F9 


3 


2/73 


G 


11 


QJ005-AC 






BF9 


3 


2/73 


Q 


11 


9J005-AD 






BF9 


3 


2/73 





11 


QJ005-AE 






8F9 


3 


2/73 


Q 


11 


9J005-AF 






BF8 


3 


2/73 


9 


11 


0J005-AH 






8F9 


3 


2/73 


9 


11 


QJ006-AB 


GT 




8F9 


3 


2/73 


9 


11 


GJ006-EB 


GT 




BF9 


2 


8/73 


9 


11 


9J006-FZ 


GT 




8FB 


2 


8/73 


9 


11 


0J007-AB 


GT 




8FB 


3 


3/74 


9 


11 


9J007-FZ 


GT 




BF9 


3 


3/74 


9 


11 


QJ008-AB 


GT 




8F9 


3 


3/73 


9 


11 


9J008-AC 


GT 




9F8 


3 


1/74 


Q 


11 


GJ008-AL 


GT 




8F3 


6 


6/73 


9 


11 


0J008-AT 


GT 




8FB 


6 


6/73 


9 


11 


QJ008-EB 


GT 




8F9 


3 


8/73 


9 


11 


0J008-EC 


GT 




BF9 


3 


5/73 


9 


u 


QJ008-FZ 


GT 




3F9 


3 


5/73 


9 


11 


9J009-AC 


GT 




8F9 


2 


3/73 


9 


11 


9J009-AE 


GT 




8F9 


2 


3/73 


9 


11 


QJ011-AB 


GT 




8F8 


3 


11/73 


9 


11 


GJ011-AC 


GT 




8F8 


3 


11/73 


9 


11 


9J011-AE 


GT 




8F8 


3 


11/73 


9 


11 


OjOll-AN 


GT 




8F8 


3 


11/73 


9 


11 
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9 TRACK MAGTAPE 

7 TRACK MAGTAPE 

TRACK MAGTAPE 

TRACK MAGTAPE 

& QHK01)i9TR MTA 
* 9HK01),7TR MTA 



DC79 IBM 2780 EMULATOR, LICENSE, SOFTMREi SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
DC76 SOFTWARE LICENSE * INSTALLATION, NO SUPPORT 
DBMS, PDP10 DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM 
-SEE GHK01- 

SOFTWARE DISTRIBUTION SERV-MONTHLY DISTRIBUTION, 
SOFTWARE DISTRIBUTION SERV-MQNTHLY DISTRIBUTION, 
CUSTOMER MAINT SERV, (SUPPORT, MAJNT & Q.HKC1), 9 
CUSTOMER MAINT SERV, (SUPPORT, MAJNT & QbKCl), 7 
ON-SITE CONSULT'G * MAINT SRV, <SUPT-MAINT-CQNSULT»G 
ON»SITE CONSULT'G * MAINT SRV, <SUPT-MAINT-C0NSULT«6 
ADDITIONAL SUBSCRIPTION TO BULLETIN 
ADDITIONAL SUBSCRIPTION TO DISPATCH 
ADDITIONAL SUBSCRIPTION TC NOTEBOOK UPDATES 
SET OF FULLY UPDATED NOTEBOOKS 
COMPLETE TAPES OF FJELD IMAGE BUNDLED SOFTWARE 
SUBSCRIPTION TO ADVANCED INFORMATION TAPE 
LlNK-10 VERS 2, (JNQLUPES OVERLAY FEATURE) 
DC72 REMOTE SYSTEM SOFTWARE 
OSORT - HIGH SPEED SORT ROUTINE 

DECSYSTEM-10 SOFTWAREi LICENSE, MAINTENANCE, SUPPORT « QHK02 
2741 MONITOR, LIC, SOFTWARE, SERVICE 
DDP2/TCDP OECTAPE DIAGNOSTIC PACKAGE 
RKDP DECPACK DIAGNOSTIC PACKAGE 

RT11 OPERATING SYSi LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 
RT-11, OPERATING SYSTEM LICENSED, OECTAPE 
RT-11 OPERATING SYSTEM LICENSED, 60HH DECPACK 
RT.ll OPERATING SYS, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 
RT-11 OPERATING SyS, SOURCE KIT, DECTAPE 
RT-11 OPERATING SYS, SOURCE KIT, DECPACK 
RT-11 OPERATING SYS, LISTING KIT 
RT-11 OPERATING SYSTEMi SOFTWARE INSTALLATION 



PAPERTAPE 

DECTAPE 

9 TRACK MAGTAPE 

DECPACK 

7 TRACK MAGTAPE 

50HZ DECPACK 



PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

PHA-11, PULSE HEIGHT ANALYZER 

FOCAL-11, PAPERTAPE 

FOCAL-11, SOURCE, PAPERTAPE 

FOCAL-11, LISTINGS 

FOCAL/RT. LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

FQCAL/RT, LISTINGS 

FOCAL GT LICENSED, PAPERTAPE 

FOCAL GT, BINARY, DECTAPE 

FOCAL GT LICENSE & LISTING PACKAGE 

FOCAL GT LICENSE £ SOURCE, DECTAPE 

FOCAL GT, SOURCE, PAPERTAPE 

FOCAL GT, SOURCE KIT, OECTAPE 

FOCAL GT. LISTINGS KIT 

RT-11 PLUS BASIC LICENSED, DECTAPE 

RT-11 PLUS BASIC LICENSED, 60HZ DECPACK 

BASIC/GT LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

BASIC/GT LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

BASIC/GT LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DISK PACK 

BASIC/GT LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 



MODEL ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO M8R 


ENGR 


ENGR AREA 


MO/YR 






QJQ3Q-AT 




BFB 


6 


4/74 


Q 


11 


0J030-AV 




BFB 


6 


4/74 


Q 


11 


QJ03Q-AY 




BFB 


6 


4/74 





11 


0J031-AT 




BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ031-AV 




BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ031-AY 




BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ031-AW 




BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ031-MC 




8FB 


3 


11/73 


9 


11 


9J031-MD 




BFB 


3 


11/73 


Q 


11 


9J031-ME 




3F8 


5 


11/73 


9 


11 


9J031-MF 




BFB 


5 


11/73 


9 


11 


9J031-FZ 


DMD 


BFB 


5 


11/73 


9 


11 


9J033-AT 




BFB 


6 


3/74 


9 


11 


QJ033-AV 




BFB 


* 


3/74 


9 


11 


QJQ33-AY 




BFB 


6 


3/74 


9 


11 


QJ033-AW 




BFB 


6 


3/74 


9 


11 


QJ033-MC 




BFB 


5 


11/73 


9 


11 


QJ033-MD 




BFB 


3 


11/73 


9 


11 


QJ033-ME 




BFB 


5 


11/73 


9 


11 


QJ033-MF 




BFB 


5 


11/73 


9 


11 


9J033-FZ 


DMD 


BFB 


5 


11/73 


9 


11 


9J035-AC 




BFB 


3 


11/73 


9 


11 


QJ035-AD 




BFB 


3 


11/73 


9 


11 


QJ035-AE 




BFB 


3 


2/74 


9 


11 


9J035-AF 




BF8 


3 


11/73 


9 


11 


9J035-DZ 




BFB 


3 


11/73 


9 


11 


9J080-BB 


REN 


BFB 


6 


4/74 


9 


11 


QJ080-BC 


REN 


BFB 


6 


4/74 


9 


11 


QJ080-8N 


REN 


BFB 


e> 


4/74 


9 


11 


QJ090-AB 


REN 


BFB 


3 


10/73 


9 


11 


9J090-AC 


REN 


BFB 


3 


2/74 


9 


11 


QJ090-EC 


REN 


BFB 


3 


10/73 


9 


11 


QJIOO-AB 




BFB 


3 


10/72 


9 
9 
9 


11 


QJ110-AB 


DSL 


BFB 


5 


11/73 


U 


QJ112-AN 


DSL 


BFB 


2 


1/74 


9 


11 


QJ113-AB 


DSL 


BFB 


3 


2/74 


9 


11 


QJ114-AB 


DSL 


8FB 


3 


2/74 


9 


11 


QJ115-AB 


DSL 


BFB 


3 


2/74 


9 


U 


QJ116-AB 


DSL 


BFB 


3 


2/74 


9 


11 


9J125-CB 


EMA 


BFB 


5 


5/73 


9 


11 


CJ125-CC 


EMA 


BFB 


5 


5/73 


9 


11 


QJ125-CD 


EMA 


BFB 


3 


5/73 


9 


u 


QJ125-CF 


EMA 


BFB 


5 


5/73 


9 


11 


9J125-EC 


EMA 


BFB 


5 


5/73 


9 


11 


OJ150 




BFB 


3 


10/72 


9 


11 


9J155 




BFB 


3 


10/72 


9 


11 


QJ160-AB 




BFB 


6 


2/73 


9 


11 


9J161-AB 




BFB 


6 


3/74 


9 


11 


QJ165-AB GT 




BFB 


4 


5/73 


9 


11 


0J18O-AN GT 




BFB 


2 


6/73 


9 


11 


9J180-EN GT 




BFB 


2 


6/72 


9 


11 


9J180-FZ GT 




BFB 


2 


6/73 


3 


11 


QJ180-SZ 


DMD 


BFB 


2 


1/74 


9 


11 


OJ220-AB 


PTJ 


BFB 


6 


3/74 


9 


11 



USED ON 



DESCRIPTION 



FORTRAN IV SOURCE DECTAPE AND LISTING PAC 
FORTRAN IV SOURCE MAGTAPE (9 TR) S LISTIN 
FORTRAN IV SOURCE MAG TAPE (7 TR) i LlSTl 
FORTRAN 4 V8A COMPILER SOURCE, DECTAPE 
FORTRAN 4 V8A COMPILER SOURCE. 9 TRACK MA 
FORTRAN 4 V8A COMPILER SOURCEi 7 TRACK MA 
FORTRAN 4 V8A COMPILER SOURCE. DECPACK 
FORTRAN COMPILER SOURCEi LISTINGS, DECTAP 
FORTRAN COMPILER SOURCE. LISTINGS, 9 TR ¥ 
FORTRAN COMPILER SOURCE, LISTINGS, DEC PA 
FORTRAN COMPILER SOURCE, LISTINGS, 7 TR M 
FORTRAN COMPILER LISTINGS, BINARY LICENSE 
FORTRAN 4 V2CA OTS SOURCE. DECTAPE 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, 9 TRACK MAGTAP 
FORTRAN 4 V20A OTS SOURCE, 7 TRACK MAGTAP 
FORTRAN 4 V2CA OTS SOURCE. DECPACK 
FORTRAN OTS SOURCE. LISTINGS, DECTAPE, Qj 
FORTRAN OTS SOURCE. LISTINGS, 9 TR MAGTAP 
FORTRAN OTS SOURCEi LISTINGS, DEC PACK. C 
FORTRAN OTS SOURCEi LISTINGS. 7 TR MAGTAP 
FORTRAN OTS LISTING PACKAGE, BINARY LICEN 
DOS/BATCH FORTRAN * OTS, QJ232-AC UPGRADE 
DOS/BATCH FORTRAN « OTS, QJ252-AD UPGRADE, 
DOS/BATCH FORTRAN * OTS, {QJ292-AE UPGRADE 
DOS/BATCH FORTRAN * 0TS.QU252-AF UPGRADE, 
DOS/BATCH FORTRAN * OTS, QJ252-DZ UPGRADE 
LPS SIG AVG, LIC, SOFTWARE, NO SERVICE. < 
LPS SIG AVG, LIC. SOFTWARE, NO SERVICE. .< 
LPS SIG AVG, LIC SOFTWARE, NO SERVICE. < 
PICTURE BOOK, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAP 
PICTURE BOOK, LIC, SFTWR, SERVICE, DECTAP 
PICTURE BOOK, SOURCE, OTA 
PAPERTAPE SOFTWAREI PAL-li ABS 
DDT, IOX. TTY OCTAL DU 
PDP11-05 BASIC SOFTWARE KIT (D 
DIAGNOSTICS FOR THE PQPU/05-1 
PDP-11/05, 11/15, OEM MINIMUM 
PDP-11/35, OEM MINIMUM SYSTEM 
PDP-11/03, 11/15, OEM MINIMUM 
POP-11/35, OEM MINIMUM BASIC D 
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KAGE 

G PACKAGE 

NG PACKAGE 

GTAPE 
GTAPE 

E» 0J250-A * GJ250-H REC»0 
AGTAPE, QJ250-A & -H REG»D 
CK. QJ250-A & QJ250-H REQ'D 
AGTAPE, QJ2SQ-A & -H REQ'D 
REOUIRED 



250-A. 9J250.H RE9'D 

E« 0J230-A, 0J25O.H REQ'D 

J250-A, QJ250-H REQ'D 

E. 0J250.A, QJ250.H REQ'D 

SE REQUIRED 

, DECTAPE (0J252 REO'D) 

9 TR MAGTAPE(QJ252 REQ'D) 

), DECPACK, (QJ252 REQ'D) 

7 TR MAGTAPE(QJ252 REQ'D) 

MIN HDW, PAPER 
MIN HDW, DECTAPE 
MIN HDW, CASSETTE 
ERTAPE 
E 



ROLLIN UTILITY V07, LlC. SOFTW 
ROLLIN UTILITY V07. LIC, SOFTW 
ROLLIN UTILITY V07. LIC, SOFTW 
ROLLIN UTILITY V07. LIC, SOFTW 
ROLLIN UTILITY V07, SQURCE KIT 
SINGLE-USER BASIC 
8-USER BASIC 

BASIC, PAPERTAPE (RENAMED 9J90 
BASIC/MU (MULT! USER PAPERTAPE 
LPS-11 BASIC, LIC, SOFTWARE, S 
CAPS-11, LICENSE, SOFTWARE, SE 
CAPS-11, SOURCE, CASSETTE 
CAPS-11, LISTING PACKAGE, LICE 
CAPS-11, SOFTWARE INSTALLATION 
DOS & FORTRAN V8A LICENSE I UP 



ASSEMB 
MP, ABS 
IAG»S), 
1/15 CA 
SYSTEM 
OIAGNOS 
BASIC D 
IAGNOST 
ARE, NO 
ARE, NO 
ARE, NO 
ARE, NO 
, DECTA 



LER, ED-lt ED, ABS LOADER 

BINARY DUMP, FPP 

PAPERTAPE 
SSETTE 

DIAGNOSTICS. PAPERTAPE 
TICS, PAPERTAPE 
IAGNOSTICS, PAPERTAPE 
JCS, PAPERTAPE 

SERVICE, PAPERTAPE 

SERVICE, DECTAPE 

SERVICE, 9 TRACK MAGTAPE 

SERVICE, 7 TRACK MAGTAPE 
PE 



O.AB) 

SYSTEM) -SEE 0J901- 
ERVICE, PAPER 
RVICE, CASSETTE 

NSE REQUIRED 

GRADE, BINARY PAPERTAPE 



MODEL ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MSR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 






QJ220-AC 


PTJ 


RFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ220-AD 


PTJ 


8F9 


6 


3/74 





11 


3J220-AF 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 


5 


11 


QJ220-AL 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 





11 


QJ220-AM 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 





11 


QJ220-AT 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 





11 


GJ220-AV 


PTJ 


BF9 


6 


3/74 





11 


QJ220-AY 


PTJ 


9F8 


6 


3/74 


D 


11 


QJ220-AW 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ221-AB 


PTJ 


9F3 


6 


3/74 


Q 


11 


GJ221-AC 


PTJ 


8F8 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ221-AD 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 





11 


QJ221-AF 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 





11 


9J221-AT 


PTJ 


SF9 


4 


3/74 


Q 


11 


QJ221-AV 


PTJ 


BF9 


6 


3/74 


C 


11 


QJ221-AY 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ221-AW 


PTJ 


9F9 


6 


3/74 


C 


11 


QJ230-AB GT 




9F9 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ23C-AC GT 




BF9 


6 


3/74 





11 


QJ23Q-AN GT 




9F8 


6 


3/74 





11 


QJ250-AC 


PTJ 


9F9 


3 


H/73 





11 


0J250-AD 


PTJ 


9F9 


3 


11/73 


Q 


11 


QJ250-AE 


PTJ 


BF9 


3 


11/73 


Q 


11 


0J25O-AF 


PTJ 


8F9 


3 


11/73 


8 


11 


QJ250-AL 


PTJ 


8F8 


6 


4/74 





11 


QJ250-AT 


PTJ 


9F9 


6 


4/74 


Q 


11 


QJ250-AV 


PTJ 


9F9 


6 


4/74 


Q 


11 


QJ250-AW 


PTJ 


8F8 


6 


4/74 


Q 


11 


QJ250-AY 


PTJ 


BF9 


6 


4/74 


Q 


11 


0J250-02 


PTJ 


9F9 


3 


11/73 





11 


QJ250-HB 


PTJ 


8F8 


3 


2/74 


Q 


11 


QJ250-HE 


PTJ 


8F9 


3 


2/74 


G 


11 


QU250-HC 


PTJ 


SF3 


3 


11/73 


Q 


11 


QJ250-HD 


PTJ 


9F8 


3 


11/73 


Q 


11 


QJ250-HF 


PTJ 


9F9 


3 


11/73 


Q 


11 


QJ250-22 


OMD 


8F9 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ250-3B 


DMO 


BF3 


2 


4/74 


9 


11 


QJ250-3C 


OMD 


9F8 


2 


3/74 


Q 


U 


QJ250-3D 


DMO 


9F3 


2 


3/74 





H 


QJ250-3E 


OMD 


9F9 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ250-3F 


DMD 


8F8 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ250-3N 


DMO 


8F8 


2 


4/74 





11 


QJ250-6B 


DMD 


9F9 


2 


4/74 


Q 


11 


QJ25Q-6C 


DMD 


8F8 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ250-6D 


DMO 


BF9 


2 


3/74 


<a 


11 


QJ230-6E 


DMD 


9F9 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ250-6F 


DMD 


9F9 


2 


3/74 


0. 


11 


QJ250-6N 


OMD 


9F8 


2 


3/74 


Q 


11 


QJ251-AB 


PTJ 


8FB 


6 


3/74 





11 


QJ251-AC 


PTJ 


8F9 


6 


3/74 





11 


QJ251-AD 


PTJ 


8F9 


6 


3/74 





11 


QJ251-AF 


PTJ 


BF9 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ251-AL 


PTJ 


BFB 


6 


4/74 


Q 


11 


QJ251-AT 


PTJ 


8F9 


6 


3/73 





11 


QJ251-AV 


PTJ 


8F9 


6 


3/73 


Q 


11 



USED ON 



DESCRIPTION 



BINARY DECTAPE 
BINARY 9 TR MAGTAPE 
TR MAGTAPE 



9 TR MAGTAPE 



DOS « FORTRAN V8A LICENSE « UPGRADE, 
DOS « FORTRAN V8A LICENSE i UPGRADE, 
DOS & FORTRAN' V8A LICENSE i UPGRADE, BINARY 
DOS V8A SOURCE LISTING PACKAGE 
DOS V8A MANUAL PACKAGE 
DOS V8A SOURCE DECTAPE PACKAGE 
DOS V8A SOURCE PACKAGE 9 TR MAGTAPE 
DOS V8A SOURCE PACKAGE 7 TR MAGTAPE 
DOS V8A SOURCE PACKAGE, DECPACK 

DOS-11 V8A UPDATE #1, PAPERTAPE, QJ22G-AB/BB ARE PREREQUJSTE 
DOS-11 V8A UPDATE #1 OEQTAPE, QJ22Q-AC/BC ARE PREREQUISITE 
DOS-11 V8A UPDATE #1, 9 TRACK MAGTAPE, Q*220*AD/BD ARE PREREQUISITE 
DOS-11 V8A UPDATE #1, 7 TRACK MAGTAPE, Q„220«AF/BF ARE PREREQUISITE 
DOS-11 V6A UPDATE #1 SOURCE, DECTAPE, QJ22C-AT IS PREREQUISITE 
DOS-11 V8A UPDATE #1 SOURCE, 9 TR MAGTAPE, QJ220-AV IS PREREQUISITE 
DOS-11 V8A UPDATE #1 SOURCE, 7 TR MAGTAPE, QJ220-AY IS PREREQUISITE 
DOS-11 V8A UPDATE #1 SOURCE, DECPACK, QJ22C-AW IS PREREQUISITE 
DOS F4/LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE -SEE QJ903- 
DOS F4/LPS, LIC SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE -SEE QJ903- 
DOS F4/LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE .SEE QJ903- 
DOS/BATCH W FORTRAN, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, OECTAPE 

LICENSE, SOFTWAREi SERVICE, 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECPACK 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 7 TRACK MAGTAPE 
SOURCE LISTING PACKAGE 
SOURCE PACKAGE, DECTAPE 
SOURCE PACKAGE, 9 TR MAGTAPE 
SOURCE PACKAGE, DECPACK 
SOURCE PACKAGE, 7 TR MAGTAPE 
LICENSE ONLY 

LICENSE, UPDATE FROM QJ220-A, QJ290-A, PAPER 
LICENSE, (UPDATE FROM QJ220-A,QJ250.A) , DECPACK 
LICENSE, UPDATE FROM GJ220.A, QH250-A, DECTAPE 
LICENSE, UPDATE FM CJ220.A QJ250.A 9 TR MAGTAPE 
LICENSE, UPDATE FM CJ220.A, 25Q-A» 7 TR MAGTAPE 
INTENANCE SERVICE, (SOFTWARE DISPATCH) 
;NTENANCE SERVICE, BINARY UPDATES, PAPERTAPE 
INTENANCE. SERVICE, BINARY UPDATES, DECTAPE 
INTENANCE SERVICE, BINARY UPDATES, 9 TRK MAGTAPE 
INTENANCE SERVICE, BINARY UPDATES, DECPACK 
INTENANCE SERVICE, BINARY UPDATES, 7 TRK MAGTAPE 
INTENANCE SERVICE, BINARY UPOATES, CASSETTE 
INTENANCE SERVICE, SOURCE « BINARY UPDATES, PTP 
INTENANCE SERVICE, SOURCE * BINARY UPDATES, OTA 
INTENANCE SERVICE, SOURCE * BINARY UPDATES, 9TR MTA 
INTENANCE SERVICE, SOURCE * BINARY UPDATES, DECPCK 
INTENANCE SERVICE, SOURCE * BINARY UPDATES, 7TR MTA 
INT, SERV, SOURCE & BINARY UPDATES, CASSETTE 
BATCH. 11 V8A UPDATE #1 PAPERTAPEi QJ250-AB/BB PREREQUISITE 
BATCH. U V8A UPDATE #1, DECTAPE, QJ25Q.AC/BC PREREQUISITE 
BATCH. 11 V8A UPDATE #li 9 TR MAGTAPE, QJ25CAD/BD PREREQUISITE 
BATCH. 11 V8A UPDATE Hi 7 TR MAGTAPE, QJ25CAF/BF PREREQUISITE 
BATCH- 11 V8A UPDATE #1 LISTINGS, PAPER 

BATCH. 11 V8A UPDATE #1 SOURCE, DECTAPE, CJ250-AT IS PREREQUISITE 
BATCH-ll V8A UPDATE #1 SOURCE, 9 TR MAGi QJ230-AV IS PREREQUISITE 



DOS/BATCH U FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
OOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH W FORTRAN 
DOS/BATCH PLAN A MA 
DOS/BATCH PLAN B MA 
DQS/BATCH PLAN B MA 
DOS/BATCH PLAN B MA 
DOS/BATCH PLAN B MA 
DOS/BATCH PLAN B MA 
DOS/BATCH PLAN B MA 



DOS/BATCH PLAN 
DOS/BATCH PLAN 
DOS/BATCH PLAN 
DOS/BATCH PLAN 
DOS/BATCH PLAN 
DOS/BATCH PLAN 



MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 



MODEL ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATE6C 


3RY 


USED ON 


NO MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 








QJ251-AW 


PTJ 


BFB 


6 


3/73 


G 


11 


BATCH-11 V8A 


QJ251-AY 


PTJ 


BF8 


6 


3/73 


G 


11 


BATCH-ll V8A 


QJ252-AC 


PTJ 


9F9 


3 


11/73 


G 


11 


DOS/BATCH, NO 


QJ252-AD 


PTJ 


8F9 


3 


11/73 


G 


11 


DOS/BATCHi NO 


QJ252-AE 


PTJ 


BF3 


3 


2/74 


G 


11 


DOS/BATCH, NO 


QJ252-AF 


PTJ 


BF3 


3 


11/73 


G 


11 


DOS/BATCHi NO 


GJ252-DZ 


PTJ 


8F9 


3 


11/73 


Q 


11 


DOS/BATCH. NO 


QJ252-MC 


PTJ 


BF9 


2 


8/73 


Q 


11 


DOS/BATCH, NO 


QJ252-MD 


PTJ 


BF9 


2 


8/73 


Q 


11 


DOS/BATCH NO 


QJ252-ME 


PTJ 


BF3 


2 


8/73 


G 


11 


DOS/BATCH NO 


QJ252-MF 


PTJ 


BF9 


2 


8/73 


Q 


11 


DOS/BATCH NO 


QJ252-PZ 


OMD 


BF9 


5 


11/73 


G 


11 


DQS/BATCH NO 


QJ253-FZ 


DMD 


BF9 


3 


11/73 


G 


11 


DOS/BATCH OEV 


QJ253-MC 


PTJ 


BF9 


2 


8/73 


G 


11 


DOS/BATCH OEV 


QJ253-MD 


PTJ 


BFB 


2 


8/73 


G 


11 


DOS/BATCH OEV 


QJ253-ME 


PTJ 


BF8 


2 


8/73 


G 


11 


DOS/BATCH DEV 


QJ253-MF 


PTJ 


BFB 


2 


8/73 


Q 


11 


DOS/BATCH DEV 


QJ260-AB 


PTJ 


8F9 


2 


4/74 


G 


11 


RT«11*FQRTRAN 


QJ260-AC 


PTJ 


BFB 


2 


4/74 





11 


RT»ll*FORTRAN 


QJ260-AE 


PTJ 


3F9 


2 


4/74 


G 


11 


RT«11*FQRTRAN 


QJ260-AN 


PTJ 


BF9 


2 


4/74 


G 


11 


RT«ll*FORTRAN 


QJ400-AC 


OFP 


9F8 


3 


1/74 


G 


11 


RSTS-11, LICE 


QJ400-AE 


DFP 


BFB 


3 


1/74 


Q 


11 


RSTS-11, LICE 


QJ400-AM 


DFP 


BFB 


6 


12/72 


Q 


11 


-SEE QJ400-GZ 


QJ400-EC 


OFP 


BFB 


3 


1/74 


G 


11 


RSTS-11, <GJ4' 


QJ400-GZ 


OFP 


BFB 


3 


1/74 


G 


11 


RSTS-11, PRE- 


QJ425-AB 


DFP 


BFB 


3 


11/73 


G 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-AC 


DFP 


BFB 


3 


11/73 


G 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-AD 


OFP 


BFB 


3 


11/73 


Q 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-AF 


OFP 


BFB 


3 


11/73 


G 


11 


RSTS-11 SORT 


QJ425-HB 


DFP 


BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-HC 


OFP 


BFB 


3 


3/74 





11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-HD 


DFP 


9FB 


3 


3/74 


G 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-HF 


DFP 


BFB 


3 


3/74 


G 


11 


RSTS-11 SORT, 


QJ425-JZ 


OFP 


BFB 


3 


4/74 


G 


11 


RSTS-11 SORT, 


GJ430-AB 


DFP 


BFB 


3 


4/74 


G 


11 


RSTS-11 COMME 


QJ43Q-AC 


DFP 


BFB 


3 


4/74 


G 


11 


RSTS-11 COMME! 


GJ430-AD 


DFP 


BFB 


3 


4/74 


Q 


11 


RSTS-11 COMMEI 


QJ430-AE 


DFP 


BFB 


3 


4/74 


Q 


11 


RSTS-11 COMMEI 


QJ43Q-AF 


DFP 


BFB 


3 


4/74 


Q 


11 


RSTS-11 COMMEI 


GJ430-JZ 


DFP 


3FB 


2 


6/73 


G 


11 


RSTS-11 COMMEI 


QJ520-AE HA 






2 


5/72 


G 


DS520 


COS-520 RK05 1 


QJ550-AB 




9FB 


2 


1/74 




11 


RSX-11A, REAL 


QJ550-AC 




BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


RSX11-A REAL ' 


QJ551-CC TZ 




BFB 


2 


2/74 


G 


11 


RSX-11A PLUS 1 


GJ56Q-AB 




BFB 


2 


5/73 


G 


11 


RSX-11B LIC, : 


GJ560-AC 




BF8 


2 


1/73 


Q 


11 


RSX-11B LIC, 


QJ56Q-AE 




BF9 


6 


3/74 


Q 


11 


RSX-11B, LICE 


C5J560-AT 


JJM 


BFB 


6 


6/73 


Q 


11 


RSX-ll/B WITH 


GJ560-CB 




8F9 


2 


1/74 


Q 


11 


RSX-11B, LICE 


QJ560-CC 




BFB 


2 


1/74 


G 


11 


RSX-11B, LICE 


QJ560-CE 




BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


RSX-11B, LICE 


QJ560-EC 




3F3 


2 


5/73 





11 


RSX-11B SOURC 


QJ560-HB 




BF3 


2 


5/73 


Q 


11 


RSX-HB V7A, 


JQJS6Q-HC 




BF3 


2 


5/73 


Q 


11 


RSX-11B V7A, 
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UPDATE #1 SOURCE, 
UPDATE n SCURCE, 
FORTRANi LICENSE 
FORTRAN LICENSE, 
FORTRAN, LICENSE 
FORTRAN, LICENSE 
FORTRAN, LICENSE 
FORTRNi SOURCE, 
FORT SOURCE LISTI 
FORT SOURCE, LIST 
FORT SOURCE, LIST 
FORTRAN MONITOR 
ICE DRIVER LISTjN 
ICE DRIVER SOURCE 
ICE DRIVER SOURCE 
ICE DRIVER SOURCE 
ICE DRIVER SOURCE 
/RT-11,(QJ22C OR 
/RT-U,(QJ220 OR 
/RT-U,(QJ220 OS 
/RT-11,(0J22C OR 
NSE» SOFTWARE, SE 
NSE, SOFTWARE, SE 



DECPACK, G 

7 TR MAG, 
, SOFTWARE, 

SOFTWAREi 
, SOFTWARE, 
, SOFTWARE, 

ONLY 
LISTINGS, D 
NGS 9 TR MA 
INGS, DECPA 
INGS, 7 TR 
AND CUSP LI 
GS, BINARY 
, OECTAPE, 
, 9 TR MAGT 
, DECPACK, 
, 7 TR MAGT 
QJ250 REQ), 
QJ250 REQ), 
QJ250 REQ), 
QJ250 REQ), 
RVICE, DECT 
RVICE, DECP 



J250-AW IS PREREQUISITE 
QJ25Q-AY IS PREREQUISITE 

SERVICE, DECTAPE 
SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
SERVICE, DECPACK 
SERVICE, 7 TR MAGTAPE 



ECTAPE, QJ250 
GTAPE QJ250-H 
CK, QJ250-H, Q 
MAGTAPE QJ250- 
STINGS, BIN LI 
LICENSE REQUIR 
QJ250-H, QJ252 
APEi QJ250-H, 
QJ250-H, GJ252 
APEi GJ250-Hi 
LIC,SOFT,SERVI 
LIC.SOFT.SERVI 
LICiSOFT,SERVI 
LIC, SOFT, SERVI 
APE 
ACK 



H, 52-A REQ'Q 

QJ252-A REQ»D 

J252-A REQ»D 

M, 52- A REQ'O 

CENSE REQ'O 

ED 

-A REQID 

QJ252-A REQiQ 

-A REQ'O 

QJ252-A REQID 

CEiPTP 

CEiDTA 

CEiDECPACK 

CEiCASSETTE 



OO-A REQ»D), SOURCEi DECTAPE 
DELIVERY KIT 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 
& LICENSE, SOFTWAREi SERVICE 
UPDATE KIT, PAPERTAPE 
UPDATE KIT, OECTAPE 
UPDATE KIT, 9 TRK MAGTAPE 
UPDATE KIT, 7 TRK MAGTAPE 
START-UP SERVICE 
RCIAL EXT* LICENSE, SOFTWARE 
RCIAL EXTi LICENSE, SOFTWARE 
RCIAL EXTi LICENSE, SOFTWARE 
RCIAL EXTi LICENSE, SOFTWARE 
RCIAL EXTi LICENSE, SOFTWARE 
RCIAL EXTi START-UP SERVICE 
BINARY 

TIME EXECUTIVE, PAPERTAPE 
TIME EXECUTIVE, DECTAPE 
FORTRAN, LICENSE, SOFTWAREi 
SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 
SOFTWARE, SERVICEi OECTAPE 
NSE, SOFTWARE, SERVICE, DECPA 
FORTRAN (SOURCE DECTAPE PAC 
NSE, SOFTWARE, NO SERVICE, PAPE 
NSE, SOFTWARE, NO SERVICE, DEC 
NSE, SOFTWARE, NO SERVICE, DEC 
E KlTi DECTAPE 

UPDATE FROM RSX-11B V6A, PAP 
UPDATE FROM RSX-11B V6A, DEC 



PAPERTAPE 
OECTAPE 
9 TR MAGTAPE 
, 7 TR MAGTAPE 



SERVJCEi PAPERTAPE 

SERVICEi DECTAPE 

SERVICE* 9 TR MAGTAPE 

SERVICE, DECPACK 

SERVICE, 7 TR MAGTAPE 



NO SUPPORT, DECTAPE 



CK -SEE QJ561-AE- 

KAGE) 

RTAPE 

TAPE 

PACK -SEE QJ561-CE- 

ERTAPE 
TAPE 



MODEL 
NO 

9J560- 

QJ561. 

0J561- 

QJ561- 

0J570- 

0J57O- 

Qj570» 

0J370« 

3J570. 

OJ570- 

QJ57C 

QJ570- 

Qj580« 

QJ560 

QJ580 

QJ580 

QJ580 

QJ580 

QJS80 

Gj580 

QJ580 

0J580 

QJ580 

0J58O 

QJ580 

0J580 

0J580 

QJ580 

QJ560 

0J580 

QJ583 

QJ583 

OJ583 

QJ583 

QJ583 

QJ583 

QJ533 

QJ333 

QJ584 

QJ584 

QJ584 

QJ534 

QJ534 

QJ534 

QJ584 

QJ584 

QJ585 

QJ585 

QF535 

QJ535 

0J535 

0J585 

QJ535 

QJ595 

QJ586 



EMG 

MGR 

-HE 
-AE 
-CE 
-HE 
-AB 

• AC 
-AT 
-CB 
-CC 
-EC 
-HB 
-HC 

• AC MW 
-AD MW 
-AE MW 
-AF MW 
-CC MW 
-CD MW 
-CE MW 
-CF MW 
-ED MW 
-EE MW 
-EF MW 
-FR MW 
-F2 MW 
-GZ MW 
•HC MW 
-HD MW 
-HE MW 
-HF MW 
-ED MW 
-EE MW 
-EF MW 
-FR MW 
-FZ MW 
-HD MW 
-HE MW 
-HF MW 
-ED MW 
-EE MW 
-EF MW 
-FR MW 
-FZ MW 
-HD MW 
-HE MW 
-HF MW 
-ED MW 
*EE MW 
-EF MW 
-FR MW 
-FZ MW 
-HD MW 
-HE MW 
-HF MW 
-AD MW 



DESIGN 
ENGR 



PV 
PV 
PV 
PV 
PV 
Py 

PV 
PV 
PV 
Py 
PV 
PV 
PV 
PV 



OMO 
OMD 



DMO 
DMD 



PV 

PV 

PV 

DMD 

DMD 

PV 

PV 

PV 

HK 



PROD 
ENGR 

9F9 
3F8 
9F9 
9F9 
9F9 
9F9 
8F3 
9F3 
9F9 
9F9 
9F9 
9F9 
BF9 
BF9 
9F3 
9F9 
9F9 
BF9 
9FB 
BF9 
9F9 
8F9 
9F8 
8F9 
BF9 
8F9 
8F8 
BF9 
9F9 
BF9 
BFS 
9FB 
BF8 
BF9 
8FB 
9F9 
BF3 
9F8 
9F9 
9F9 
9F8 
9F9 
9F9 
9F9 
9F9 
9F8 
9F9 
BFS 
BF9 
9F9 
9F9 
8F3 
BFS 
9F8 
9F8 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 
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3/74 Q 
2/74 <5 
2/74 Q 
2/74 q 
5/73 5 
5/73 Q 
6/73 Q 
1/74 9 
1/74 Q 
5/73 Q 
5/73 Q 
5/73 
6/72 G 
8/72 G 
8/73 Q 
8/72 G 
3/73 G 
3/73 G 
8/73 G 
3/73 G 
5/74 Q 
5/74 Q 
5/74 G 
5/74 Q 
5/74 Q 
3/73 G 
2/74 G 
2/74 Q 
2/74 G 
2/74 Q 
3 11/73 G 
3 11/73 Q 
3 11/73 Q 
3 11/73 Q 
3 11/73 G 
2 2/74 Q 
2 2/74 Q 

2 2/74 Q 

3 11/73 Q 
3 11/73 G 
3 11/73 G 
3 11/73 Q 
3 11/73 Q 

2 2/74 Q 
2/74 Q 
2/74 Q 
5/74 Q 
5/74 Q 
5/74 G 

3 11/73 G 
3 11/73 
2 5/74 G 
2 5/74 Q 
2 5/74 Q 
2 2/74 G 



11 

11 

11 

U 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11/40 

11/40 

U/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11/40 

11/40 

11/40 

11 

11 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 



RSX-11B V7A, UPDATE FROM RSX-UB V6A, DECPACK -SEE QJ561-HE- 

RSX-11B W/DOS, LICENSE* SFTWR, SUPPORTi CECPACK 

RSX-11B W/DOSi LICENSE! SFTWR, NO SUPPORT. DECPACK 

RSX-11B W/DOS, V7Ai UPDATE FROM RSX-HB V6A, DECPACK 

RSX-HC LIC, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

RSX-11C LIC, SOFTWARE, SERVICE. DECTAPE 

RSX-11C WITH FORTRAN (SQL'RCE DECTAPE PACKAGE) 

RSX-11C, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, PAPERTAPE 

RSX-11C, LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, CECTAPE 

RSX-11C V7A, SOURCE KIT, DECTAPE 

RSX-11C V7A UPDATE FROM RSX-11C V6A, PAPERTAPE 

RSX-11C V7A UPDATE FRQM RSX-11C V6A, DECTAPE 

RSXll-D (RK SYS) BIN LICENSE * SUPPORT, CECTAPE 

RSX11-D (RK SYS) BIN LICENSE & SUPPORT, 9 TRACK MAGTAPE 

RSX-llD (RK SYS) BIN LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECPACK 

RSX11-D (RK SYS) BIN LICENSE & SUPPORTi 7 TRACK MAGTAPE 

RSX-11D (RK SYS) BIN LICENSE, NO SUPPORT, DECTAPE 

RSX-11D (RK SYS) BIN LICENSE, NO SUPPORT, 9 TRACK MAGTAPE 

RSX-llD (RK SYS) BIN LICENSE, NO SUPPORT, DECPACK 

RSX-11D (RK SYS) BIN LICENSE, NO SUPPORT, 7 TRACK MAGTAPE 

RSX-110, SOURCE KIT, 9 TRK MTA 

RSX-11D, SOURCE KJT, DECPACK 

RSX-llD SOURCE KIT. 7 TRK MTA 

RSX-11D, LISTINGS KIT, MICROFICHE 

RSX-llD, LISTINGS KJT, PAPER 

RSX-llD PRE-DELIVERY DOCUMENT KIT 

RSX-llD, UPDATE FROM PHASE I TO PHASE JI, CECTAPE 

RSX-llD, UPDATE FROM PHASE I TO PHASE II, 9 TRK MTA 

RSX-llD, UPDATE FROM PHASE I TO PHASE II, DECPACK 

RSX-110, UPDATE FROM PHASE I TO PHASE II, 7 TRK MTA 

RSX-110 SOURCE, UTILITY, REQUIRES Qj580/$, 9 TR MAGTAPE 

RSX-llD SOURCE, UTILITY, REQUIRES GJ580/6, DISK PACK 

RSX-llD, SOURCE, UTILITY, REQUIRES GJ580/6, 7 TR MAGTAPE 

RSX-llD, MICRO-FICHE LISTING, UTILITY, REQUIRES QJ580/6 

RSX-HD, UTILITY LISTING, PAPER, REQUIRES GJ580/6 

RSX-llD, SOURCE, UTILITY, UPDATE FROM "PHASE I TQ JI, 9 TRK MTA 

RSX-llD, SOURCE, UTILITY,UPDATE FROM PHASE I TO II, DECPACK 

RSX-llD, SOURCE, UTILITY.UPDATE FROM PHASE I TO II, 7 TRK MTA 

RSX-HD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES QJ980/6, 9 TR MTA 

RSX-llD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES QJ380/6, DISK PACK 

RSX-llD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, REQUIRES QJ580/6, 7 TR MTA 

RSX-llD, LISTING. FQRTRAN COMPILER, QJ58C/6 RQ'Di MICRO-F JCHE 

RSX-llD, LISTING, FQRTRAN COMPILER, GJ58C/6 REQUIRED, PAPER 

RSX-llD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, UPDATE RHASE I TO JI, 9 TRK MTA 

RSX-HD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, UPDATE PHASE I TO II, DECPACK 

RSX-llD, SOURCE, FORTRAN COMPILER, UPDATE PHASE I TO II. 7 TRK MTA 

RSX-llD, SOURCE FqRT RUN-TIME * EXEC, (QJ30C/6 REQ»D>, 9 TRK MTA 

RSX-llD, SOURCE FORT RUN-TIME « EXEC, (QJ580/6 REQ'D). DECPACK 

RSX-llD, SOURCE FORT RUN-TIME « EXEC, (QJ980/6) REQ'O), 7 TRK MTA 

RSX-llD, LISTING, FRTRN RUN-TIME & EXEC Q*380/6 REQ'D,MiCRQ-FJCHE 

RSX-llD, LISTING, FRTRN RUN-TIME, « EXEC 5J580/6 REQtDiPAPER 

RSX-HD,SOURCE FORT RUNTIME « EXEC, UPDATE PHASE I TO II, 9 TRK MTA 

RSX-llD, SOURCE FORT RUN-TIME * EXEC, UPDATE PHASE I TO II, DECPACK 

RSX-llD, SOURCE FORT RUN-TIME « EXEC, UPDATE PHASE IT TO H,7 TR MTA 

RSX-llD, (RP SYS),LICENSE,S0FTWARE, SERVICE, 9 TRK MAGTAPE 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 






QJ586-AE 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 





11/40 


QJ536-AF 


MW 


HK 


SF8 


2 


2/74 


G 


11/40 


QJ596-CD 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 





11/40 


QJ586-CE 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 


Q 


11/40 


QJ586-CF 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 





11/40 


QJ586-HD 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 


Q 


11/40 


QJ586-HE 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 


Q 


11/40 


QJ586-HF 


MW 


HK 


BFB 


2 


2/74 


Q 


11/40 


QJ591-HB 






BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


QJ591-HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


11 


QJ591-HE 






BFB 


6 


3/74 


Q 


11 


QJ592-HE 






BFB 


2 


2/74 


Q 


11 


QJ596-HB 






BFB 


2 


5/73 


3 


11 


QJ596-HC 






BFB 


2 


5/73 


Q 


11 


QJ598-AB 




EPC 


BFB 


6 


6/73 





11 


QJ600 






BFB 


3 


6/72 


Q 


11 


QJ62Q-AC 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ620-AE 




8F 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ620-AN 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


Qj620*CC 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ620-CE 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


GJ620-CN 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


0J620-FR 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ620-FZ 




3F 


BFB 


1 


12/73 


G 


11 


QJ62G-GZ 




BF 


BFB 


1 


12/73 





11 


QJ621-FR 




SF 


BFB 


1 


12/73 





11 


QJ621-FZ 




8F 


BFB 


1 


12/73 


G 


11 


QJ621-EE 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ622-FR 




•BF 


BFB 


1 


12/73 


C 


11 


QJ622-FZ 




BF 


BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ622-EE 




BF 


BF9 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ7Q0-B 






BF3 


3 


9/72 


Q 


11 


0J70O-BQ 






BFB 


3 


9/72 


Q 


11 


QJ700-S 






RFB 


3 


9/72 


G 


11 


0J710 






BFB 


3 


6/72 


Q 


11 


QJ72Q-AB 




REN 


BFB 


3 


3/74 


G 


11 


QJ720-EC 




REN 


BFB 


3 


3/74 


5 


11 


0J720-ED 




RE^ 


BFB 


3 


3/74 





11 


QJ720-FZ 




REN 


BFB 


3 


3/74 





11 


QJ730-AB 


GT 




BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


QJ730-AC 


GT 




3FB 


3 


1/74 


Q 


11 


QJ80Q-AC 






BFB 


6 


2/74 


Q 


11 


3J80O-AD 






BFB 


6 


2/74 


G 


11 


QJ800-AF 






BFB 


6 


2/74 


G 


11 


QJ820-AC 






BFB 


2 


11/73 


Q 


11 


QJ820-AD 






BFB 


2 


11/73 


Q 


11 


(3J820-AF 






BFB 


2 


11/73 


G 


11 


QJ820-EC 






BFB 


2 


11/73 


Q 


11 


QJ82Q-EQ 






BFB 


2 


11/73 


5 


H 


QJ820-EF 






BFB 


2 


11/73 


Q 


11 


QJ820-FZ 






BFB 


2 


11/73 


9 


11 


QJ900-AB 


GT 




BFB 


2 


5/73 


Q 


11 


QJ9C0-EB 


GT 




BFB 


2 


8/73 





11 


QJ9C0-FZ 


GT 




RF3 


2 


8/73 


G 


11 


9J901-AB 


GT 




BFB 


3 


5/73 


Q 


11 
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RSX-11D,(RP SYS), LICENSE, SFTWR, SERVICE, DECRACK 
RSX-11D, <RP SYS), LICENSI, SOFTWARE, SERVICE, 7 TRK MAGTAPE 
RSX-11D,(RP SYS), LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICED TRK MAGTAPE 
RSX-11D,(RP SYS), LICENSE, SFTWR, NO SERVICE, DECPACK 
RSX-11D,(RP DISK), LICENSE, SOFTWARE, NO SERVICE, 7 TRK MAGTAPE 
RSX-UD,(RP SYS), UPDATE PHASE I TO PHASE II, 9 TRK MTA 
RSX-11D,(RP SYS),UPQATE PHASE I TO PHASE II, RK DECPACK 
RSX-11D,(RP SYS),UPQATE PHASE I TO PHASE II, 7 TRK MTA 
RSX-11B V7A UPDATE FRQM RSX-UC V6A, PAPERTAPE 
RSX-HB V7A UPDATE FROM RSX-11C V6A, DECTAPE 
RSX-11B V7A, UPDATE PROM RSX^ilC V*A, -«SEE QJ592-HE- DECPACK 
RSX-11B W/DOS, V7Ai UPDATE FROM RSX-11C V6A, DECPACK 
RSX-11B V7A UPDATE FROM RSX-UC V7A, PAPERTAPE 
RSX-HB V7A UPDATE FROM RSX-11C V7A, DECTAPE 
RSX-11 B/C MAGTAPE HANDLER* PAPERTAPE 
RPG11 REPORT PROGRAM GENERATOR 

RSX-11M, LIC, SFTWR, SERVi (SRCE FOR EXEC) rCECPACK 4 DECTAPE 
RSX-11M, LICENSE* SQFTi SERV, (SRCE FOR EXEC INCL>» DECPACK 
RSX-11M, LIC, SOFT, SERVi (SOURCE FOR EXEC. ) .CECpACK 4 CASSETTE 
RSX-11M,LICiSFTHR,NQ SERV, (SRCE FOR EXEC) , (QUD620-A REQDJDCPK « DTA 
RSX-11M.LIC, SFTWR, NQ SERV,, (SRCE FOR EXEC > t (QJ620-A REQ «D)DECPACK 
RSX-11M, LIC, SFTWR, NQ SERV, (SRCE FOR EXEC ) , (QJ620-A REQD),DCPK * CSTE 
RSX-llM,EXEC,I/0 DVRS,FQRT RUN-T IME.LST, (QJ620-A OR C REQD)MCRO-FCHE 
RSX-11M, EXEC, I/O DVRS,FQRT RUN-TIME.LST, (QJ62Q-A OR C REQ'D) PAPER 
RSX-11M, PRE-DELJVERY DOCUMENT KIT, 
RSX-11M, LISTING, UTILITY, (QJ620 REQD), MICRQ-FICHE 
RSX-11M, LISTING, UTILITY, (GJ620 REQD)i PAPER 
RSX-llM, SOURCE, UTILITY, (GJ620 REQD), CECPACK 
RSX-11M, LISTING, FORTRAN COMPILER, (QU62C REQD), MICRQ-FJCHE 
RSX-11M, LISTING, FORTRAN COMPILER, (QJ62Q REQD), PAPER 
RSX-HM, SOURCE, FORTRAN COMPILER, (QJ62C REQD>» DECPACK 
COMMERCIAL RSTS, BINARY 
QJ700-B, FOURTH OR MORE PURCHASE 
COMMERCIAL RSTS, SOURCE « BINARY 
CLINICAL LAB 

GAMMA-11, SFTWRi LICENSE, SERVICE, PAPERTAPE 
GAMMA-ll, SOURCES, (QJ720-A REQ'D), DECTAPE 
GAMMA-11, SOURCES, (QU72C-A REQ'D) 9 TRK MTA 
GAMMA-11, LISTINGS! (0J720-A REQ'D) PAPER 
DOS F4 SCI SUBROUTlNESiLIC, SOFT, SERVICE, PAPERTAPE 
DOS F4 SCI SUBROUTINESi LIC SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
MUMPS-11 DATA MANAGEMENT BINARY, DECTAPE 
MUMPS-U DATA MANAGEMENT, BINARY, 9 TRK MAGTAPE 
MUMPS-11 DATA MANAGEMENT, BINARY, 7 TRK MAGTAPE 
MUMPS- 11 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
MUMPS-11 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TP MAGTAPE 
MUMPS-11 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 7 TP VAGTAPE 
MUMPS-11 SOURCE, REQUIRES QJ820-A, DECTAPE 
MUMPS-11 SOURCE, REQUIRES QJ820-A, 9 TR MAGTAPE 
MUMPS-11 SOURCE, REQUIRES QU820-A, 7 TR MAGTAPE 
MUMPS-11 LISTING PACKAGE, REQUIRES QU82C-A 
BASIC PTS, PAPERTAPE 
BASIC PTS, SCURCE, PAPERTAPE 
BASIC PTS, LISTINGS 
BASIC PTS, MULTI USER, PAPERTAPE 



MODEL 


EMG DESIGN PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO 


MGR ENGR ENGR AREA 


MQ/YR 






QJ9C1-EB 


GT 


BF9 


3 


3/74 


S 


11 


QJ9C1-FZ 


GT 


BFB 


3 


3/74 





11 


QJ9C2-AB 


GT 


BFB 


2 


5/73 


Q 


11 


QJ902-EB 


GT 


BFB 


2 


8/73 


a 


11 


QJ903-AB 


GT 


BFB 


2 


8/73 


Q 


11 


QJ903-AC 


GT 


BFB 


2 


8/73 


Q 


11 


QJ903-EC 


GT 


BF3 


2 


8/73 


Q 


11 


QJ905-AB 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ905-AC 


GT 


9F3 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ905-AE 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


0J905-AN 


GT 


BF9 


5 


11/73 





11 


QJ905-EC 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ905-EE 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


QJ905-FZ 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


QJ910-AN 


GT 


BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


QJ91C-EN 


GT 


BFB 


3 


3/74 





11 


QJ910-FZ 


GT 


BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


QJ915-AB 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ915-AC 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ915-AE 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ915-AN 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


0J915-EC 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


0J915-EE 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ915-FZ 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ920-AB 


GT 


3F3 


2 


6/73 


Q 


11 


QJ920-AC 


GT 


BFB 


2 


6/73 





u 


QJ920-AE 


GT 


BFB 


2 


11/73 





11 


QJ920-4N 


GT 


BFB 


2 


6/73 


Q 


11 


QJ920-EC 


GT 


BFB 


2 


6/73 


Q 


11 


QJ920-EE 


GT 


BFB 


2 


12/73 


Q 


11 


QJ920-FZ 


GT 


BFB 


2 


6/73 


Q 


11 


QJ921 


GT 


BFB 


2 


5/73 


G 


11 


QJ925-AB 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


QJ925-AC 


GT 


BFB 


5 


11/73 


q 


11 


0J925-AE 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ925-AN 


GT 


BFB 


5 


11/73 


Q 


11 


QJ925-EC 


GT 


3FB 


5 


11/73 





u 


QJ925-EE 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


QJ925-FZ 


GT 


BFB 


5 


11/73 





11 


QJ930-AB 


GT 


BFB 


3 


10/73 





11 


QJ930-AC 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ930-AE 


GT 


BFB 


3 


12/73 


Q 


11 


QJ930-AN 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ930-EC 


GT 


3FB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ930-EE 


GT 


BFB 


3 


12/73 


Q 


11 


QJ930-EN 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ931-AB 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ931-AC 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ931-AN 


GT 


8FB 


3 


10/73 





11 


QJ931-EC 


GT 


BFB 


3 


10/73 





11 


QJ931-EN 


GT 


BFB 


3 


10/73 


Q 


11 


QJ940-AB 


GT 


BFB 


2 


11/73 


C 


11 


QJ940-AE 


GT 


BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


QJ940-F2 


GT 


BFB 


3 


3/74 


Q 


11 


QJ941-AB 


GT 


BFB 


I 


12/73 


Q 


11 
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BASIC PTSi MUL.TI USER, SCURCES, PAPERTAPE 

BASIC PTS, MUITI USE*! LISTINGS 

BASIC PTSi REAL TIME LPS, PAPERTAPE 

BASIC PTS, REAL-TIME UPS SOURCE, PAPER, CJ902.AB, QJ903-AB REQ'D 

FORTRAN, DOS REAL-TJME LPS, LlC, SOFTWARE, SERVICE* PAPER 

FORTRAN, DOS REAL-TIME LPS, LIC, SOFTWARE, SERVICE* DECTAPE 

FORTRAN, DOS REAL. TIME LPS, SOURCE, DECTAPE, QJ903-AC REQ'D 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, DECTAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, RKQ5 DJSK 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

FORTRAN/PTS EXT FqRTRAN 4 SOURCE* REQUIRES QJ905-A, DECTAPE 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4 SOURCE* REQUIRES QJ905-A, RK05 DISK 

FORTRAN/PTS EXT FORTRAN 4 LISTING, REQUIRES QJ9Q5.A 

BASIC CAPS-11, CASSETTE 

BASIC CAPS-11, SOURCES CASSETTE 

BASIC CAPS-11, LISTINGS 

FQRTRAN/CAPS-11 Exf FORTRAN 4, LIC, SOFTWARE* SERVICE, PAPERTAPE 

FQRTRAN/CAPS-11 EXT FQRTRAN 4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, OECTAPE 

FORTRAN/CAPS-lt EXT FORTRAN 4, LlC* SOFTWARE* SERVICE, RK05 DJSK 

FQRTRAN/CAPS-11 EXT FORTRAN 4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

FORTRAN/CAPS-11 EXT FORTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ915-A, OECTAPE 

FQRTRAN/CAPS-11 EXT FORTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ915-A, RK05 DISK 

FQRTRAN/CAPS-11 EXT FORTRAN 4 LISTING, REQUIRES QJ913-A 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS, LICENSE, SOFTWARE. SERVICE, PAPERTAPE 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS, LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, OECTAPE 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS LICENSE, SOFTWARE, SERVICE* DISK PACK 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS, LICENSE, SOFTWARE. SERVICE, CASSETTE 

BASjC/RT-11 OPERATING SYS, SOURCE, DECTAPE 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS, SOURCE, DECPACK 

BASIC/RT-11 OPERATING SYS, LISTING PACKAGE 

BASIC RT-11. MULTI yS£R 

FORTRAN/RT-11 EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE* PAPERTAPE 

FORTRAN/RT-11 EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, OECTAPE 

FORTRAN/RT-11 EXT FORTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, RK05 DISK 

FQRTRAN/RT-U EXT FQRTRAN 4, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

FQRTRAN/RT-ll EXT FQRTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ925-A, DECTAPE 

FORTRAN/RT-11 EXT FQRTRAN 4 SOURCE, REQUIRES QJ925-A, RK09 DISK 

FORTRAN/RT-11 EXT FQRTRAN 4 LISTINGS. REQUIRES QJ925-A 

LV11 PLOT PKG, LICENSE. SOFTWARE. SERVICE* PAPERTAPE 

LV11 PLOT PKG, LICENSE* SOFTWARE* SERVICE, OECTAPE 

LV11 PLOT PKG, LICENSE* SOFTWARE* SERVICE* DECPACK 

LV11 PLOT PKG, LICENSE* SOFTWARE. SERVICE, CASSETTE 

LV11 PLOT PKG, SOURCE, OECTAPE. QJ930-A REQ'D 

LV11 PLOT PKG* SOURCE, DECPACK, QJ930.A REC'D 

LVil PLOT PKG, SOURCE, CASSETTE, QJ93Q-A REQ'D 

LV11 F4 PLOT DOS-lli LICENSE, SOFTWARE* SERVICE, PAPERTAPE 

LV11 PLOTNG DOS-U F4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, OECTAPE 

LV11 PLOTNG DOS-ll F4, LIC, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

LVll PLOTNG DOS-ll F4, SOURCE, DECTAPE 

LV11 PLOTNG DOS-ll F4, SOURCE. CASSETTE 

LAB APPL-ll RT LICENSE. SOFTWARE* SERVICE, PAPERTAPE 

LAB APPL-ll RT LICENSE. SOFTWARE* SERVICE, DISK PACK 

LAB APPL-ll RT LISTING PACKAGE. REQUIRES QJ94Q-A 

LAB APPLICATIONS-!! (CORE ONLY). LICENSE SERV, PAPERTAPE 



MODEL ENG 


DESIGN 


PROD MFGR STATUS 


CATEGORY 


NO MGR 


ENGR 


ENGR AREA 


MQ/YR 






QJ941-EB GT 




BFB 


1 


12/73 





11 


QJ941-FZ GT 




BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ942-AN GT 




8FB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ942-EN GT 




BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


QJ942-FZ GT 




BFB 


1 


12/73 


Q 


11 


0J950 GT 




9FB 


6 


3/74 


Q 


11 


QjOOl-CB 


DAS 


BFB 


5 


3/73 


Q 


11 


QJDOI^CC 


DAS 


BFB 


5 


9/73 


q 


11 


GJD01*CD 


DAS 


BFB 


5 


9/73 


Q 


11 


GJDOI-CN 


DAS 


BFB 


5 


12/73 


c 


11 


QjDOl-DZ 


DAS- 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QjDOl-GZ 


DAS 


BFB 


5 


3/73 


Q 


11 


GJD02-CB 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QJ002-CC 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


0JD02-CD 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


QJD02-CN 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


Q 


11 


GJD0?*DZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


0JD02-GZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


0JDC3-CB 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QJDC3-CC 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


Q 


11 


QJD03-CD 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


g 


11 


QJDC3-CN 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


Q 


11 


GJDC3-DZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


G 


11 


QJD03-G2 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QjDIQ-AB 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QJD10-AC 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


OJDIO-AD 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


G 


11 


QJDIO-AN 


DAS 


BFB 


2 


12/73 





11 


QJD10-DZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 





11 


QJ01Q-G2 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


G 


11 


QJDIO-HB 


DAS 


BFB 


3 


1/74 





11 


5JD10-HC 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


Q 


11 


3JD10-HD 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


Q 


11 


QJD1Q<-HN 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


Q 


11 


QjDIO-JZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 





11 


QJD14-AC 


DAS 


3FB 


3 


11/73 


Q 


11 


QJD14-AD 


DAS 


BFB 


3 


11/73 


9 


11 


GJD14-AN 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


G 


11 


QJD14-DZ 


DAS 


BFB 


3 


11/73 


Q 


11 


OJD14-GZ 


DAS 


BFB 


3 


11/73 


G 


11 


CJD14-HB 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


G 


11 


0J014-HC 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


3 


11 


0JD14-HD 


DAS 


BFB 


3 


1/74 


Q 


11 


QJD14-HN 


DAS 


BFB 


3 


1/74 





11 


QJD14-J2 


DAS 


BFB 


3 


11/73 





11 


QJD30-AB 


QAS 


8F3 


2 


3/33 


Q 


11 


QJ030-AC 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


G 


11 


0JD30-AD 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


0JD3O-AN 


DAS 


BFB 


2 


12/73 


G 


11 


QJD30-0Z 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


5 


H 


QJP3C-GZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


GJD30-JZ 


DAS 


BFB 


2 


3/73 





11 


QJD40-AB 


DAS 


BFB 


2 


3/73 


Q 


11 


QjD40-AC 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


Q 


11 


QJD40-AD 


DAS 


BFB 


2 


9/73 


G 


11 
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LAB APPLICATIONS-!! (CORE ONLY), SOURCE (QJ941-A REQO)i PAPERTAPE 

LAB APPLICATIONS-11 (CORE GNLY>i (QJ941-A REQD). LISTINGS 

LAB APPLICATIONS-11, (CAPS-ll) LICENSE, SERVICE, CASSETTE 

LAB APPLICATIONS-11 (CAPS-ll), SOURCE KIT, (QJ942-A REQD), CASSETTE 

LAB APPLICATIONS-11, (CAPS-ll). (QJ942.A REQD), LISTINGS 

FORTRAN/RT OPERATING SYSTEM -SEE QJ925. 

COMTEX ASCII SUPPORT ( XTTY TAP) SOFTWARE NO SERVICE, PAPERTAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT UTTY TAP) SOFTWARE, NO SERVICE, DECTAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT ( XTTY TAP) SOFTWARE, NO SERVICE, 9 TR MAGTAPE 

COMTEX ASCII SUPPORT UTTY TAP) SFTWR NO SERVICE, CASSETTE 

COMTEX ASCII SUPPORT UTTY TAP) LICENSE iCNLY 

COMTEX ASCII SUPPORT UTTY TAP) PRE-DELIVERY KIT 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT <2741 TAP) SOFTWARE NO SERVICE, PAPERTAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPQRT (2741 TAP) SOFTWARE. NO SERVICE, DECTAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) SOFTWARE NO SERV, 9 TR MAGTAPE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) SFTWR NO SERVICE, CASSETTE 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) LICENSE ONLY 

COMTEX IBM ASYNC SUPPORT (2741 TAP) PREDELIVERY KIT 

COMTEX SYNC SUPPORT LICENSE i SOFTWARE KIT, PAPERTAPE 

COMTEX SYNC, SUPPORT, LICENSE « SFTWR DECTAPE 

COMTEX SYNC, SUPPORT, LICENSE « SFTWR 9 TRK MAGTAPE 

COMTEX SYNC, SUPPORT, LICENSE * SFTWR, CASSETTE 

COMTEX SYNCHRONOUS SUPPORT, LICENSE ONLY 

COMTEX SYNCHRONOUS SUPPORT PRE-DELIVERY KIT 

DECCQMM COMMUNICATION SYSTEM BASE LICENSE 8 SUPPORT, PAPERTAPE 

OECCOMM COMMUNICATION SYSTEM BASE LICENSE 4 SUPPORT, DECTAPE 

DECCOMM COMMUNICATION SYS IASE LICENSE « SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 

DECCOMM COMMUNICATION SYSTEM BASE, LICENSE & SUPPORT CASSETTE 

DECCOMM COMMUNICATION SYS BASE LICENSE ONLY, FOR EA ADDITIONAL SYS 

DECCOMM COMMUNICATION SYS BASE PRE-DELIVERY KIT 

DECCOMM COMM SYS BASE, UPGRADE FROM QJC2C, QJD20, PAPERTAPE 

DECCOMM COMM SYS BASE, UPGRADE FROM GJC2C, QJD20, DECTAPE 

DECCOMM COMM SYS BASE, UPGRADE FROM QJC2C, QJD20, 9 TR MAGTAPE 

DECCOMM COMM SYS BASE, UPGRADE FROM GJC2C, QJ02Q, CASSETTE 

DECCOMM COMM SYS BASE INSTALLATION ONLY, FCR EA ADDITIONAL SYS 



DOS-CQMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 
DOS-CQMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 
DOS-CQMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 
DOS-COMTEX CSB 



LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, DECPACK & CASSETTE 
LICENSE CNLY 
PRE DELIVERY KIT 
UPGRADE FROM QJC2Q, GJ02C, QJDIO, PAPERTAPE 
UPGRADE FROM QJC20, GJD2C, QUDIO, DECTAPE 
UPGRADE FROM GJC20 QJD20, GJDIO, 9 TRK MAGTAPE 
UPGRADE FROM QJC20, QJ02C, GJDIO, CASSETTE 
DOS-COMTEX CSB WARRANTY t INSTALLATION 
DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE S SUPPORT, PAPERTAPE 
DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE & SUPPORT, DECTAPE 
DECCQMM REMOTE SYS BASE LICENSE < SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 
DECCOMM REMOTE SYS BASE LICENSE 4 SUPPORT, CASSETTE 
DECCOMM REMOTE SYS BASE, LICENSE ONLY FOR EA ADDITIONAL SYSTEM 
DECCOMM REMOTE SYS BASE PRE-DELIVERY KIT 

DECCQMM REMOTE SYS BASE, INSTALLATION FOR EA ADDITIONAL SYSTEM 
DECCOMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE 4 SUPPORT, PAPERTAPE 
DECCQMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE « SUPPORT, DECTAPE 
DECCQMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE « SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 



MODEL ENG DESIGN PROD MFGR STATUS CATEGORY USED ON DESCRIPTION 94 

NO MGR E.NGR ENGR AREA MQ/yR 

QJC^O-AN DAS 9F9 2 12/73 Q 11 DECCOMM FRONT END SYSTEM BASE LICENSE * SUPPORT, CASSETTE 

QJD40-D2 DAS 3F3 2 3/73 g 11 DECCOMM FRONT END SyS BASE LICENSE ONLY FOR EA ADDITIONAL SYSTEM 

QJD4C-G2 DAS 9F3 2 3/73 Q 11 DECCOMM FRONT END SYS 8ASE PRE-DEHVERY KIT 

QJD40-J2 DAS 3F9 2 3/73 11 DECCOMM FRONT END SYS BASE INSTALLATION CNLY FOR EA ADDITIONAL SYS 

QJD6Q-AB OAS 8F8 2 3/73 Q H DECCOMM PDPli 2780 RJE TERMINAL LICENSE i SUPPORT, PAPERTAPE 

QJD60-AC DAS 9FB 2 9/73 Q 11 DECCOMM PDP11 2780 RJE TERMIMAL LICENSE i SUPPORT, DECTAPE 

QJD60-AD OAS 3F9 2 9/73 11 DECCOMM PDPli 2780 RJE TERMINAL LICENSE I SUPPORT, 9 TR MAGTAPE 

QJD60-D2 DAS BFB 2 3/73 Q 11 DECCOMM PDPli 2780 RUE TERMINAL LICENSE CNLY FOR EA ADDITIONAL SYS 

QJD60-AN OAS 3F9 2 12/73 Q 11 DECCOMM PDPli 2780 RJE TERMINAL LICENSE i SUPPORT CASSETTE 

QJD60-JZ OAS 9F9 2 3/73 11 DECCOMM PDPli 2780 RJE TERMINAL INSTALLATION, FOR EA ADDITIONAL SYS 

QJD62-AB DAS 9F3 3 11/73 Q U RCS HASP, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

QJD62-AN ^AS 3F9 2 12/73 Q 11 RCS HASP, LICENSE, SOFTWARE, SERVICE, CASSETTE 

QJD62-DZ DAS BF9 3 12/73 Q 11 RCS HASP, LICENSE ONLY 

QJ062-J2 DAS 9F3 3 11/73 Q H RCS HASP, START-UP SERVICE 

QJD64-AB DAS 3F9 3 11/73 11 RCS DOS. 2780 LlCENSEi SOFTWARE, SERVICE, PAPERTAPE 

0JD64-AC DAS 9FB 3 11/73 Q 11 RCS DOS. 2780 LICENSE. SOFTWARE, SERVICE, DECTAPE 

QJ064-AD DAS BF3 3 11/73 Q H RCS DQS-2780 LICENSE, SOFTWARE, SERVICE. 9 TR MAGTAPE 

QJD64-AN DAS 3F9 2 12/73 11 RCS DOS. 2780 LICENSE, SOFTWARE SERVICE, CASSETTE 

QJD64-D2 DAS 8F8 3 12/73 Q 11 RCS DOS. 2780 LICENSE ONLY 

QJD64-J2 DAS BFB 3 11/73 Q 11 RCS DCS-2780 START-UP SERVICE 

QJF70-AB RHM 3F9 3 1/74 Q 11 EDUSYSTEM 70, (FORMALLY ECU11-B) SOFTWARE, BINRY, PAPERTAPE 

QJE70-SB RHM 6 2/74 EDU70 -SEE QJE70-AB- 

QJES0-A1 RHM 6 2/74 EDU80,81,90 -SEE QJE80-EC- 

QJL01-A ELL 3 1/72 Q LAB11 SIGNAL AVERAGER PROGRAM 

QJL02-W ELL 2 6/71 Q LABll REAL TIME LAB11 BASIC 

QJL03-CC REN 3F9 2 5/73 Q 11 GT40 SOFTWARE, LICi NO SERVICE, DECTAPE 

0JS10-BB JEH OLN 9F9 3 5/73 11 DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, PAPER 

QJS10-BC JEH DLN 3F9 3 5/73 Q 11 DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPEi CECTAPE 

QJS10-BD JEH OLN 8F3 3 5/73 Q 11 DOS DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPEi 9 TRACK NRHJ MAGTAPE 

QJS10-BF JEH OLN 3F9 3 5/73 Q 11 DOS DRIVER FOR TU6* PHASE ENCOOEO TAPE, 7 TRACK MAGTAPE 

QJS11-BB JEH DLN 9F8 3 5/73 Q 11 CQMTEX DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, PAPER 

0JS11-BD JEH DLN 8F9 3 8/73 Q U COMTEX DRIVER FOR TU66 PHASE ENCODED TAPE, 9 TR PE MAGTAPE 

0JS14-BB JEH OLN BF9 3 5/73 Q U XY11 GRAPHICS PLOTi FORTRAN CALLABLE, PAPER 

QK001-AA GT BF9 3 2/73 Q 12 DEC/X8, 8 SYS EXERCISER, LINCTAPE 

QK006-AA GT 9F9 3 2/73 Q 12 OS/8 BATCH, BASJC, TECO, LINCTAPE 

0K006-EA GT DFP 9F9 3 4/74 Q 12 OS/8 BATCH, BASIC, TEQO, SOURCE, LINCTAPE 

(5K006-HA GT DFP BFB 3 4/74 Q 12 OS/8 BATCH, BASIC, TECOi UPDATE KIT, LINCTAPE 

QK008-AA GT BF9 3 2/73 Q 12 OS/8 FORTRAN IV, LINCTAPE 

0K0C8-MA'CT BFB 3 8/73 Q 12 OS/8 FORTRAN 4i SOURCE * LISTINGS, LINCTAPE 

0KO1O-MA GT DFP 9F9 2 8/73 Q 12 OS/8 FORTRAN 4 LIBRARYi SOURCE* LISTINGS, LINCTAPE 

QK011-MA GT DFP 3F9 2 8/73 Q 12 OS/8 FORTRAN 4 COmPILERi SOURCE * LISTINGS, LINCTAPE 

0K012-MA GT DFP BFB 2 8/73 Q 12 OS/8 FORTRAN RAL*", LEADER, LIB & MISC, SCURCE * LISTINGS. LINCTAPE 

QK014-AA DFP BF3 2 6/73 Q 12 OS/8 FORTRAN IV PL°TTER| LICENSE. SOFTWARE, SERVICE, LINCTAPE 

CK014-EA DFP 9F9 2 6/73 Q 12 OS/8 FORTRAN IV PLOTTER| SOURCES, LINCTAPE 

QK015-AA DFP 9F9 3 1/74 q \2 OS/8 OPERATING SYSTEM, LINCTAPE 

QK015-EA GT DFP 9F9 3 4/74 Q 12 OS/8 OPERATING SYStEM, SOURCE, LINCTAPE 

QK015-HA GT DFP BFB 3 4/74 Q 12 OS/8 OPERATING SYSTEM, UPDATE KJT, LINCTAPE 

QK070-AA DFP BF3 3 2/73 Q 12 OS/8 FORTRAN 4 TSAR* TIME SERIES ANALYSES, LINCTAPE 

QK225 GT BFB 2 3/73 Q 12 PDP-12 MASH SOFTWARE SYSTEM 

QK235-PA GT BFB 5 3/73 Q 12 PDP-12 AIPOS SOURCE PKG, ( INTERNAL DESCRIPTIONS), LINCTAPE 

QK245-PA GT BFB 5 3/73 Q 12 PDP-12 LAP 6 DIAL, SOUFTWARE KIT. LINCTAPE 

QK246-PA GT BFB 5 4/74 Q 12 POP 12 LAP 6 DIAL MS, SOFTWARE KIT, LINCTAPE 

QK30Q-AA DWB DFP 9F9 5 5/73 Q 12 COS, LIC, SOFTWAREi SERVICE, LINCTAPE 

QKE50-AA RHM BFB 3 3/74 Q 12 EDU 50 SOFTWARE, LINCTAPE 

0KL01-AC DFP 9F9 6 3/74 Q 12 RTPS FORTRAN IV SOFTWARE KIT. LINCTAPE 



MODEL 
NO 

QKS6-B 

QLROS-AB 

QM005-CC 

QM005-EC 

QM015-CC 

QM015-EC 

0HO2O-CC 

QM02Q-CD 

QM020-CF 

QM020-EC 

QM032-YC 

QMO32-Y0 

QMQ32-YF 

QM033-YC 

QH033-YD 

QM033-YF 

QMQ34-YC 

QM034-YD 

QM034-YF 

QM040-EC 

0M040-ED 

QM040-EF 

QMC41-CD 

QM041-CF 

QMQ42-CC 

QM042-CD 

QM042-CF 

QM043-CC 

QM043-CD 

QMa43«CF 

QM05Q-CC 

QM050-C0 

QM050-CF 

OMSOO-YC 

QM800-YD 

QM800-YF 

QMK00-22 

QMK01-3C 

GMK01-31 

QMK02-3C 

QMK03-3C 

QMK03-32 

QMK04-3C 

QMK05-3C 

QMK06-3C 

QMK07-3C 

QMK08-3C 

QMKC8-3D 

QMK08-3F 

QMKQ8-4C 

0MKC8-4D 

QMK08-4F 

QMKC9-3C 

QMK09-3D 

QMK09-3F 



ENG 

MGR 



DESIGN 
ENGR 

OFP 
EDS 

cp 

CP 
CP 

cp 

CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 

cp 

CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 
CP 

cp 

CP 

CP 

OMO 

DMO 

OMD 

OMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

OMD 

OMO 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 



PROD 
ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BF8 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BF9 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
3FB 
BFB 
BFB 
9FB 
BFB 
RFB 
9F8 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
RF9 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
9F9 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



95 



2/73 

12/73 
12/73 
12/73 
12/73 

12/73 Q 
11/73 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
1/74 
1/74 
1/74 
1/74 
1/74 Q 
1/74 Q 
1/74 
1/74 
1/74 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
11/73 Q 
1/74 Q 
1/74 Q 
1/74 Q 
5 10/73 
5 10/73 
5 11/73 
5 10/73 



Q 
Q 



5 10/73 
5 11/73 Q 
5 10/73 
3 10/73 Q 
10/73 Q 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 Q 
10/73 Q 
10/73 Q 
10/73 
10/73 Q 



12 

14 

9,15 

9,15 

9,15 

9,15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

9, 15 



9, 

15 
9, 
9, 
15 
9, 
9, 



15 

15 
15 

15 
15 
9, 15 



9, 
9, 
9, 



15 
15 
15 
9, 15 
9, 15 
9, 15 
9, 15 
9, 15 
9, 15 
9, 15 



OS/8 OPERATING SYSTEM, LINCTAPE (SEE QKOl 
INDUSTRIAL 14/30 SOFTWARE, SERVICE, BINAP 
ADSS-15 (ADVANCED SOFTWARE SYSTEM), BJNAR 
ADSS-15 (ADVANCED SFTWR SYS) (QM005-CG R 
B/F (BACKGROUND/FOREGROUND), BINARY, DEC 
B/F (BACKGROUND/FOREGROUND) ,(QM015«CC RE 
ALGOL-15. SOFTWAREi NO SERVICEi DECTAPE 
ALGOL-15, SOFTWAREi NO SERVICEi 9 TR MAGT 
ALGOL-15, SOFTWAREi NO SERVICEi 7 TR MAGT 
ALGOL-15. SOURCEi DECTAPE 
RSX PLUS III BASIC KITi (SINRYSSRCE) iSRGE 
RSX PLUS III BASIC KITi (BINRYSSRCE)SRCE L 
RSX PLUS III BASIC KIT, (BINRY4SRCE) , SRCE 
RSX PLUS III BCKGRNQ/BATCH KIT (BlNRYSSRCE 
RSX PLUS III BCKGRNQ/BATCH KIT(BNRY«SRCE) 
RSX PLUS III BCKGRNO/BATCH KIT (BNRYSSRCE ) 
RSX PLUS III GRAPHICS KJT. (BINRY&SRCE) »SR 
RSX PLUS III GRAPHICS KIT, (BINRY«SRCE > ,SR 
RSX PLUS III GRAPHICS KJTi (BNARY4SRCE) |SR 
DOS-15 SOURCEi REQUIRES QM041, 42, 43, DE 
DOS-15 SOURCEi REQUIRES QH041, 42, 43, 9 
DOS-15 SOURCEi REQUIRES QM041, 42, 43, 7 
DOS-15 BINARY FOR RFl5i 9 TR MAGTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RFl5i 7 TR MAGTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RP02i DECTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RP02, 9 TR MAGTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RP02, 7 TR MAGTAPE 
DOS-15 BINARY FQR RK05i DECTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RK.05, 9 TR MAGTAPE 
DOS-15 BINARY FOR RK05i 7 TR MAGTAPE 
B0SS»15 BINARYi DECTAPE, REQUIRES QM041, 
BOSS-15 BINARYi 9 TR MAGTAPE, REQUIRES Q« 
BOSS-15 BINARY, 7 TR MAGTAPE, REQUIRES QK 
MUMPS-15. SRCE LICi SFTWR, NO SERV,, SOURC 
MUMPS-15, SRCE LICi SFTWR, NO SERV, SOURC 
MUMPS-15. SRCE LICi SFTWR, NO SERVi SOURC 
PLAN A - SOFTWARE SUBSCRIPTION-SOFTWARE C 
ADSS-PLAN B SOFTWARE SUSS FOR 15 BINARYi 
ADSS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY 
ADSS-PLAN B, SOFTWARE SUBS FOR 9 OR 15i E 
B/F-ADSS PLAN B SOFTWARE SUBS FOR 9 OR 15 
B/F ADSS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY 
B/F ADSS PLAN B SOFTWARE SUBS FOR 9 OR 15 
B/F ADSS PLAN B SFTWR SUBS FOR 9 OR 15# C 
B/F ADSS PLAN B SFTWR SUBS FOR 9 OR 15 W 
B/F ADSS PLAN B SFTWR SUBS 9 OR 15, RB09 
DOS-15, PLAN Bi SFTWR SUBS FOR 15 W RF MC 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONI 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONI 
DOS-15 PLAN Bi SFTWR SUBS FOR 15 W RF MON 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONI 
DOS-15 PLAN 6 SFTWR SUBS FOR 15 W RF MONI 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONI 
DOS-15 PLAN B SFTWP SUBS FOR 15 w RP MONI 
DOS-15 PLAN 8 SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONI 



5-AA) 

Y PAPERTAPE 

Y, DECTAPE 

EQD) SOURCE, 

TAPE 

QO)i SOURCE, 



DECTAPE 
DECTAPE 



APE 
APE 

LICiSOF 
IC,SQFT 
LICiSOF 
),SRCE 
»SRCE L 
,SRCE L 
CE LIC, 
CE LIC, 
CE LIC, 
CTAPE 
TR MAGT 
TR MAGT 



T,NO SERV, OTA 
,N0 SERV,9 TRK MT 
T,NO SERV, 7 TRK MT 
LIC-SFT-NO SERiOTA 
IC-SFT«N0-SER,9TR MT 
IC-SFT-N0-SER,7TR MT 
SOFT, NO-SERV, OTA 
SQFT,N0-SER,9TR MT 
SOFT, NO-SERV, 7TR MT 

APE 
APE 



QM042, QM043 

041, QM042, QM043 

041, QM042, QM043 

E DECTAPE 

E, 9 TRK MTA 

E, 7 TRK MAGTAPE 

ISPATCH 

DECTAPE 

I NARY DECTAPE 

, PAGE MODE, BINARY DECTAPE 

BANK MODE, BINARY DECTAPE 
ISK PAGE MODE BIN DECTAPE 
DISK BANK MODE, B|N DECTAPE 
DISK BANK MODE, BIN DECTAPE 
NITOR, BINARY DECTAPE 
TCR, BINARY 9 TR MAGTAPE 
TCR, BINARY 7 TR MAGTAPE 
ITQR, SOURCE DECTAPE 
TCR, SOURCE 9 TR MAGTAPE 
TCR, SOURCE, 7 TR MAGTAPE 
TCR, BINARY DECTAPE 
TCR, BINARY, 9 TR MAGTAPE 
TCR, BINARY 7 TR MAGTAPE 



MODEL 
NO 

QMK09- 

3MK09 

QMK09 

QMKIO 

QMKIO 

QMKIO 

QMKIO 

3MK10 

QMKIO 

QMK11 

QMKit 

3MK11 

OMK11 

QMK11 

OMK11 

QMK12 

GMK12 

QMK12 

QMK13 

QMK13 

QMK14 

QMK15 

QPOIO 

QPD1Q 

QPD10 

QPDIO 

QPOIO 

OPDIO 

OPDIO 

QPD70 

OPD70 

QPD70 

0PD7O 

QPD70 

0PD70 

0P070 

QPS12 

QPS12 

QPS12 

QPS12 

QPS13 

QPS13 

QPS13 

QPS13 

0R430 

0R43O 

QR430 

QR430 

0R430 

QR430 

QR430 

0R430 

QR430 

QR430 

QR430 



ENG 
MGR 

-4C 

-40 

-4F 

-3C 

«3D 

-3F 

-4C 

-4D 

-4F 

-3C 

-3D 

-3F 

-4C 

-4D 

-4F 

-4C 

-40 

-4F 

-32 

-52 

-52 

-52 

-AC 

-AD 

-AE 

-AF 

-02 

-F2 

-JZ 

-AC 

-AD 

-AE 

-AF 

-D2 

-FZ 

-JZ 

-BB JEH 

-BC JEH 

-BD JEH 

-BF JEH 

-BB JEH 

-BC JEH 

-BD JEH 

-BF JEH 

-AC GJH 

-AD GJH 

-AF GJH 

-CC GJH 

-CD GJH 

-CF GJH 

-EC GJH 

-ED GJH 

-EF GJH 

-FR GJH 

-F2 GJH 



DESIGN 
ENGR 

DMD 
OMD 
DMD 
DMD 
OMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
OMD 
DMD 
OMD 
DMD 
DMD 
OMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DMD 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
DAS 
OLN 
DIN 
DIN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 
DLN 



DMD 
DMD 



PROD 
ENGR 

BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
SFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
8FB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 
BFB 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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10/73 
10/73 Q 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 
10/73 3 
10/73 Q 
5 10/73 Q 
5 10/73 Q 
10/73 
10/73 Q 
10/73 
10/73 
11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 S 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
4/74 Q 
5/73 Q 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
8/72 
9/72 
9/72 
11/73 
5 11/73 
5 11/73 
11/73 
11/73 
11/73 
1/74 Q 
1/74 Q 



9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

9, 15 

15 

15 

15 

15 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40, 

11/40 

11/40 



SOURCE DECTAPE 
SOURCE 9 TR MAGTAPE 
SOURCE 7 TR MAGTAPE 
BINARY DECTAPE 
BINARY 9 TR MAGTAPE 
BINARY 7 TR MAGTAPE 
SOURCE DECTAPE 
SOURCE 9 TR MAGTAPE 
TR MAGTAPE 



DOS. 15 PLAN 6 SFTWR SUBS FOR 15 W RR MONITOR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MIMTCR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RP MONITOR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 U RK MONITOR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITCR 
DOS-15 PLAN 8 SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITCR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR 
DOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15 W RK MONITOR SOURCE, 
BQS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY CECTAPE 
BQS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY 9 TR MAGTAPE 
BQS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, BINARY 7 TR MAGTAPE 
BOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE CECTAPE 
BOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 9 TR MAGTAPE 
BOS-15 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 7 TR MAGTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE DECTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B, SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 9 TR MAGTAPE 
RSX PLUS 3 PLAN B SFTWR SUBS FOR 15, SOURCE 7 TR MAGTAPE 
DOS-BOS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY 
DOS-BOS PLAN B 9/15 SUBSCRIPTION BINARY AND SOURCE 
DQS-RSX 3 PLAN B SUBSi DOS-15 BINARY « RSX SOURCES 
DOS-RSX 3 PLAN B SU8S, OCS-15 BINARY « SOURCES, RSX SOURCES 
RSTS-E, 2780 EMULATOR, LICENSE, SQFTWAREiSypPQRT, DECTAPE 
RSTS/E, 2780 EMUlATQR,LICENSEi SOFTWARE, SUPPORT, 9 TRK MTA 
RSTS/E, 2780 EMUIATQR.LICENSE, SOFTWAREiSUPPORT,DECPACK 
RSTS/Ei2780 EMULATOR, LICENSE, SOFTWARE, SUPPORT, 7 TRK MTA 
RSTS/E, 2780 EMULATOR, LICENSE ONLY 
RSTS/E, 2780 EMULATOR, LISTINGS, PAPER 
RSTS-E, 2780 EMULATOR, START-UP SERVICE 
RSX-HD, 2780 EMULATORi LICENSE, SOFTWARE, SUPPORTi OTA 
RSX-11D, 2780 EMULAQTRi LICENSE, SOFTWARE* SUPPORTi 9 TRK MTA 
RSX-11D, 278C EMULAQTRi LICENSE, SOFTWARE, SUPPORT* DECPACK 
RSX-110,2780 EMULAOTPi LICENSE .SOFTWARE* SUPPORTi 7 TRK MTA 
RSX-11D, 2780 EMULATORi LICENSE ONLY 
RSX-11D, 2780 EMULATORi LISTINGS* PAPER 
RSX-11D, 2780 EMULATOR* START-UP SERVICE 
RSX11-D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, PAPER 
RSX11.0 DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, DECTAPE 
RSX11-D DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 9 TRACK NR2I MAGTAPE 
RSX11-D DRIVER FOR TROB TAPE SYSTEM, 7 TRACK MAGTAPE 
DOS DRIVER FDR TR08 TAPE SYSTEM, PAPER 
DOS DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, DECTAPE 
DOS DRIVER FOR TRQ8 TAPE SYSTEM, 9 TRACK NR2I MAGTAPE 
DOS DRIVER FOR TR08 TAPE SYSTEM, 7 TRACK MAGTAPE 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC*, LIC* SFTWR, SERVICE, DECTAPE 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC*, LIC SFTWR SERVICE, 9 TR MAGTAPE 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC*, LIC SFTWR SERVICE, 7 TR MAGTAPE 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC* LICi SFTWR, NO SERViCEi DECTAPE 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC* LICi SFTWR, NO SERVICE* 9 TR MTA 
45 RSTS-E 32 USER EXEC BASIC* LICi SFTWR, NO SERVICE* 7 TR MTA 
45 RSTS-E SOURCE, DECTAPE 
45 RSTS-E SOURCE, 9 TR MAGTAPE 
45 RSTS-E SOURCE, 7 TR MAGTAPE 
RSTS/E ASSEMBLY LISTING ON MJCRO-FICHE 
RSTS/E ASSEMBLY LISTING CN PAPER 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



QR431-EC GJH 
QR431-ED GJH 
QR431-EF GJH 
QR431-PR GJH 
QR431-F2 GJH 
QR432-FR GJH 
QR432-F2 GJH 
0R433-FR GJH 
QR433-FZ GJH 
QS22 

QS910-SZ 
QS914-SZ 
QS916-SZ 
5S918-SZ 
QS920-SZ 
GS922-SZ 
QS924-SZ 



DESIGN 
ENGR 



OMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMO 

DMD 

DF 

OMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 

DMD 



PROD 
ENGR 

BFB 
BF8 
3F3 
3F9 
8F9 
8FB 
9F8 
9F8 
BF8 

8F9 
8F8 
BF9 
BF8 
8FB 
8F9 
8F8 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 
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2 6/73 Q 11/40, 45 DEVICE DRIVER SQuRCE FDR RSTS-E, DECTAPE 

2 7/73 Q 11/40, 45 DEVICE DRIVER SOURCE FOR RSTS-E, 9 TR MAGTAPE 

2 7/73 Q 11/40, 45 DEVICE DRIVER SOURCE FOR RSTS-E, 7 TR MAGTAPE 

3 1/74 Q 11/40 RSTS/E DEVICE DRIVERS LISTING ON MICRO-FICHE 
3 1/74 8 11/40 RSTS/E DEVICE DRIVERS LISTING ON PAPER 

3 1/74 G 11/40 RSTS/E MONITOR ASSEMBLY LISTING ON MICRO-FICHE 

3 1/74 Q 11/40 RSTS/E MONITOR ASSEMBLY LISTING ON PAPER 

3 1/74 Q 11/40 RSTS/E BASIC PLUS 4 RTS ASSEMBLY LISTING CN MICRO-FICHE 

3 1/74 Q 11/40 RSTS/E BASIC PLUS 4 RTS ASSEMBLY LISTING ON PAPER 

3 9/71 Q ANY SOFTWARE DEV BY PRODUCT LINE 22 

3 4/74 Q ANY SOFTWARE CONSULTING, PER CALL <$36/HR) 

3 4/74 Q ANY 2 DAY SOFTWARE CONSULTING PLUS EXPENSES 

3 4/74 Q ANY 5 DAY SOFTWARE CONSULTING PLUS EXPENSES 

3 4/74 Q ANY 10 DAY SOFTWARE CONSULTING PLUS EXPENSES 

3 4/74 Q ANY SOFTWARE CONSULTING, MONTHLY (4 WEEKS) 

3 4/74 Q ANY SOFTWARE CONSULTING, RESIDENT 6 MONTHS 

3 4/74 Q ANY SOFTWARE CONSULTING, RESIDENT 12 MONTHS 



PA01 

RASP-15 

RB09 

RB09-A 

RC07 

PC09 

RC10 

RC11 

RC11*A 

RC11-B 

RD10 

RD1C-A 

RES10-A 

RES10-B 

RF08 

RF08-A 

RF06-B 

RF08-C 

RF06-D 

RF08-M 

RF09 

RF09-A 

RF09-B 

RF09-C 

RF09-D 

RF10 

RF11 

RF11-AA 

RF11-AB 

RFH-B 

RF11-C 

RF11-D 

RF15 

RF15-AA 

RF15-AB 

RF15-B 



SNT 
SNT 
SNT 



BV 

MI 

MI 

RR 

MI 

AJ 

8PF 

BPF 

BPF 

KE 

KE 

BLE 

BLE 

5S 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 

KU 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

DV 

DV 

OV 

DV 



TPL 
TPL 

TPL 



SSCAL 
SSCAL 



8/71 
7/71 
7/71 

7/71 



8/73 
8/73 

6/71 
6/71 
6/71 
6/71 



6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
3/72 

6/71 
3/73 
6/71 
6/71 
6/71 



1/72 
3/73 
3/73 R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
P 
R 
R 



6/71 

5 10/73 R 

5 6/71 R 



7 

RSX-15 

9 

9 

7 

9 

10 

11 

11 

11 

RC09, 

RC09, 

10 I/O * 

10 I/O ♦ 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

B NEG 

8 NEG 

8 NEG 

9 NEG BUS 
9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

15 

15 

15 

15 



RC10 
RC10 

* MEM BUS 

♦ MEM BUS 



POS 



RF09 
RF09 



RF11 
RF11 
BUS 



TYPE 24 DRUM INTERFACE 
MULTIPROGRAMMING LANGUAGE 

RC09 4 RD1Q 

RC09 4 RD10-A 

CONTROL FOR BURROUGHS DISK 

CONTROL FOR BURROUGHS DISK 

DISK SYNCHRONIZER (RD10) 

DEC DISK CONTROL FOR RS64 

RC11 ♦ RS64-A, 115V 

RC11 ♦ RS64-B, 230V 

524K 35 BIT (IM 18 BIT) BURROUGHS DISK 

50 HI RD10 
CONTROL FOR DDC A7310 4 5110 SERIES DISKS, 115V 
CONTROL FOR DDC A7310 4 9110 SERIES DISKS, 230V 

DEC DISK CONTROL FOR RS08 WITH CAB 

RF08 ♦ RS08-M * RSC8-P (RF08 * RS08) 
2RS08-M ♦ 2RS08»P (RF08 ♦ 2RS08) 
3RS08-M ♦ 3RS08»P ♦ CAB (RF08 * 3RS08 * CAB) 
4RS08-M ♦ 4RS08«P .♦ CAB (RF08 * 4RS08 *CAB) 

SPECIAL RF08 FOR MEDIDATA 

DEC DISK CONTROL FOR RS09 WITH CAB 
RS08-M ♦ RS09-P (PFC9 ♦ RS09) 
2RS08-M ♦ 2RS09«P (RF09 * RS09 * RS09-B) 

♦ 3RS09-P * CAB (RF09 ♦ RS09 * RS09-B * RS09-0) 

♦ 4RS09-P ♦ CAB (RF09 ♦ RS09 * 2RS09-B * RS11-0) 
RP04 CONTROL 
16 BIT DEC DISK CONTROL FOR RS11 

RS08-M ♦ RS09-P CRFll ♦ RS11), 60HZ 
RS08-MA ♦ RS09-PA (RF11 ♦ RS11-A), 50HZ 
2RS08-M * 2RS09«P (RFll * RSH * RSH-B) 

* CAB (RF11 * RS11 * RS11-B * RSH-D) 

* CAB (RF11 * RJ11 ♦ 2RS11-B * RSli-O) 



3RS08-M 
4RS08-M 



3RS08-M 
4RS08-M 



RF08 
RF08 
RF08 



RF09 
RF09 



RFH 
RF11 
RF11 

♦ 3RS09-P 

♦ 4RS09-P 



RF15 ♦ 



DEC DISK CONTROL 
RF15 ♦ RS08-M * RS09-P (RF15 ♦ RS09), 60HZ 
RS08-MA ♦ RS09»PA (RF15 ♦ RS09-A), 50HZ 
RF15 ♦ 2RS08-M *2RSC9-P (RF15 * RSC9 ♦ RS09-B) 



MODEL 
NO 



ENG 
MSR 



RF15-C 

RF15-D 

RF73-E 

RGU5-A 

RHIO 

RHIO-A 

RHIO-CA 

RHIO-CB 

RHIO-CC 

RHIO-CD 

RHiO-DA 

RHIO-DB 

RHIO-DC 

RHIO-DD 

RHIO-DE 

RHIO-DF 

RHIO-DH 

RHIO-DJ 

RHIO-GA 

RHIO-GB 

RHIO-GC 

RHIO-GD 

RHIO-GE 

RHIO-GF 

RHIO-GH 

RH10-GJ 

RHIO-HA 

RHIO-HB 

RHIO-HC 

RHIO-HD 

RHIO-HE 

RHIO-HF 

RH10-HH 

RHIO-HJ 

RHIO-JA 

RHIO-JB 

RHIO-JC 

RHIO-JD 

RHIO-JE 

RHIO-JF 

RHIO-JH 

RH10-JJ 

RH11-AB 

RJS03-BA BD 

RJS03-BB BD 

RJSC3-BC BD 

RJS03-BD BO 

RJS04-BA BD 

RJS04-BB BD 

RJS04-BC BO 

RJS04-BD BD 

RKOl-A 

RKOl-AA 

RKOl-AB 

RKOl-B 



GT 

KU 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

EAS 

BD 



DESIGN 
ENGR 

DV 

DV 

OF 

CP 

A J 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

HI 

MI 

MI 

MI 



PROD 
ENGR 



HFGR 
AREA 



SSCAL 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



98 



6/7 
6/7 
U/7 
6/72 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
6/7 
3/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
6/7 



6/71 



15 

15 

15 

15 

10 

10 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RHIO-A 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

RC10 

11 DUAL 

11 

U 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

RK01-X 

RK01-X 

RKOl-X 

RK01-X 



RF15 * 3RS08-M ♦ 3RS09-P * CAB (RF15 * RS09 ♦ RS09-B ♦ RS09-D) 
RF15 * 4RS08-M ♦ 4RS09-P * CAB (RF15 * RS09 * 2RS09-B * RS09-D) 

INTERFACE TO DDC 73H13| 3,6M WORD 18 BITS 
RSX GRAPHICS SOFTWARE 

MASS BUS INTERFACE 
PH10 MASS BUS CONT IN H966-A CAB 
RH20 RS04-AA (256K 36-BIT WORDS 4 USEC/WORO DISK) 115V 60HZ 
RH20 RS04-AB <2»6K 3$. BIT WORDS, 4 USEC/WORD DISK) 230V 60HZ 
RH20 RS04-AC (256K 36. BIT WORDS, 4 USEC/WORD DISK) 115V 50HZ 
RH20 RS04-AD (256K 36iBIT WORDSi 4 USEC/WORD DISK) 230V 50HI 
RH20 RHIO-CA + H966.B4 CAB, 115V 6QHZ 

RH20 RH10-CB ♦ M966.BE CAB, 230V 60H1 

RH20 RH10-CC * H966iBA CAB, U5V 30H2 

RH20 RH1C-CD * M966.BE CAB, 230V 50HZ 

RH20 2 RHIO-CA * H966-BA CAB, 115V 60H2 

RH20 2 RH10-CB * H966-BB CAB, 230V 60HZ 

RH20 2 RH10-CD * H966.BA CAB, 115V 9QH2 

RH20 2 RH10-CE * H966iBB CAB, 230V 50HZ 

RHIOiA ♦ RHIO-DA, H5y 60H1 
RHIO-A * RHIO-DB, 230V 60HZ 
RHIO-A ♦ RHIO-DC, 115V 50HZ 
RHIO-A ♦ RH10-DD, 230V 50HZ 
RHIO-A ♦ RH10-DE, 115V 60HZ 
RHIO-A ♦ RHIO-DF, 230V 60HZ 
RHlOiA ♦ RHIO-DH, 115V 50HZ 
RHIOiA * RH10-OJ, 230V 50HZ 
RHIOiA * DF10 ♦ RH10-OA, H5V 60HZ 
RHIO-A ♦ DF10 ■♦ 
RHIO-A ■♦ DP10-A 
RHIO-A * DF10»A 
RHIOiA * DF10 * 
RHIO-A * DF10 * 
RHIO-A * DF10-A 
RHIO-A ♦ DF10-A 

RHIOiA ■♦ DFIObCA ♦ RHlO-DAi 115V 60HZ 
RHIOiA ■♦ DP10-CA ♦ RHlO-DBi 230V 60H2 
RHIOiA * DFlOaCB ■♦ RHiO-DCi 113V 50HZ 
RHIO-A * DFIOpCB * RHlO-DDi 230V 50HZ 
RHIO-A ♦ DF10»CA ♦ RHlO-DEi 119V 60H1 
RHIOiA ♦ DF10-CA * RHlO-DFi 230V 60HZ 
RHIO-A •♦ DF10-CB * RHlO-DHi 115V 50HZ 
RHIO-A ♦ DF10-CB ♦ RHlO-DJi 230V 50HZ 
PORT UNIBUS MASSBUS INTERFACE 

RH11-AB * RS03iBA, 115V 60HZ 
RhlliAB + RS03iBB, 230V 60HZ 
RHlliAB * RS03iBC, 115V 50HZ 
RHlliAB ♦ RS03iBCi 230V 50HZ 
RH11-AB * RS04iBA, 115V 60HZ 
RHlliAB ♦ RS04iBB, 230V 60HZ 
RH11-AB * RSC4.BC, 115V 50HZ 
RH11-AB ♦ RS04.BC, 230V 50HZ 
CMD DISK DRIVEi 60HZ 
CMD DISK DRIVEi 1ST UNIT, 60 HZ 
CMD DISK DRIVEi 1ST UNITi 50 HZ 
CMD DISK DRIVEi 50HZ 



RHIO-DB, 230V 60HZ 

♦ RHIO-DC, 115V 50HZ 

♦ RH10-DD, 230V 5QHZ 
PH10-DE» 115V 60HZ 
RHIO-DF, 230V 60HZ 

♦ RHIO-DH, 115V 50HZ 

♦ RH10-DJ, 230V 50HZ 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED 


ON 


NO 


MGR 


ENGR EN5R 


AREA 


MO/YR 








RKOl-BA 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-BB 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-CA 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-CB 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-DA 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-DB 




MI 


5 




R 


RKOl-X 




RKOl-K 




MI 


5 




R 


RKOl-AA THRU 


-OB 


RKOl-X 




MI 


3 




R 


RK08-N* RK08 


-P 


RK02-AA 


CA 


ORP 


4 


6/71 


R 


RK11«CA 




RK02-AB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-BA 


CA 


QRR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK02-BB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-CA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11»CA 




RK02-CB 


CA 


QRR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-DA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11*CA 




RK02-DB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-EA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK02-EB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-FA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK02*FB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK02-HA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK02-HB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CB 




RK02-JA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK02-JB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CB 




RK02-KA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK02-AA THRU 


-DB 


RK03»AA 


CA 


ORP 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK03-AB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK03-BA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK03«BB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CB 




RK03-CA 


CA 


QRR 


4 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK03-CB 


CA 


ORR 


4 


6/71 


R 


RK11-CB 




RK03-DA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CA 




RK03-DB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-C8 




RK03-EA 


CA 


QRR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK03-EB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK03-FA 


CA 


QRR 


A 


6/71 


R 


RKll-CA 




RK03-FB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK03-HA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RK11-CA 




RK03-HB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK03-JA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


P 


RK11-CA 




RK03-JB 


CA 


ORR 


A 


6/71 


R 


RKll-CB 




RK03-KA 


CA 


ORR 


A 


6/71 


P 


RK03-A THRU 


-Ji RK05 


RK03-KB 


CA 


SG 


3 


6/72 


R 


RK03-A THRU 


-J, RK05 


RK03-LA 


MI 


JDL 


2 


1/73 


R 


RK8-E 




RK03-LB 


M! 


JDL 


2 


1/73 


R 


RK8-E 




RK05-AA 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKll-Ci -Di 


-E 


RK05-AB 


G5 


ES 


4 


7/72 


R 


RKH-Ci -D, 


-E 


RK05-BA 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKll-Ci -D, 


-E 


RK05-BB 


GS 


ES 


4 


7/72 


R 


RKll-Cf -0, 


-E 


RK05-CA 


GS 


ES 


3 


4/73 


R 


RKll-C, -D» 


-E 


RK05-CD 


GS 


ES 


3 


4/73 


R 


RKll-C, -D, 


-E 


RK05-DE 


BO 


ORR 


3 


5/73 


R 


RK11 


RK05 


RK05-DF 


BO 


ORR 


3 


5/73 


R 


RK11 


RK05 


RK05-DH 


BD 


ORR 


3 


5/73 


R 


RK11 


RK05 


RK05-DJ 


BO 


ORR 


3 


5/73 


R 


RK11 


RK05 



DESCRIPTION 



CKD DISK DRIVE, 2ND UNIT 

CMD DISK DRIVEi 2ND UNIT 

CMO DISK DRIVEi 3RD UNIT 

CMO DISK DRIVEi 3RD UNIT 

CMO DISK DRIVEi 4TH UNIT 

CMD DISK DRIVEi 4TH UNIT 

8 SECTOR CARTRIDGEi RKOl 

INTERFACE FOR RKC1 DISKS 

LOW DENSITY DIABLO DISKi 1ST UNI 

LOW DENSITY DIABLO OlSKi 1ST UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK* 2ND UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK* 2ND UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 3RD UNJ 

LOW DENSITY DIABLO DISK* 3RD UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 4TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 4TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO OISKi 5TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 5TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 6TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 6TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 7TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 7TH UNI 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 8TH UNJ 

LOW DENSITY DIABLO DISK, 8TH UNI 

12 SECTOR CARTRIDGE FQR 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 2ND UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 2ND UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 3RD UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 3RD UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 4JH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 4TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 5TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 5TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 6TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 6TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 7TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 7TH UN 

HJGH DENSITY DIABLO DISK, 8TH UN 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 8TH UN 

12 SECTOR CARTRIDGE FOR 

(RK8.E) 16 SECTOR CARTRIDGE FOR 

HIGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UN 

HJGH DENSITY DIABLO DISK, 1ST UN 

25 MBIT DEC PACK DISK TO REPLACE 

DEC PACK DISK TO REPLACE 

DEC PACK DISK TO REPLACE 

DEC PACK DISK TO REPLACE 

RK05-AA, H967-HA SHORT CAB, 115V 

RK05-BB, H967.HB SHORT CAB, 230V 

-AA, H960»CA TALL CAB, 115V 60W2 

•AB, H960-CB TALL CAB, 230V 60H2 

»BA» H960»CA TALL CAB, 115V 5QH2 

>BBi H960»CB TALL CAB, 23CV 50H2 



115V 
230V 
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, 60 HZ 

, 50 HZ 

, 60 HZ 

i 50 HZ 

, 60 HZ 

, 50 HZ 
DISK DRIVES 

T, W PS, 115V 

T, W PS, 230V 

T, 115V 

T, 230V 

T| W PS, 115V 

T, W PS, 230V 

T, 115V 

T, 230V 

T W CAB & PS, 

T W CAB & PS, 

T, 115V 

T, 230V 

T W PS, 115V 

T W PSi 230V 

T, 119V 

T, 230V 

RK02 

IT, W PS, 115V 

IT, W PS, 230V 

ITi 115V 

IT, 230V 

IT, W PS, 115V 

IT, W PS, 230V 

JTi 115V 

IT, 230V 

IT W CAB 4 PS, 115V 

IT W CAB 4 PS, 230V 

IT, 115V 

IT, 230V 

IT W PS, 115V 

IT W PS, 230V 

IT, 115V 

IT, 230V 

RK03i RK05 

RK03, RK05 

IT W CAB, PS, 115V 

IT W CAB, PS, 230V 
RK03 115V 60HZ 
RK03 230V 60H1 
RK03 115V 50HH 
RK03 230V 50HZ 
60HZ 
50HZ 



MODEL 
NO 



ENG 
MGR 



RK05K-8 GS 

RK05«-11 GS 

RK05K-AC GS 

RK05-P 

RK06 

RK08-N 

RK08-P 

RK11-CA 

RKil-CB 

RK11-0 

RKll-DE 

RKll-DF 

RK11-0H 

RK11-DJ 

RKU-E 

RK15-FA 

RK15-FB 

RK15-FC 

RK15-FD 

RK15-FE 

RK15-FF 

RK15-FH 

RK15-FJ 

RK15-HE 

RK15-HF 

RK15-HH 

RK15-HJ 

RK15-HK 

RK15-HL 

RK15-HM 

RK15-HN 

RK8-A 

RK8-A 

RKB-B 

RK8-C 

RK8-0 

RK8-E 

RK8-EA 

RK8*EB 

RK8-EC 

RK8-ED 

RK8-EE 

RK8-EF 

RK8-F 

RK8-FA 

RK8-FB 

RK8*FC 

RK3-FD 

RK8-N 

RK8-P 

RKCOl 

RKROl 

RKR02 

RKS8«EA 

RKS8-EB 



GS 



SMT 
SMT 
SNT 
SNT 
SMT 
SNT 
SNT 
SNT 

BO 
BO 
BD 
BO 
BO 
BO 
BO 
BO 
DO 
DO 
DO 
00 
DO 
DO 
00 
DO 



MI 
MI 
MI 
M! 
Mi 
MI 
Mi 



MI 

MI 

MI 

JEH 

JEH 



OESIGN PROD 
ENGR ENGR 

ES 
ES 

LAW 

ES 

MI 

MI 

MI 

ORR 

ORR 

ORR 

ORR 

ORR 

ORR 

ORR 

ORR 

BG 

BG 

BG 

BG 

8G 

BG 

BG 

BG 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

SG 

SG 

SG 

SG 

SG 

JDL 

JDL 

SG 

SG 

SG 

SG 

SG 

MI 

MI 

ER 

ER 

JDL 

LO 

LO 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



ioo 



WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 
WM 

TPL 



TPL 
TPL 
TPL 
CSS 
CSS 



4/73 R 
4/73 S 
4/73 
8/72 
6/71 



6/71 

6/71 

4/73 

3/73 

3/73 

3/73 

3/73 

4/73 

6/73 

6/73 

6/73 

6/73 

6/73 

6/73 R 

6/73 R 

6/73 R 

2/74 E 

2/74 

2/74 

2/74 

2/74 

2/74 

2/74 

2/74 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

4/74 
10/72 
11/72 
11/72 
10/72 

1/73 

1/73 

3/73 

3/73 R 

3/73 R 

3/73 

3/73 



10/72 
10/72 
10/73 
1/73 
12/73 



RK03 THRU RK05 

RK03 THRU TK05 

RK03i RK05 

RK05-AA, «ABi -BA, -BB 

8 

8 NEC 

8 POS 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

15 UNIBUS 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

8 

8 

8 

8 

8 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

0W8-E 

DW8-E 

DW8-E 

DW8-E 

DW8-E 

8 NEC 

8 POS 

MOVING HEAD DISKS 

RKOl*Ki 02. K, 03-K 

RK05K, RKOX-K ATTACHE 

8/E 

8/E 



2200 BPJ 
2200 BPI 
DIGITAL 



H990 CAB 
H950 CAB 



16 SECTOR DISK CARTRIDGE (SAME AS RK03-KB) 
12 SECTOR DISK CARTRIDGE (SAME AS RKQ3-KA) 
EQUIP CORP ALIGNMENT CARTRIDGE 
POSITIONER (7008702) 
(RK08-N ♦ RK08«P) * RKOi-X 
CONTROL FQR RK01, RK02 4 RK03 DISKS 
CONTROL FOR RKQ1, RK02 4 RK03 OISKS 
, PS 4 CONTROL FCR RK02 THRU RK05, H5V 
i PS 4 CONTROL FCR RK02 THRU RK05, 230V 
16 BIT SYSTEM UNIT CONT FOR RK05 
H96C«CA CABi RKll-C * RK05-AA, 115V 60HI 
H960-CB CAB, RKll-C * RK05-AB, 230V 60H2 
H960-CA CAB, RK11-0 * RK05-BA, 115V 5QHZ 
W96C-CB CAB, RKll-C ♦ RK05-BB, 230V 50HZ 
18 BIT SYSTEM UNIT CONT FQR RK05 



RK05-AA 
RK05*AB 
RK05-BA 
RK05-BB 
RK03-AA 
RK05-AB 
RK05-BA 
RK05iBB 
UC15iHE 
UClSiHF 
UC15iHF 
UC15.HE 
UC15-HK 
UC15iHL 
UC15iHL 
UC15-HK 



RKll-Ei UC15-FA 
RKll-Ei UC15-FB 



RKH 
RKli 



•Ei 
• Ei 



UC15.FA 
UC15-FB 



RKll.Ei UC15.FE 
RKll-Ei UC13-FF 



RK11-E, UC15.PE 
RKll«fi UC15-FF 
RK05-AA, RKU-E 
RK05-BB, RKU-E 
RK05.AB, RKll-E 
RK05-BA, RKU-E 
RKC3-AA, RKU-E 
RK05.BB, RKll-E 
RK05-AB, RKll-E 
RK05-BA, RKll-E 
(RK01-A OR RKOi-B) ♦ 
(RK01-A OR RKQl-f) ♦ 



RK08 
RK08 



115V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50H2 
230V 50H1 
115V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50H2 
230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 
230V 60HZ 
115V 50HI 
115V 60HZ 
230V 50HZ 
230V 60HZ 
115V 50HZ 



CONTROL 
RK03-AA 
RK05-AB 
RK05-BA 
RK05-BB 



RK08 
RK08 
RK08 



113V 
230V 



2(RK01-A OR RKOt-B) + 
3(RK01-A OR RKQ1-B) * 
4(RK01-A OR RKOI-B) * 
FOR UP TO 4 RRQ5 
4 CONTROL, 115V 60W2 
4 CONTROL, 230V 60HZ 
4 CONTROL, 115V 50HZ 
4 CONTROL, 230V S0H2 
RK03«.LA ♦ RK8.I XONTi 
RK03iLB ♦ RK8-I XQNTi 
CONTROL FOR UP T!C 4 RK05 
RK05-AA 4 RK8-F CQNTRQLi 113V 60HZ 
4 RK8-F CQNTROLi 230V 60HI 
4 RK8-F XONTROLi 113V 3QHZ 
4 RK8-F CONTROLi 230V 30HZ 
RK08-N 
. _ . . . ._ .- RK08-P 
HEAD 4 DISK CLEANING KIT W 91% ISQPROPYL ALCOHOL 
RACK FOR STORAGE OF 4 DISK CARTRIDGES 
CASE FOR 2 DISKS* 4 DECTAPES OR 1 DISK* 11 DICTAPES 
RK8-E W WORD COUNT CAPABILITY, WIRE WRAP 
RK8-E W WORD COUNT CAPABILITY, PRINTED CKT 



RK05-AB 

RK05-BA 

RK05-BB 

RKOl-Ai RKOI-X 4 

RKOl-Ai RKOI-X 4 



MODEL 
NO 

RM06- 

RM08- 

RM08- 

RM08* 

RM08» 

RM08- 

RM08«- 

RM09- 

RM09- 

RM09-. 

RM09- 

RM09- 

RM09-. 

RM09- 

RM10- 

RM10« 

RMIO- 

RMIO- 

RPOl- 

RPOl- 

RPOl- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP02- 

RP03- 

RP03» 

RP03- 

RP03- 

RP03- 

RP03» 

RP04- 

RP08» 

RP08- 

RPOS- 

RP08- 

RP03- 

RP03- 

RP09- 

RP09- 

RPIO- 

RPIO- 

RPIO- 

RPIO- 

RPIO- 

RPIO- 

RP11 

RP11- 



ENG 

M5R 



A 

B 

C 



E 

F 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

UC 

UD 

BA 

BB 

GA 

GB 

A 

B 

P 

A 

AM 

AS 

B 

BM 

8S 

CA 

CB 

GA 

GB 

P 

AS 

BS 

CA 

C8 

GA 

GB 

P 

AA 

AB 

BA 

BB 

CA 

C9 

A 

B 

A 

B 

CA 

CB 

UA 

UB 



FW 
FW 



FW 
FW 



CA B3 



DESIGN PROD 
ENGR EN5R 

MI 
MI 
MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

MI 

AJ 

AJ 

AJ 

AJ 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

WFW 

Dl 

JEM 

JEM 

JEH 

JEH 

SPRY 

SPRY 

J2 

JZ 

WFW 

WF W 

WFW 

WFW 



DH 
IBM 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 
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SSUK 

SSUK 

SSUK 

SSUK 

CSS 

CSS 



LVP 



7/72 
8/71 
8/72 
8/72 



1/72 
1/72 



1/72 

1/72 

8/72 

8/72 

7/72 R 

7/72 R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 



1/72 

1/72 

8/72 

8/72 

7/72 

7/72 

3/72 

5/71 

5/71 

5/71 

5/71 

4/72 

4/72 R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 



4/72 
4/72 
1/72 
1/72 

8/71 
8/71 

4/73 



8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

8 NEG 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

RC10 

RC10 

10 

10 

RP10-A 

RP10-B 

RP01-A 

RP10-A 

RP10-A 

RP10-A 

RP10-B 

RP10-B 

RP10-B 

10 

10 

10 

10 

RP02-A 

RP10-CA 

RP10-CB 

10 

10 

10 

10 

RP04-A. 

8 POS 

8 PQS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

8 POS 

9 

9 

DF10 

DF10 

DF10 

DF10 

RP10-A 

RP10-B 

11 

11 



RP01-B 
RP09-A 
RP09-A 
RP09-A 
RP09-B 
RP09-B 
RP09-B 



-AM -AS 
i RP09-A 
i RP09-B 



8K 12 BIT DRUM * CONTROL 

1«K 12 BIT DRUM 4 CONTROL 

32K 12 BIT DRUM i CONTROL 

65K 12 BIT DRUM « CONTROL 

131K 12 BIT DRUM 4 CONTROL 

196K 12 BIT DRUM 4 CONTROL 

262K 12 BIT DRUM 4 CONTROL 

32K 18 BIT DRUM I CONTROL 

65K 18 BIT DRUM % CONTROL 

131K IS BIT DRUM 4 CONTROL 

262K 18 BIT DRUM 4 CONTROL 

524K 18 BIT DRUM 4 CONTROL 

RM09, UCC SPECIAL WITH DATA PACKING 

RM09-UC WITH NO CATA PACKING 

340K 36 BIT BRYANT DRUM 60HH 

340K 36 BIT BRYANT DRUM 50HZ 

DRUM SYSTEM (DFlC ♦ RC10 * RM10-BA) 

DRUM SYSTEM (0F1C + RC10 ♦ RM10-BB) 

MEMOREX 630 DISK PACK DRIVEi 60 HZ 

MEMOREX 630 DISK PACK DRIVE, 50 HZ 

SPARE DISK PACK 
9M 36BIT WORDS MEMOREX 660 DISK PACK DRIVE, 60 HZ 

FAST ACCESS RPQBiA 
5M 36BIT WORDS ISS DISK PACK DRIVE, 60 HZ 
9M 36BIT WORDS MEMOREX 660 DISK PACK DRIVE, 50 HZ 

FAST ACCESS RPQ2-B 
5M 36BIT WORDS ISS DISK PACK DRIVEi 50 HZ 
RP10.CA, RPC2-AS, 60HZ 
RP10-CB, RPC2-BS, gOHZ 

2(RP02-A, -AM, OR »AS> 
2(RP02-B, -BM, OR *BS) 
SPARE DISK PACK 

ISS DOUBLE TRK RP02-AS 10M 36BIT WORDS, 60HZ 

ISS DOUBLE TRK RP02-BS 10M 36BIT WORDS, 50HZ 

DF10 ♦ RP10-CA, RPC3-A5, 60HZ 

DFlC * RP10-CB, PPC3-BS, 50HZ 

OF10 ♦ RP10-CA ♦ 4 RP03-AS, 60HZ 

DF10 ♦ RP10-CB * 4 RP03-BS» 50HZ 
-D SPARE DISK PACK 

CONTROL FOR RPQ1-A, 60HZ 

CONTROL FOR RPQ1-B, 50HZ 

CONTROL FOR RPQ2.A, 60HZ 

CONTROL FOR RP02-B, 50HZ 

CONTROL FOR RPQ2-A U5M 12BIT WORDS) 60HZ 

CONTROL FOR RPQ2-B (15M 12BIT WORDS), 50HZ 

CONTROL FOR RP02.A (10M WORDS/DRIVE), 60 HI 

CONTROL FOR RP02-B (10M WORDS/DRIVE), 50 HZ 
CONTROL FOR RP01.A, RP02-A <5M WCRDS/DRIVE) , 60 HZ 
CONTROL FOR RR01-B, RP02-B (5M WCRDS/DRIVE) , 50 HZ 
CONT FOR RP01»A, RPC2.A <5M WORDS/DR>, RP03-AS UOM) 60HZ 
CONT FOR RPQ1»B, RPC2»B <5M WjRDS/CR), RP03-BS (10M) 50HZ 

RP10-CA (W TRADE-IN OF RP10-A) 

RP10-CB (W TRADE-IN OF RP10-B) 
CONTROL FOR 8 RPC2 OR RR03 
CONT, CAB FQR 8 RP03-AS (20M 16BIT WORDS) 115V60HZ 



CF1C ♦ 
DF10 ♦ 
CF10 ♦ 
OF10 ♦ 

-B "BM -BS RP03-AS -BS 

, RP11-CA 

, RP11-CB 



RP10-A * 
RP10-B * 



MODEL 
NO 

RPU-CB 

RPll-CE 

RP11-CJ 

RPll-DA 

RPU-OB 

RP15-A 

RP15-B 

RPG11 

RS03-AA 

RS03-AB 

RS03-AC 

PS03-AD 

RS03-BA 

RS03-BB 

RS03-BC 

RS03-BD 

RS03-CA 

RS03«CB 

RS03-CC 

RS03-CD 

RSO3-0A 

RS03-DB 

RSO3-0C 

RS03»0D 

RS04-AA 

PS04-AB 

RS04-AC 

RS04-AD 

RS04-BA 

RS04<.BB 

RS04-BC 

RS04-B0 

RS04-CA 

RS04-CB 

RS04-CC 

RS04-CD 

RS04-DA 

RS04-DB 

RS04-0C 

RS04iQD 

RSOS 

RSOS-A 

RS08-M 

RS08-MA 

RS08-P 

R508-PA 

RS09 

RS09-A 

RS09-B 

RS09-BA 

RS09-C 

RS09-CA 

RS09«D 

RS09-DA 

R809-P 



EMG 
MSR 

BO 
BO 
BO 



cs 

GS 
GS 
GS 
GS 

GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 
GS 



DESIGN 
ENGR 

LBN 

LBM 

L8H 

BALL 

BALL 

J2 

J2 

CMB 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

GS 

DV 

OV 

DV 

OV 

DV 

DV 

DV 

DV 

DV 



PROD MFGR STATUS CATEGORY 
ENGR AREA MO/YR 
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4/73 R 
*3/73 R 
3/73 R 
5/73 R 
6/73 R 



4/7 
4/7 



5/72 5 



2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 
2/7 



11 
11 
11 
DS5XX 

DS5XX 

15 

15 

11 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RH10 

RHlO 

RHlO 

RH10 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RHlO 

RF08 

RF08 

RSO81 

RS08-A 

RS08 

RS08-A 

RF09 

RF09 

RF09 

RF09 

RF09 

RF09 

RF09 

RF09 

RS09 



RH11 
RH11 
RH11 
RHU 
RH11 
RHll 
RH11 
RHll 
RHU 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 
RHll 



RS09 
1 RS09« 



RF15 
RFi5 
RF15 
RF15 
RF15 
RF15 
RF15 
RF15 
RS09.B, 



CONT, C 



RP11-CA 
RPU-CB 
CONTROL 
CONTROL 
RPG-2 ( 
262K 18 
262K 18 
262K 18 
262K 18 
RS03-AA 
RS03-AB 
RS03-AC 
RS03-AD 
? RSC3- 
RS03 
RS03 
RS03 
RSC3 
RSQ3 
RS03 
RS03 



AB FQR 8 RP03-BS (20M 16BIT WORDS) 230V50HZ 
RPlliCA ♦ RPC3»ASi 115V 60HZ 
RP11-C8 * RP03«BSi 230V 50HZ 

except h967-ha short cab, usv 
except H967-hb short cab, 230V 

FQR RP02.A ( -AS (10M 18BIT WORDS/DRIVE) 60 HZ 

FOR RP02.B, «BS (10M 18BIT WORDS/DRIVE) 50 HZ 
REPDRT PROGRAM GENERATOR) 

-BIT WQRQ 4 USEC/WORD 360C RPM 16 JNCH DISK 115V 60HZ 
-BIT WQRQ 4 USEC/WORD DISK, 230V 60HZ 
-BIT WQRQ 4 USEC/WORD DISK, 115V 50HZ 
-BJT WORD 4 USEC/WORD DISK, 230V 50HZ 

IN H960-CA TALL CAB, 115V 60HZ 

IN H960.CB TALL CAB, 230V 60HZ 

IN H96Q-CA TALL CAB, llSy 50HZ 

IN H960-CB TALL CAB, 230V 50HZ 
AA IN H960-CA TALL CAB, 115V 60HZ 
IN H9$0«CB TALL CAB, 230V 60HZ 

115V 5QHZ 



IN H960-CA TALL CAB, 

IN H960-CB TALL CABi 230V 50HZ 

IN H9$0»CA TALL CAB, 115V 60HZ 

IN H960-CB TALL CABi 230V 60HZ 

IN H960-CA TALL CAB, 115V 50HZ 



IN H960-CB TALL CAB, 
529K 18 BIT WORDS 
525K 18 BIT WORDS 
525K 18 BIT WORDS 
525K 18 BIT WORDS 



262K 18 
262K 18 



RS09«C 



230V 50HZ 
2 USEC/WCRD DISK* 115V 60HZ 
2 USEC/WCRD DISK# 230V 60HZ 
2 USEC/WCRD DISK. U5V 50HZ 
2 USEC/WCRD DISKi 230V 50HZ 
RS04-AA jn H960-CA TALL ;CAB» 115V 60HZ 
RS04-AB IN H960-CB TALL CABi 230V 60HZ 
RS04-AC IN H960-CA TALL CAB, 115V 50HZ 
RSO4-A0 IN H960-CB TALL CAB, 230V 50HZ 
2 RS04-AA IN H96Q-CA TALL CAB, 113V 6QHZ 
RS04-AB IN H960»CB TALL CAB, 230V 60HZ 
RS04-AC IN H960-CA TALL CAB, USV 50HZ 
RS04-AC IN H960-CB TALL CAB, 230V 50HZ 
RS04-AA IN H980-CA TALL CAB, U5V 60HZ 
RS04-AB IN H96Q.CB TALL CAB, 230V 60HZ 
RS04-AC IN H960-CA TALL CAB, U5V 5QHZ 
RS04-AD IN H960.CB TALL CAB, 230V 5QHZ 
262K 12 BIT DEC DISK, 60 HZ (RS08-M * RS08.P) 
262K 12 BIT DEC OlSKi 90 HZ <RS08»MA * RSQ8-PA) 
MECHANICAL ASSEMBLYi 60 HZ 
MECHANICAL ASSEMBLYi 50 HZ 
POWER CONTROL « LOGIC, 60 HZ 
POWER CONTROL < LOGIC 50 HZ 
BJT DEC DISK WITH CABi 6C HZ (RS08-M * RS09-P) 
BIT DEC DISK WITH CABi 5C HZ (RS08-MA * RS09-RA) 
2ND DISK IN ANY CAB, 60 HZ 
2ND DISK IN ANY :CABi 50 HZ 
3RD OJSK IN 2ND CR 3RD CABi 60 HZ 
3RD DISK IN 2ND 'CR 3RD CABi 50 HZ 
1ST DISK WITH 2ND CR 3RD CABi 60HZ 
1ST DISK WITH 2ND CR 3RD CABi 50HZ 
POWER CONTROL * LOGIC, 60 HZ 



MODEL 
NO 

RS09-PA 

RSU 

RSU-A 

RS11-B 

RSH-BA 

RS11-C 

RS11-CA 

RSll-D 

RS11-DA 

RS11-EA 

RS11-EB 

RS64-A 

RS64-B 

RS64-C 

RS64-D 

RS64-H 

RS64-PA 

RS64-P8 

RSP15-A 

RSX-1S 

RSX15-B 

RTOl-AA 

RTOl-AB 

RTOl-BA 

RTOl-BB 

RTOl-CA 

RTQ1-CB 

RTOl-DA 

RTOl-OB 

RTOl-EA 

RTOl-L 

RTOl-NA 

PTOl-NB 

RTOl-NC 

RT02-AA 

RT02-AB 

RT02-8A 

RT02-BB 

PT02-CA 

RT02-CB 

RT02-EA 

RT02-EB 

RT02-FA 

RT02-LA 

RT'O 

RT90-AA 

RT90-AB 

RT90-BA 

RT90-BB 

RT90-CA 

RT90-CB 

RT90-DA 

RT90-DB 

RT90-EA 

RT90-EB 



ENG 
MOR 



GS 
GS 



GT 
GT 



RJM 



RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 



DESIGN 
ENGR 

OV 

LBN 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

LBH 

BALL 

BALL 

PM 

PM 

MJ 

MI 

GS 

GS 

GS 

CP 

CP 

CP 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

AC 

AC 

AC 

AC 

CYR 

RJM 

RJM 

RJM 

RJM 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

AC 

BS'L 

cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 



STATUS CATEGORY 
MQ/YR 



USED ON 
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RR 
RR 



TPL 
TPL 



CSS 
CSS 
CSS 

css 

CSS 
CSS 

ess 
css 

CSS 
CSS 

CSS 



R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
3/74 R 
3/74 R 
5/72 R 
5/72 R 
6/71 R 
6/71 R 
6/71 R 
6/71 R 
6/71 R 
6/72 Q 
8/71 
6/72 Q 
3/72 D 
3/72 D 
5 3/72 D 
5 3/72 
3 7/72 D 
3 7/72 D 
3 7/72 D 
3 7/72 
3 10/72 D 

3 3/72 
5 3/72 D 
5 3/72 D 
5 3/72 D 
5 11/73 D 
5 11/73 D 

4 11/73 D 
4 11/73 D 
3 11/73 D 
3 11/73 
3 11/73 D 
3 11/73 D 
3 3/74 
3 2/74 D 
- 12/73 D 
3 4/73 D 

4/73 D 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 
4/73 D 
4/73 D 
4/73 D 



RS09-Ai RS09-B 

RF11 

RFli 

RFU 

RF11 

RFU 

RF11 

RFU 

RFU 

0S5XX 

DS5XX 

RClli RC8-E 

RClli RC8-E 

NONE 

NONE 

RS64-A THRU -0 

RS64-A1 -C 

RS64-B» -D 

15 

PDP15-35 

15 



A, RS09- 
262K 1 

262K 1 



CA 

6 BIT DEC 

6 BJT DEC 



REAL-T 
RSX »P 



IME EXECUT 
LUSh SOFTW 



RTOl-/ 


\, -B 










RT01H 


\t «B 










RTOi-/ 


\, -B 










ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


12C0 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


1200 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


TO 


4800 B 


TERMINAL 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


48C0 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


4800 


BAUD 



POWER CONTROL « LOGIC, 50 Hi 

DISK W CAB, 60 HI (RS08-M ♦ RS09-P) 

DISK W CABi 50 HI (RS08-M * RS09-P) 

2ND DISK IN ANY ;CAB, 60 Hi 

2ND DISK IN ANY iCABi 50 HI 

3RD DISK IN 2ND sCR 3RD CABi 60 HZ 

3RD DISK IN 2ND iCR 3RD CABi 30 HI 

1ST DISK WIT+4 2ND OR 3RD CABi 60 HI 

1ST DISK WITH 2NC OR 3RD CABi 50 Hi 

RSll IN H967-HA SHORT CAB, 115V 6QHZ 

RSU-A IN H967«HB SHORT CAB, 23QV 50HZ 

43K 16 BIT DEC DISK U5V 

65K 16 BIT DEC DISK 230V 

OEM RS64-A 

GEM RS64-B 

MECHANICAL ASSEMBLY 

POWER CONTROL * LOGIC, U5V 

POWER CONTROL « LOGIC, 230V 

RASP SOFTWARE 

IVE 

ARE 

16 KEY REMOTE TERMINALi 110 BAUD, 115V 

16 KEY REMOTE TERMINALi HO BAUOi 230y 

16 KEY REMOTE TERMINALi 300 BAUD EJA, 115V 

16 KEY REMOTE TERMINALi 300 BAUD EJA, 230V 

RTOliAA W RT02 KEYBOARD 

RTOl-AB W RT02 KEYBOARD 

RTOl-BA W RT02 KEYBOARD 

RTOl-BB W RT02 KEYBOARD 

RT01-AA W N-KEY ROLLOVER 

SPECIAL FOR STRAND HOTEL 

4 DIGIT NIXIE DISPLAY 

8 DIGIT NIXIE DISPLAY 

12 DIGIT NIXIE DISPLAY 

16 KEY REMOTE TERMINALi U5V 

16 KEY REMOTE TERMINALi 230V 

LK01-R REMOTE TERMINALi 113V 

LK01-R REMOTE TERMINALi 230V 

RT02-AA + TYPE 3 BADGE READERi 115V 

RT02-AB ♦ TYPE 3 BADGE READERi 230V 

RT02-AA * TYPE 3 CARD READER, 115V 

RTQ2-AB * TYPE 3 CARD READERi 230V 

RTQ2-AA W SPECIAL KEY CAPS FOR W,E, 

RT02iCA ♦ RTOaiBA, PAN AM CUSTOM BUILT 

W HICKOCK CARD * BADGE READERS W DISPLAY 
BASIC PACKAGE! BCXi KEYBD, ANNUNCIATOR, 115V 
BASIC PACKAGE! BEX, KEYBD, ANNUNCIATOR, 230V 
RT9C-AA BASIC PACKAGE * BADGE READERi 113V 
BASIC PACKAGE * EADGE READER, 230V 
BASIC PACKAGE * :CARD READERi 115V 
BASIC PACKAGE * CARD READERi 230V 
BASIC PACKAGE ♦ 16 CHARACTER DISPLAY, USV 
BASIC PACKAGE * 16 CHARACTER DISPLAYi 230V 
BASIC PACKAGE * 32 CHARACTER DISPLAYi USV 
BASIC PACKAGE * 32 CHARACTER DISPLAYi 230V 



MODEL 
NO 



EMG 
MGR 



DM 
OH 
DM 
OH 
DH 
DH 
OH 
DM 
DH 
DH 
DH 
DH 
DH 
DH 
DH 



RT90-FA 
RT90-FB 
RT90-HA 
RT90-H8 
RT90-JA 
RT90-JB 
RT90-KA 
RT90-KB 
RT90-LA 
RT90-LB 
RT90-MA 
RT90-MB 
RT90-NA 
RT90-NB 
RT90P 
RT90P-AA DH 
RT90P-AB DH 
RT90P-BA DH 
RT90P-BB DH 
RT90P-CA DH 
RT90P-CB DH 
RT90P-FA DH 
RT90P-F8 OH 
RT90P-HA DH 
RT90P-HB DH 
RT90P-JA OH 
RT90P-JB DH 
RT90P-KA OH 
RT90P-KB DH 
RT90P-LA DH 
RT90P-LB DH 
RT90P-MA DH 
RT90P-MB DH 
RT90P-NA DH 
RT90P-NB DH 
RXOl-AC RP 



DESIGN 
ENGR 

CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 
CV 

cv 

CV 
CV 
CV 
CV 

cv 
cv 
cv 
cv 
cv 
cv 

CAY 



PROD 
ENGR 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

II 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 
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5/74 



4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

4/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 D 

12/73 

R 



ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
ASYNC 
RXlli 



ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
ASCI 
RX8-E 



I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I TO 


4800 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


J UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I up 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 


I UP 


TO 4 



4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 

B 
4600 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
4800 
800 
4800 
4800 



BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUO 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 

TERM 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 
BAUD 



BASIC PACKAGE * 
BASIC PACKAGE * 
RT9C-AA ♦ 
RT90-AB ♦ 
RT90.AA ♦ 
RT90-AB * 
RT90-AA ♦ 
RT90-AB * 
RT90-.AA ♦ 
RT90-AB * 



BADGE 4 CARD REAOERi 115V 
BADGE 4 CARD REAOERi 230V 
BADGE RDR * 16 QHAR DISPLAY, 115V 
BADGE RDR 4 16 CHAR DJSPLAYi 230V 
BADGE RDR * 32 CHAR DISPLAY, 115V 
BADGE RDR * 32 CHAR OISPUAYi 230V 
CARD RCR 4 16 CHAR DISPLAY, U5V 
CARD RCR * 16 CHAR DISPLAY, 230V 
CARD RCR 4 32 CHAR DISPLAY, 115V 
CARD RCR * 32 CHAR DISPLAY, 230V 
RT90-AA, BADGE 4 CARD RDR, 16 CHAR OJSP 115V 
RT90«AB, BADGE 6 CARD RDR, 16 CHAR DISP 230V 
RT90-AA, BADGE 6 CARD RDR, 32 CHAR DJ$P 115V 
RT9C«AB, BADGE & CARD RDR, 32 CHAR DISP 230V 
INAL W PANASONIC CARC 4 BADGE READERS W DISPLAY 
BASIC PACKAGE! BOX, KEYBD, ANNUNCIATOR, 115V 
BASIC PACKAGEl BCX, KEYBD, ANNUNCIATOR, 230V 
RT90P.AA BASIC PACKAGE * BADGE READER, 115V 
BASIC PACKAGE * BADGE READER, 230V 
CARD READER, 115V 
CARD READER, 230V 
BADGE 4 CARD REAOERi 115V 
BADGE 6 CARD READER, 230V 
BADGE RDR 4 16 CHAR DJSPLAYi 115V 
BADGE RDR 4 16 CHAR DISPLAYi 230V 
BADGE RCR 4 32 CHAR DISPLAYi 115V 
BADGE RDR 4 32 CHAR DISPLAY, 230V 
CARD RDR « 16 CHAR DISPLAY, U5V 
CARD RDR 6 16 CHAR DISPLAY, 230V 
CARD RDR 6 32 CHAR DISPLAY, 115V 
CARD RDR « 32 CHAR DISPLAY, 23QV 
BADGE * CARD RDR, 16 CH DISP 115V 
BADGE i CARD RDR, 16 CH DISP 230V 



BASIC PACKAGE 

BASIC PACKAGE 

BASIC PACKAGE 

BASIC PACKAGE 

RT90P-AA 

RT9PP.AB 

RT90P»AA 

RT90P.AB - 

RT90P»AA 

RT90P.AB 

RT90P-AA 

RT90P-AB 

RT90P»AA, 

RT90P.AB, 



RT90P.AA, BADGE « CARO RDRi 32 CH DISP 115V 
RT90P-AB, BADGE I CARD RDRi 32 CH DISP 230V 
SINGLE FLOPPY DISK SYSTEM, 115V, 50H2 



SC12-BU 
SC12-CL 
SC12-CR 
SC12-R0 
SCMS-AA 
SCMS-AB 
SCMS-BA 
SCMS-BB 
SCMS-CA 
SCMS-CB 
SCMS-DA 
SCMS-EA 
SCMS-PA 
SCMS-PB 
SCMS-PC 
SCMS-PD 
SCMS-PE 



SNT 

SNT 
SNT 



RI 

AW 

RI 

RI 

CARN 

CARN 

CARN 

CARN 

CARN 

CARN 

CARN 

CARN 

AW 

AW 

AW 

AW 

AW 



3 B 12 

2 9/71 B 12 

3 B 12 
3 B 12 
3 3/73 B 8/E 
3 3/73 B 

3 3/72 B 11/40 

3 3/73 B 

3 3/73 B 12 

3 3/73 B 12 

3 3/73 B 8/E 

3 3/73 B 15 

3 4/73 S 11 OPTION CAB 

3 4/73 B 11/20 PRQC 

3 4/73 B 11/40 PROC 

3 4/73 B 11/45 PROC 

3 4/73 B CL12 OPTION CAB 



MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 
MEDICAL 



COLOR 

COLOR SCHEME 

COLOR 

COLOR 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR Kit 

SYS COLOR KIT 

SYS COLOR KIT 

PHILI 

PHILI 

PHILI 

PHILI 

PHILI 



SCHEME OPTION" BLUE 

OPTION FOR :CL12 (BLUE 4 WHITE) 
SCHEME OPTION- CHINESE RED 
SCHEME OPTION- RUSSET ORANGE 

, H957 PROCESSOR CAB 

, H957 OPTION CAB 

i PROCESSOR CAB 

, H950 OPTION CAB 

, CLIN LAB 12 PROCESSOR CAB 

, CLIN LAB 12 OPTION CAB 

, H950 PROCESSOR CAB 

, H950 PROCESSOR CAB 

PS COLOR 4 LOGO KIT 

PS COLOR 4 LOGO KIT 

PS COLOR 4 LOGO KIT 

PS COLOR 4 LOGO KIT 

PS COLOR 4 LOGO KIT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED ON 
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NO 


MQR 


ENGR ENGR 


AREA 


MO/YR 












SCMS-PF 




AW 


3 


4/73 


B 


CU12 PRQC CAB 




PHILIPS COLOR * LOGO KIT 




SK15-A 




FA 


3 




S 


15/20, 15/30i 15/40 




SUPPLIES KIT FOR OECTAPE, TTY * PC15 




SK15-B 




FA 


3 




s 


15/10 




SUPPLIES KIT FOR TTY 




SMCOl-A 


RS 


GEG 


3 


6/72 


B 


m 




STEPPER MOTOR CONTROL. 115V 60HZ 




SP09-A 




HI 


5 




S 


9 




SPARE PARTS FOR PQP9 




SP11-KA 




OJD 


3 


3/72 


S 


KAU (11/20) 




SPARE PARTS FOR KAU 




SP11-KB 




OJD 


3 


1/72 


s 


KA11 ♦ KHll 




SPARE PARTS FOR KAU W KHll OPTION 




SP11-KC 




DJD 


3 


3/72 


s 


KC11 (U/15) 




SPARE PARTS FOR KCU 




SPU-KD 




DJD 


3 


1/72 


s 


KC11 ♦ KHll 




SPARE PARTS FOR KCU W KHU OPTION 




SP11-KE 




OJD 


2 


3/72 


s 


KDil-B (11/05) 




KDlliB SPARE PARTS KIT 




SPU-KF 




DJD 


2 


3/72 


s 


KDll-A (11/35, 11/40) 




KDll-A SPARE PARTS KIT 




SPU-KG 




WDB 


3 


4/73 


s 


11/05 




COMPONENT SPARE PARTS 




SP11-MA 




DJD 


3 


1/72 


s 


MMH-E 




SPARE PARTS 




SP11-MB 




DJD 


3 


1/72 


s 


MMll-F 




SPARE PARTS 




SP11-MC 




DJD 


3 


1/72 


s 


MMll-K* -Li -Mi -S, MFLL-L 


SPARE MODULES 




SP11-MD 




DJD 


3 


1/72 


s 


MMll-S 




COMPONENT SPARES 




SPU-ME 


30 


SR 


3 


5/73 


B 


MFH-LPi MMll-LP 


510$ 


>. M7259, G231 




8P11-MR 




DJD 


3 




s 


MRU-A 




SPARE PARTS FOR HRil-A 




SPU-PA 




DJD 


3 


1/72 


s 


H720-Ai -B 




SPARE PARTS 




SPll-PB 




DJD 


3 


1/72 


s 


H720-Ei -F 




SPARE PARTS 




SP11-PC 




DJD 


3 


1/72 


s 


H742, H744, H745, H746 


> 


SPARE BOARD ASSEMBLIES 




SP11-PO 




DJD 


3 


1/72 


s 


H742, H744, H745, H746 


i 


SPARE COMPONENTS 




SP11-PE 




DJD 


2 


3/72 


5 


H740 




SPARE PARTS FOR H740 




SPU-PF 




BD 


3 


10/72 


s 


(11/40) H742i H744, H745 


SPARE PARTS 




SP11-PH 




BD 


3 


10/72 


s 


(11/35) H744, 5409728- 


»YB 


SPARE PARTS 




SPU-PT 




WQB 


3 


3/73 


s 


11/05 SPARE 


PARTS 


FOR H740 (115V) 




SP11-PU 




WQB 


3- 


3/73 


s 


11/05 SPARE 


PARTA 


FOR H740 (230V) 




SPU-UA 




WQB 


3 


2/74 


s 


11 




H217-D 1*K 'NON-PARITY STACK 




SP11-UB 




MOB 


3 


2/74 


s 


11 




H217iCi M7259 PARITY STACK * CONTROL 




SP11-UC 




WQB 


3 


2/74 


s 


11 




H754 PS REGULATOR BOARD FOR 16K STACK 




SPil-UD 




WQB 


3 


2/74 


s 


11 




6235, G114, M8293 NON-PARITY CONT MODULES 


SPU-UM 




WOB 


3 


3/73 


M 


11/05 EXCHANGE 8K 


MMiliL FOR 4K MMU«K 




SP12-A 


SNT 


RI 


5 




s 


12 




MODULE SPARES, PCP12-A 




SP12-B 


SMT 


RI 


5 




s 


12 




MODULE SPARES, PCP12-B 




SP12-C 


SNT 


RI 


5 




s 


12 




MODULE SPARES, PCP12-C 




SP12-D 


SNT 


RI 


5 




s 


12 




SPARE PARTS, CIRUIT COMPONENTS 




8R12-E 


SNT 


RI 


5 




s 


12 




SPARE TTY PARTS 4 TOOLS 




SP14-A 




JM 


3 


1/72 


s 


14 




SPARE PARTS FOR PQP14 




SP12-C 




LG 


5 




s 


12 




MODULE SPARES, PCP12-C 




SP12-D 




LG 


5 




s 


12 




SPARE PARTS, CJRIIT COMPONENTS 




SP14-MR 




AR 


3 




s 


MR14 




SPARE MODULES FOP MR14 




SP15-A 




FA 


3 




s 


15/10 




SPARE MODULES, COMPONENTS, TTY PARTS * 


TOOLS 


SP15-B 




PA 


3 




s 


15/20 




SPARE MODULES, OCMPONENTS, TTY PARTS « 


TOOLS 


SP15-C 




FA 


3 




s 


15/30 




SPARE MODULES, OCMPONENTS, TTY PARTS i 


TOOLS 


SP15-D 




FA 


3 




s 


15/40 




SPARE MODULES, OCMPONENTS, TTY PARTS & 


TOOLS 


SP16-A 




JLE 


3 


9/72 


s 


16/M 




SPARE MODULES 




SP45-KA 




BD 


3 


1/72 


s 


11/45 




SYSTEM TOOLS 




SP45-KB 




BD 


3 


1/72 


s 


11/45 




PROCESSOR SPARE MODULES 




SP45-KC 




BD 


3 


1/72 


s 


11/45 CONSOLE 




SPARE BOARD ASSEMBLY 




SP45-KD 




SD 


3 


1/72 


s 


KT11-C MEMORY MANAGEMENT 


SPARE MODULES 




SP45-KE 




3D 


3 


1/72 


s 


FP11-B FLOATING POINT 




SPARE MODULES 




SP45-KF 




3D 


3 


1/72 


s 


11/45 




SPARE COMPONENTS 




SP45-KH 




WM 


3 


3/74 


s 


11/45 




BACK PLANE 




SP45-MA 




BD 


3 


1/72 


s 


MS11-BC, -BD» "BM MOS 


MEM 


SPARE MODULES 




SP45-MB 




BD 


3 


1/72 


s 


MS11-CC, .CM BIPOLAR MEM 


SPARE MODULES 





MODEL 


EMG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY USED ON 


NO 


MSR 


ENGR ENSR 


AREA 


MO/YR 






SP45-MC 




8D 


3 


1/72 


S 


MS11-BC, -BD 


SP45-MD 




BD 


3 


1/72 


S 


MS11-CC 


SP8-CR 




LT 


3 


9/72 


S 


CR8-E, CM8-E 


SP8-CS 




LT 


3 


9/72 


S 


CR8-E, CM8-E 


SP8-D3 




RBR 


3 


9/72 


s 


DB8-E 


SP8-DK 




ADL 


3 


9/72 


s 


DK8-EA, -EC 


SPS-DL 


JC 


ADL 


3 


9/72 


s 


DK8-EA1 -EC 


SP8-EA 




JK 


3 


1/72 


s 


KK8-E, MM8-E 


SP8-EB 




JK 


3 


1/72 


s 


KK8-E, MM8-E 


SP8-EC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/E, KK8-E1 MM8-EJ 


SPB-ED 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/E, KK8-E, MM8-EJ 


8P8-FA 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8-E1 MM8-E 


SP8-FB 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8-E1 MM8-E 


SP8-FC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8-E1 MM8-EJ 


SP8-FD 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


8/F, KK8-E1 MM8-EJ 


SP8-IA 




RR 


TPL 3 




s 


8/!, NEG BUS 


SP8-IB 




RR 


TPL 3 




s 


8/1, POS BUS 


SP8-KA 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


KA8.E 


SP8-KD 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


KD8-E 


SP.8-KE 


JC 


GHL 


3 


9/72 


s 


KE8-E 


SP8-KG 


JC 


RBR 


3 


9/72 


s 


KG8-E 


SP8-KM 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


KM8-E 


8P8-KP 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


KP8-E 


SP8-L 




RR 


TPL 3 




s 


8/L 


8P8-LC 


JC 


JK 


3 


9/72 


s 


LC8-E 


SP8-MA 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8-E1 MM8-E 


SP8-MB 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8-Ei MM8-E 


SP8-MC 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8-E1 MM8-E 


SP8-MD 


JC 


GHL 


3 


3/73 


s 


8/M, KK8-E1 MM8-E 


SP8-MI 


JC 


LT 


3 


9/72 


s 


MJ8-E 


SP8-MP 


JC 


BT 


3 


9/72 


s 


MP8-E 


SP8-MQ 


JC 


BT 


3 


9/72 


s 


MP8-E 


3P8-MR 


JC 


wc 


3 


9/72 


s 


MR8-E 


SP8-TD 


JC 


DA 


3 


9/72 


s 


TD8-E 


SPB-TE 


JC 


DA 


3 


9/72 


s 


TD8-E 


SP8-XY 


JC 


LN 


3 


9/72 


s 


XY8-E 


8PF11-MM 




JO 


2 


4/73 


s 


11 


8PF12-A 




DDM 


3 




s 


12-Ai -B, *C 


SPF12-B 




DDM 


3 




s 


12 


SPF12-C 




DDM 


3 




5 


12 


SPM12-10 




DDM 


3 




s 


12/10 


SPM12-20 




DDM 


3 




s 


12/20 


8PM12-30 




DDM 


3 




s 


12/30 


SPM12-40 




DDM 


3 




s 


12/40 


SPRT2 


RJM 


AC 


3 


1/73 


s 


RT02 


8tD8E«CA 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8E-FK, MIS-ELi TA8 


STD8E*CB 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8E.FL, MI8-ELi TA8 


STD8E-CC 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8E.FS, MI8-EL. TA8 


STD8E-CD 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


PDP8E-FT, MI8-EL1 TA8 


STD8E-FA 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


OEM STD8E-CA, 


STD8E-FB 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


OEM STD8E-CB, 


STD3E-FC 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


OEM STD8E-CC, 


STD8E-FD 


JC 


PG 


3 


12/73 


E 


OEM STD8E-CD, 


SWSDP-10 




dhd 


3 


7/72 


Q 


10 DATA 


SWSTD-10 




DHD 


3 


9/72 





10 STAND 



DESCRIPTION 
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(COMPONENTS) 

COMPONENTS) 

COMPONENTS) 
4 TTY 
6 TTY 



SPARE COMPONENTS 

SPARE COMPONENTS 

SPARE PARTS, 1ST LEVEL 

SPARE PARTS, 2ND LEVEL 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 
1ST LEVEL SPARE PARTS FOR KK8-E, MM8-E1 5409728 
2ND LEVEL SPARE PARTS FOR KK8-E, MM8-E» 5409728 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARES (4K> 

2ND LEVEL SPARES <4K ( 

1ST LEVEL SPARES (8K) 

2ND LEVEL SPARES (8K1 

SPARE PARTS FOR PDP8/J 

SPARE PARTS FOR P0P8/J 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE PARTS FOR PDP8/L « TTY 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARES <4K) 

2ND LEVEL SPARES <4K) 

1ST LEVEL SPARES <8K> 

2ND LEVEL SPARES <8K) 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

1ST LEVEL SPARE PARTS 

2ND LEVEL SPARE PARTS 

SPARE PARTS 

SPARE MODULES FOR MMU«F 

CUIET FAN KIT 

8UIET CARAVEL PAN 

QUIET 3 MUFFIN FAN KIT FOR OPTIONS 

SPARE MODULES FOR 12/10 

SPARE MODULES FOR 12/20 

SPARE MODULES FOR 12/30 

SPARE MODULES POP 12/40 

SPARE PARTS KIT 
-AA, RK8»EA, LA30-PA, LC8»E, CS/8 H960-BC* U5V 60HZ 
-ABi RK8-EQ, LA30«PDi LCSaE, CS/81 H960-B0i 230V 90H3 
-AAi RK8f£Ai LA30-PA, LC8«E, CS/81 H960-BC, H5V *OHI 
-AB, RKSbEOi LA30-PD, LC8«E, CS/8, H98Q-BD, 230V 50HZ 
115V 60HZ 
230V 30HZ 
115V 60HZ 
230V 50HZ 
PROC SUPPORT PKOI 20 WK SOFTWARE SUPPORT 
ARO SUPPORT PACKAGEI 6 WEEK SOFTWARE SUPPORT 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MF6R 


STATUS ( 


;ategory 


USED ON 


ND 


MOR 


ENGR EN5R AREA 




MO/YR 






TAOl-A 




BV 


CSS 


2 




r TM10-B 




TA08-NA 


BE 


DPS 


SSCAL 


2 


1/73 1 


r 8 NEG 




TA08-NB 


BE 


DPS 


SSCAL 


2 


1/73 ' 


r 8 NEG 




TAOS-PA 


BE 


DPS 


SSCAL 


2 


1/73 1 


r 8 pqs 




TA08«PB 


BE 


DPS 


SSCAL 


2 


1/73 1 


r 8 pos 




TA11 


SMT 


DRM 




3 


8/73 1 


r ii 




TAil-AA 


SMT 


DRM 




3 


8/73 1 


r ii 




TA11-AB 


SNT 


DRM 




3 


8/73 1 


r u 




TA8-AA 




LN 




4 


12/72 1 


r 8/e 




TA8-AB 




LN 




4 


12/72 1 


r 8/e 




TA8-E 




LN 




4 


12/72 1 


r 8/e 




TCOl 




MI 


TPL 


6 


7/71 1 


r 8 




TC02 




MI 


TPL 


6 


7/71 1 


r 9, 9/l 




TC02»A 




MI 


TPL 


6 


7/71 1 


r 9, 9/l 




TC02-B 




MI 


TPL 


3 




r 9, 9/l 




TC02-C 




MI 


TPL 


3 




r 9, 9/L 




TCOS 




LN 




5 




r 8 pos 




TC08-A 




LN 




5 




r 8 pos 




TC08-HA 




RHM 




3 


9/72 ' 


r 8 pos 




TC08-HB 




RHM 




3 


9/72 1 


8 PQS 




TC08-N 




LN 




5 




r 8 NEG 




TC08-NA 




LN 




5 




r 8 NEG 




TC09 




MI 


TPL 


3 


7/71 ' 


r 9 




TC10-CA 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r 10 I/O * 


DF10 OR DM10 


TCIO-CB 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r io i/o + 


DF10 OR DM10 


TCIO-CC 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r io i/o ■♦ 


DF10 OR DM10 


TCIO-CD 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r io i/o ♦ 


DF10 OR DM10 


TCIO-CE 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r io i/o * 


0F1O OR DM10 


TCIO-CF 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r io i/o * 


DF10 OR DM10 


TCIO-P 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 i 


r TC10-CA, 


-CB 


TC10»PN 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r TClO-CAi 


«CB 


TCIO-N 


JEH 


EM 


CSS 


3 


6/73 1 


r tcio-ca, 


-CB 


TC11 




JMB 


FS 


5 


10/71 1 


r ii 




TC11-GA 




JMB 


FS 


3 


3/73 i 


r ii 




TCli-GB 




JMB 


FS 


3 


3/73 1 


r ii 




TC12 




DDM 




5 




r 12 




TC12-F 




DDM 




5 




r TC12 




TC15 




FA 




5 


3/71 ; 


r is 




TC50 








4 




r 8,9 




TC58 




JDL 


TPL 


5 




r 8 




TC59 




RF 




6 


1/73 ' 


r 9 




TC59-D 




RF 




5 




r DW15 




TC59-H 


BE 


RWI 


SSCAL 


3 


5/73 ; 


r DW15 


TC59 MODIFIED 


TDIO-AA 


EAS 


DG 




5 




r io 




TDIO-AB 


EAS 


DG 




5 




r io 




TDIO-B 


EAS 


DG 




5 




r TD10*A 




TDIO-CA 


EAS 


DG 




3 


1/72 ' 


r io 




TDIO-CB 


EAS 


DG 




3 


1/72 1 


r io 




TD10-GA 


EAS 


DG 




• 


8/71 1 


r io 




TD10-GB 


EAS 


DG 




m 


8/71 1 


r 10 




TD8-E 




DA 




4 


10/71 1 


r 8/e 




TD8-EH 




DA 




■ 




r 8/e 




TD8-EJ 




DA 




n 


5/71 ' 


r 8/e 
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60H? 
50HZ 



INTERFACE FOR AMPEX TM16 
TU60iAA ♦ CONTi 115V 
TU60iAB * CONTi 23CV 
TU«OiAA * CONTi 115V 
TU60-AB ♦ CONTi 23CV 
CASSETTE CONTROL FCR TU60, M7892 
TA11 * TU60«AAi RACK MOUNTi 115V 
TA11 ♦ TU6O.AB1 RACK MOUNTi 230V 
TA8-E * TU6O-AA1 RACK MOUNT, 115V 
TA8-C ♦ TU6O-AB1 RACK MDUNT, g30V 
CASSETTE CONTROL (M8331) FOR TU60 
DECTAPE CONTROL CTU53) 
CONTROL WITH SPACE FOR 4 TU55, 
CONTROL WITH SPACE FOR 4 TU55, 
TC02 IN H950 CAB, 60H2 
TC02-A IN H950 CAB* 5QHZ 
PCS BUS DECTAPE CONTROLi 60 Hi 
POSITIVE BUS DECTAPE CONTROLi 50 HZ 
TC08 W NO CABINETi 60HZ 
TC08-A W NO CABINET, 50HZ 
NEGATIVE BUS DECTAPE CONTROLi 60 HZ 
NEG BUS DECTAPE CONTROL* 50 HZ 
DECTAPE CONTROL \ SPACE FOR 4 TU55 
TAPE CONT W FORMATTER FOR TSU42-A, TSU43-A 
TAPE CONT W FORMATTER FOR TSU42-B, TSU43-B 
2 TSU43-A DUAL DEN MAGTAPES * TC1Q-CA, TClO-PNi 60HZ 
2 TSU43.B DUAL DEN MAGTAPES ♦ TCIO-CB, TClO-PNi 50HZ 
5 TSU43.A DUAL DEN TAPES ♦ TClO-CAi 2 TCIQ.PN, 60HI 
5 TSU43.B DUAL DEN TAPES ♦ TClO-CBi 2 TC10.PN, 50HZ 
150 IPS i$00 BPI PE FORMATER 
150 IPS 1600 BPI PE * 80C BPI NRZ FORMATTER 
150 IPS 800 BPI NR2I FORMATTER 

DECTAPE CONTROL « CAB FOR 8 DECTAPES 
TC11 * TU56, H5v 
TC11 * TU56, 230V 
LINC TAPE CONTROL 

DECTAPE/LINC TAPE FORMAT CONVERTER 
DECTAPE CONTROL V SPACE FOR 4 TU56 
GENERAL MAG TAPE CONTROL 
MAG TAPE CONTROL FCR TU20 
MAG TAPE CONTROL FCR TU20 
TC59 ON PDP15 
TQ ACCEPT TllO 4/OR TU40 MAGTAPES 

CONTROL W SPACE FOR 3 TU55i 60 HZ 

CONTROL W SPACE FOR 3 TU55i 50 HZ 

EXTENDER CAB FOR TC10-A 

CONTROL W SPACE FOR 3 TU56i 60 HZ 

CONTROL W SPACE FOR 3 TU56, 50 HZ 

TDlOiCA ♦ TU56 

TD1C-CB * TU56 

CECTAPE CONTROLi SIMPLE (MB68) 

T08-E * TU56-MH 

TD8-E ♦ TU56-MJ (TABLE TOP) 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS ( 


JATEGORY 


NO 


MGR 


ENGR EN5 


R AREA 




MQ/YR 




T08-EM 




OA 




• 




r 8/e 


TD8-ER 




OA 




m 


5/71 ' 


r 8/e 


TL8-AA 


JC 


PG 




2 


10/72 1 


r 8/e 


TL8-AB 


JC 


PG 




2 


10/72 1 


8/E 


TL8-AC 


JC 


PG 




2 


10/72 1 


f 8/E 


TL8-AD 


JC 


PG 




2 


10/72 1 


r 8/e 


TMO1-0 




WF 


CSS 


3 


2/72 1 


r tmio«o 


TMIO-A 




JS 




3 




r lo 


TMIO-B 




JS 




5 




r DF10 


TMIO-C 




JS 




6 


7/72 1 


r TMIO-A 


TMiO-D 


JEH 


WF 


CSS 


3 


5/72 1 


r DF10 


TMiO-E 


JEH 


WF 


CSS 


3 


5/72 1 


r 10 


TMIOG-EA 




JS 




6 


7/72 i 


r 10 


TMlOG-EB 




JS 




6 


7/72 1 


r lo 


TMIOG-FA 




JS 




6 


7/72 1 


r 10 


TMIOG-PB 




JS 




6 


7/72 1 


r io 


TMIO-U 




JS 




m 


8/71 1 


r TMIO-A 


TMll-A 


BD 


RL.P 




3 


5/71 1 


r n 


TMll-B 


BO 


RLP 




3 


1/72 1 


r n 


TM11-EA 


BO 


RLP 




3 


3/73 1 


r ip 


TMU-EB 


BD 


RLP 




3 


3/73 i 


r n 


TMll-EC 


BO 


RLP 




3 


3/73 1 


r n 


TM11-ED 


BO 


RLP 




3 


3/73 ' 


r li 


TMll-FA 


BO 


RLP 




3 


3/73 1 


r n 


TMll-FB 


BO 


RLP 




3 


3/73 1 


r li 


TM11-FC 


30 


RLP 




3 


3/73 1 


r n 


TM11-FD 


BO 


RLP 




3 


3/73 1 


r n 


TM12-EE 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r 8 pqs 


TM12-EF 


SNT 


RJ 




3 


10/72 1 


r 8 pqs 


TM12-EH 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r 8 pqs 


TM12-EJ 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r 8 pos 


TM12-FE 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r 8 pos 


TM12-FF 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r a pos 


TM12-FH 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r 8 pqs 


TM12-FJ 


SNT 


RI 




3 


10/72 1 


r a pos 


TM8-E 


JC 


GHL 




4 


8/73 " 


r 8/e 


TM8-EA 


JC 


GHL 








r 8/E 


TM8-EB 


JC 


GHL 








r 8/E 


TM8-EC 


JC 


GHL 








r 8/E 


TM8-ED 


JC 


GHL 








r 8/E 


TM8-FA 


JC 


GHL 








r 8/e 


TM8-F8 


JC 


GHL 








r 8/e 


TM8-FC 


JC 


GHL 








r 8/E 


TM8-F0 


JC 


GHL 








r 8/e 


TMS11-M 


JEH 


cv 


CSS 


3 


10/72 1 


p 11 


TR02-NA 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


' 8 NEG 


TR02-.NB 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


P 8 NEG 


TR02-NC 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r 8 NEG 


TR02-ND 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r 8 NEG 


TR02-PA 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r 8 POS 


TR02-PB 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


' 8 POS 


TR02-PC 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


P 8 POS 


TR02-PD 




RW 


LVP 


6 


8/73 ' 


r 8 pos 


TR03-DA 




OH 


CSS 


3 




r is 


TR03-DB 




OH 


CSS 


3 




> 15 



USED ON 



TAS-AAi 


TA8-AB1 


TA8-AAi 


TA8-AB1 



TMIO-A 
TMIO-A 
TMiQ-A 
TMIO-A 



DESCRIPTION 



TD8-E ♦ TU56-M 
T08-E * TU56-MR (TABLE TOP) 
LA30-PA, RACK MQLNTi H5V 60H2 
LA30-PB, RACK MQLNTi 230V 6QHI 
LASOiPC, RACK MQLNT, H5V 50H? 
LA30-PD, RACK MQLNTi 230V 90H! 
INTERFACE TO IBM 729-6 
CONTROL FOR TU20, TU30 I/O 
CONTROL FOR TU20 QR Tg30 CHANNEL 
CONVERSION KIT, TMIO-A TO TMIO-B 
CONTROL FOR 729-6 IBM MAG TAPE 
729-6 IBM MAG TAPE 
<9 TRACK 45 IPS U5V 60H2) 
<9 TRACK 45 IPS 230V 5QHZ) 
<7 TRACK 45 IPS 115V 60H1) 
(7 TRACK 45 IPS 230V 90HI) 
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CONTROL FOR 

* 2 TU10A-EE 

* 2 TU10A-EJ 

* 2 TU10A-FE 

* 2 TUIOA-FJ 



MAG 
MAG 



DF10 .♦ TMIO-B <W TRADE-IN OF TMIO-A) 



TAPE CONT FQR TUlOiEA, 
TAPE CONT FOR TU10-EB, 



TMll-A 
TMlliB 
TMlliA 
TMlliB 
TMll-A 
TMlliB 
TMtliA 
TMll-B 
0WO8-A 
0WO8-A 
DW08-A 
DW08-A 
0W08-A 
DW08-A 
DWQ8-A 
DW08-A 



-EC, 
•ED, 



•FA, 

•FB, 



•FC, 

•FO, 



115V 
230V 



TU10-EA, 115V 60HI 
TU10-EB, 230V 6QH2 
TUlO-iC, U5v 50HZ 



TU10-I0, 

TU10-FA, 

TU10-FB, 

TU10-FC, 

TU10-FO, 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 



230V 50H1 
115V 60HZ 
230V 60HZ 
115V 50H2 
230V 50HZ 

TU10-EE 

TU10-EF 

TU10-EH 

TU10-EJ 

TU10-FE 

TU10-FF 

TU10-FH 

TU10-FJ 



MAG TAPE CONTROL FOR TU1C-EA THRU -ED, -FA THRU -FO 



CONT FOR 8 CDC 



TM8-E * 
TM8-E ♦ 
TM8-E ♦ 
TM8-E ♦ 
TM8-E * 
TM8-E ♦ 
TM8-E * 
TM8-E * 
9103 MAG 
READ/WRITE 
WRITE ONLY 
READ/WRITE 
WRITE ONLY 
READ/WRITE 
WRITE ONLY 
READ/WRITE 
WRITE ONLY 
READ/WRITE 
READ/WRITE 



TU10-EA 
TU10-EB 
TU10-EC 
TU10-ED 
TU10-FA 
TU10-FB 
TU10-FC 
TU10-FD 
TAPES, 7 TPi 

INCR TAPE 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 

INCR 



TAPE 

Tape 



112.5 
CONT 
CONT 
CONT 



IPS, 556 BPJ 



TAPE CONT 
TAPE CONT 



TAPE 
TAPE 
TAPE 
TAPE 
TAPE 



CONT 
CONT 
CONT 
CONT 
CONT 



TRANSPORT 

TRANSPORT 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS 

TRANSPORT 

TRANSPORT 

TRANSPORTS 

TRANSPORTS 

TRANSPORT 

TRANSPORTS 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED 


ON 






DESCRIPTION IQt 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MO/YR 














TR03-DC 




OH 


CSS 


3 




T 15 










READ/WRITE INCH TAPE CONT, 3 TRANSPORTS 


TRQ3-DD 




DH 


CSS 


3 




T 15 










READ/WRITE INCR TAPE CONT, 4 TRANSPORTS 


TR05-AA 




RW 


CSS 


3 




T 8 POS 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, I UNIT 


TR05-AB 




RW 


css 


3 




T 8 POS 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC REAQ/WRITIi 2 UNITS 


TR05-AC 




RW 


css 


3 




T 8 NEG 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 1 UNIT 


TR05-AD 




RW 


css 


3 




T 8 NEG 










CONT FOR PEC 6O00/7000 SYNC READ/WRITE, 2 UNITS 


TR05-EA 




ABW 


css 


3 


5/72 


T 15 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITEi 1 UNIT 


TR05-EB 




ABW 


css 


3 


5/72 


T 15 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 2 UNJTS 


TR05-EC 




ABW 


css 


3 


5/72 


T 15 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITEi 3 UNITS 


TR05-ED 




ABW 


css 


3 


5/72 


T 15 










CONT FOR PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITE, 4 UNITS 


TR05-F 




OF 


SSCAL 


3 


9/72 


T 11 










CQNT, PEC 6000/7000 SYNC READ/WRITEi 1-4 UNITS 


TR06-AA 






CSS 


3 




T 8 POS 










CONT* PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 1 UNIT 


TR06-AB 






css 


3 




T 8 PQS 










CONTi PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 2 UNITS 


TR06-AC 






css 


3 




T 8 NEG 










CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 1 UNIT 


TR06-AD 






css 


3 




T 8 NEG 










CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 2 UNITS 


TR06-EA 




ABW 


css 


2 


3/71 


T 15 










CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi i UNIT 


TR06-EB 




ABW 


css 


2 


3/71 


T 15 










CQNTi PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 2 UNITS 


TR06-EC 




ABW 


css 


2 


7/71 


T 15 










CONTi PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 3 UNITS 


TR06-ED 




ABW 


css 


2 


7/71 


T 15 










CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 4 UNITS 


TR06-F 




OF 


css 


3 


3/71 


T 11 










CONT, PEC 6000/7000 SYNC READ AFTER WRITEi 1-4 UNITS 


TR07-A 




SK 


css 


3 


2/72 


T 8 










CONT FOR PEC 6640 PHASE ENCODED TAPE * FORMATTER 


TR07-AC 


RW 


SK 


LVP 


3 


10/72 


T 8 PQS 










CONT & FORMATTER FOR 4 PEC 6640 PE MAG TAPES 


TR07-AD 


RW 


SK 


LVP 


3 


10/72 


T 8 POS 










CONT & 2 FORMATTERS FOP 8 PEC 6640 P, E, MAG TAPES 


TR07-F 


JEH 


SK 


css 


3 


8/72 


T 11 










CONT FDR PHASE ENCODED FORMATTER 


TR07-FC 


JEH 


SK 


css 


3 


3/73 


T 11 


TAPE 


CONTROL 


& 


-ORMATTER FOR 4 PEC 6640 PE MAG TAPES 


TR07-FD 


JEH 


SK 


css 


3 


3/73 


T 11 


TAPE 


CONTROL 


& 


2 FORMATTERS FOR 8 PEC 6640 PE MAG TAPES 


TR07-FE 


MH 


MH 


SSUK 


3 


3/73 


T 11 


WIRE 


WRAP VERSION OF TR07-FC 


TR07-FF 


MM 


MH 


SSUK 


3 


3/73 


T 11 


WIRE 


WRAP VERSION OF TRQ7-PD 


TR07-FH 




UR 


SSMU 


3 


7/73 


T 11 










TR07-FC IN ONE SYSTEM UNIT 


TR07-FJ 




UR 


SSMU 


3 


7/73 


T 11 










TR07-FD IN TWO SYSTEM UNITS 


TR07-FW 


8E 


RW1 


SSCAL 


3 


2/74 


T 11 












TR03-F 


JEH 


DH 


CSS 


3 


12/72 


T 11 










CONT FOR 2 TC10-PN DUAL DENSITY FORMATTERS 


TR06-FC 


JEH 


DH 


CSS 


3 


12/72 


T 11 


DUAL 


DENSITY 


150JPS TAPE SYSI TR08-F ♦ TC1C-PN * TSU43-A| 6QH2 


TR08-FD 


JEH 


DH 


css 


3 


12/72 


T 11 


DUAL 


DENSITY 


150JPS TAPE SYSI TRQ8-F * TC1C-PN * TSU43-B, 90HI 


TR08-FE 


JEH 


DH 


css 


3 


12/72 


T 11 


DUAL 


DENSITY 


150IPS TAPE SYSI TR08-F * TX1C-PN * 2 TSU43-A, 60HZ 


TROS-FF 


JEH 


DH 


css 


3 


12/72 


T 11 


DUAL 


DENSITY 


150IP5 TAPE SYSI TR08-F ♦ TC1C-PN ♦ 2 TSU43«B f 50HZ 


TR08-FH 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08- 


»F 


♦ TC1C 


»N 


* TSU41-A 150 IPS NRZI MAG TARE, 60HZ 


TR08-FJ 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08' 


•F 


* TC1C 


-N 


* TSU41-B 150 IPS NRZI MAG TAPEi 50HZ 


TR08-FK 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08- 


■F 


♦ TC1C 


«N 


* 2 TSU41-A 150 IPS NRZI MAG TAPE, 60HZ 


TR08-FL 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08- 


•F 


♦ TC1C 


• N 


* 2 TSU41.B 150 IPS NRZI MAG TAPEi 50HZ 


TR08-FM 


JEH 


OH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08- 


-F 


♦ TC1C 


-P 


* TSU42-A 150 IPS PE MAG TAPE, 60HZ 


TR08-FN 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08- 


• F 


♦ TC1C 


-P 


* TSU42-A 150 IPS PE MAG TAPE, 50HZ 


TR08-FP 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T U 


TR08- 


■ F 


+ TC1C 


-P 


* 2 TSU42.A 150 IPS PE MAG TARE, 60HZ 


TR08-FR 


JEH 


DH 


css 


3 


3/73 


T 11 


TR08 


■F 


♦ TC1C 


• P 


* 2 TSU42-B 150 IPS PE MAG TAPE, 50HZ 


TR79-F 


JEH 


MS 


css 


3 


9/72 


T 11 










CONT FOR HP7970 PHASE ENCODED MAG TAPE 


TSU42-A 


JEH 


EM 


css 


3 


8/72 


T TClO-Pi 


«PN 








150 IPS 9 TR 1600 BPI PE MAG TAPE UNIT. 60HZ 


TSU42-B 


JEH 


EM 


css 


3 


8/72 


T TC10-P, 


-PN 








150 IPS 9 TR 1600 BPI PE MAG TAPE UNIT* 50HZ 


TSU43-A 


JEH 


EM 


css 


3 


8/72 


T TC10-PN 






150 IPS 


9 TR 160C BPI PE OR 800 BPI NR1J MAG TAPE UNIT 60HI 


TSU43-B 


JEH 


EM 


css 


3 


8/72 


T TC10-PN 






150 IPS 


9 TR 160C BPI PE OR 800 BPI NRZI MAG TAPE UNIT 50HI 


TUIOA-EE 


RBL 


JS 




3 


2/72 


T TM10 






TU10. 


EE 


W QUICK-LATCH CONNECTOR (9 TRACK 45 IPS H5V 60HZ) 


TUIOA-EJ 


R9L 


JS 




3 


2/72 


T TM10 






TU10- 


EJ 


W QUICK-LATCH CONN (9 TRACK 45 IPS 230V 5QH2) 


TUIOA-FE 


RBL 


JS 




3 


2/72 


T TM10 






TU10- 


FE 


W QUICK. LATCH CONN (7 TRACK 45 IPS 115V 60HZ) 


TUIOA-FJ 


RBL 


JS 




3 


2/72 


T TM10 






TU10- 


FJ 


W QUICK. LATCH CONN (7 TRACK 45 IPS 230V 50HZ) 


TU10B-EA 


LH 


GDG 




3 


10/73 


T GT44 






TM11- 


•A, 


TUlO-EA IN H967-KC (9 TR 45 IPS MASTER 115V 60HZ) 


TUIOB-ED 


LH 


GDG 




3 


10/73 


T GT44 






TM11- 


B. 


TU10-ED IN H967-KD (9 TR 45 IPS MASTER 230V 5QHZ) 



MODEL 
ND 

TU10B- 
TU109- 
TU103- 
TU109- 

TU103- 
TUIOC- 
TUIOC- 
TUIOO 
TUIOC- 
TUIOO- 
TU100- 
TUIOO- 
TUIOD- 
TUIOD- 
TUiOD- 
TUIOD- 
TUIOO- 
TUIO-E 



ENG 
MGR 

EE LH 

EJ LH 

FA LH 

FD LH 

FE LH 

FJ LH 

EE RBL 

EJ RSL 

FE RBL 

FJ R3L 

EA 

ED 

EE 

EJ 

FA 

FD 

FE 

FJ 

A R9L 



TUIO- 
TUIO. 
TUIO. 
TUIO- 

TUIO- 
TUIO- 
TUIO- 
TUIO- 

TUIO- 
TUIO- 
TUIO- 
TUIO. 

TUIO- 
TUIO- 
TUIO. 
TU20- 
TU20. 
TU20. 
TU20- 
TU22. 
TU22« 
TU22. 
TU22- 
TU25- 
TU25- 
TU25. 
TU25- 
TU28- 
TU28. 
TU28- 
TU28- 
TU28- 



>EB RSL 

•EC R8L 

•ED R8L' 

■EE R8L 

• EF R8L 

•EH RSL 

•EJ RSL 

• FA RSL 

•FB RBL 

• FC RSL 
-FD RBL 
•FE RSL 

>FF R8L 

• FH RBL 
•FJ RBL 

• AA RBL 
■AB RBL 

• BA RSL 

• BB RBL 
-A 

• B 
■E 
•F 
•A 

• B 

• E 
■ F 
•A 
>B 
•C 
•D 
•E 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

GDG 

GDG 

GDG 

GDG 

GOG 

GDG 

JS 

JS 

JS 

JS 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

JH 

JH 
JH 
JH 
JH 

JH 
JH 
JH 
JH 

JH 
JH 
JH 
JH 

JH 
JH 
JH 
HD 
HD 
HD 
HD 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 



MFGR STATUS CATEGORY 
AREA MO/YR 



USED ON 



LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 
LVP 



3 10/73 

3 10/73 

3 10/73 

3 10/73 

3 10/73 

3 10/73 

3 8/72 

3 8/72 

3 8/72 

3 8/72 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

3 3/74 

5 5/72 

3 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 5/72 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 
8/73 



GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

GT44 

10 

10 

10 

10 

TMU« 

TMU« 

TC58 

TC58 

TMll- 

TMU« 

TC58 

TC58 

TMll- 

TMU- 
TMll- 
TMll' 
TC98 

TC58 
TC58 
TC58 

TMll' 

TMll- 
TMll- 
TMll- 
TC58 

TC38 

TC98 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TC58 

TR02- 

TR02- 

TR02. 

TR02- 

TR02« 

TR02- 

TR02« 

TR02- 

TR02- 

TR02- 

TR02- 

TR02- 

TR02- 



A, TM8-E 

B, TM8-E 
TC39 TU10« 
TC59 TUIO- 
A« TM8-E 
A, TM8-E 
TC59 TUIO- 
TC59 TUIO- 
'A TM8-E 

B TM8»E 
'A TM8*E 
'B TM8.E 
TC59 TUIO- 

TC59 TUIO. 
TC59 TUIO- 
TC59 TUIO. 
'A TM8*E 

B TM8»E 
A TM8-E 
'B TM8.E 
TC59 TUIO. 

TC59 TU10« 
TC59 TUIO* 
TC59 TU10- 
TC59 TM10 
TC59 TM10 
TC59 TM10 
TC59 TM10 
PA, PC, NA 
PDi NB 
PC, NA 
PD, NB 
PC, NA 
PD, NB 
PC, NA 
PD, NB 
PC, NA 
PD, NB 
PC, NA 
PD, NB 
PC, NA 



TUIO. 
TUIO. 

TMll. 
TMll. 
TUIO. 
TUIO. 
TM10. 
TM10. 
TMIO. 
TM10. 



•EE IN H9$7 
■EJ IN H967 
•Ai TU10-FA 
•Bi TU10-FD 
-FE IN H957 
•FJ IN H957 
-A ♦ TU10A- 
■ A ♦ TU10A- 
• A ♦ TU10A- 
•A ♦ TU10A- 



DESCRIPTION 



• KC (9 TR 45 IPS :SLAVE 115V 60H2) 

• KD (9 TR 45 IPS SLAVE 230V 50HZ 

IN H967-KC (7 TR 45JPS MASTER 115V 60HZ 
IN 

• KC 
-KD 
EE 
EJ 

n 



no 



H967-K0 (7 TR 49 IPS MASTER 230V 50H2) 
(7 TR 43 IPS SLAVE 11SV 60H2) 
(7 TR 43 IPS SLAVE 230V 30H2) 



EA *FA TU10D-EA 
ED -FD TU10D-EO 



EA -FA TU10D-EA 
•ED »FD TU10D-ED 



EA, -FA 

EB, <-FB 

EC, -FC 

ED, -FD 



■EA, 



•FA 



EB «FB 
EC -FC 
ED -FD 

TUlO-EAiB -FA, 8 
TU10-EC#D -FCD 
TUlO-EAiB -FA,B 
TU10-ECD -FQ,D 



NC 
ND 
NC 
ND 
NC 
ND 
NC 
ND 
NC 
ND 
NC 
ND 
NC 



TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 
TR03 



-FA 

«FD 



• FA 

• FD 



(9 TRACK 45 IPS MAG TAPEi 11SV 60HZJ 
(9 TRACK 45 IPS MAG TAPE, 230V 30H2) 
(7 TRACK 45 IPS MAG TAPE, U5V 60H2) 
f\i (7 TRACK 43 IPS MAG TAPEi 230V 50H2) 

TUtO-EA IN H967-UA SHORT CAB 
TUIO. ED .IN H967-UB SHORT CAB 
TU10-EI IN H967-EA SHORT CAB 
TU1Q-EJ IN H967-EB SHORT CAB 
TM10-FA IN H967-UA SHORt CAB 
TMiQ-FD IN H967-UB SHORT CAB 
TU10-FE IN H967-EA SHORT CAB 
TU10-FJ IN H967-EB SHORT CAB 
MASTER 45 IPS 9 TRACK DUAL HEAD 
DEC MAG TAPE UNtTi 60 H2 115V 
60 HZ 230V TU10-EA 
3C HI 115V TU10-EA 
30 HZ 230V TU10-EA 
SLAVE 45 IPS 9 TRACK DUAL HEAD 
DEC MAG TAPE UNIT, 60 H2 113V 
60 HZ 230v TUlQ*EE 
30 HZ 115V TU10-EE 
30 HZ 230V TU10-EE 
MASTER 43 IPS 7 TRACK DUAL HEAD 
DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ 113V 
60 HZ 230V TU1Q-FA 
30 HI 115v TU10-FA 
3C Hi 230V TUiO-FA 
SLAVE 43 IPS 7 TRACK DUAL HEAD 
DEC MAG TAPE UNIT, 60 HZ 113V 
60 H2 230V TU1Q-FE 
30 HZ 119V TU10-FE 
30 HZ 230V TU10-FE 

9 TRACK 2020 DEC MOO 60H2 
9 TRACK 2020 DEC MOO 30H2 
7 TRACK 2020 DEC MOO 60HJ 
7 TRACK 2020 DEC MOD 50HZ 
7 TRACK, READ/WRITE 



DATAMEC 

OATAMEC 

DATAMEC 

DATAMEC 

PEC INCR TU 200 BPI, 

PEC INCR TU 200 :SP!i 

TU22.-A WITH 8,5 



7 TRACK, 
INCH REELS 



TU22.B WITH 8,3 INCH REELS 
PEC INCR TU 356 BPI, 7 TRACK, 
PEC INCR TU 556 BPI, 7 TRACK, 
TU25-A WITH 8,3 INCH REELS 
TU25.B WITH 8,3 INCH REELS 
PEC INCR TU 800 BPI, 7 TRACK, 
PEC INCR TU 800 BPI, 7 TRACK, 
PEC INCR TU 800 iBPIi 9 TRACK, 
PEC INCR TU 800 BPI i 9 TRACK, 
TU28iA WITH 8,3 INCH REELS 



WRITE ONLY 



REAO/WRITE 
WRITE ONLY 



READ/WRITE 
WRITS ONLY 
REAO/WRITE 
WRITE ONLY 



MODEL 


ENG 


DESIGN PRQD 


MFGR 


STATUS CATEGORY USED ON 




DESCRIPTION lit 


NO 


MGR 


ENGR ENGR 


AREA 




MQ/YR 








TU28-F 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r TR02-PB, PDi NB, ND, TR03 


TU28-B WITH 8,3 INCH REELS 


TU28-H 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r TRQ2-PA, PC, NA, NC, TR03 


TU28-C WITH 8,3 INCH REELS 


TU28-J 




RW 


LVP 


6 


8/73 1 


r TR02-PB, PD, NB, ND, TR03 


TU28-D WITH 8,3 INCH REELS 


TU30-AA 




DG 




3 




r TC58 TC59 TM10 TU10-EA, 


B .FA 


,B DATAMEC 3030 9 TRACK DEC HOD 60HZ 


TU30-AB 




DG 




5 




r TC58 TC59 TM10 TUlO-ECi 


D m?C 


,D DATAMEC 3030 9 TRACK DEC MOO 30HZ 


TU30-BA 




DG 




5 




r TC58 TC59 TMlO TU10-EA, 


B .FA 


,B DATAMEC 3030 7 TRACK OEC MOD 60HI 


TU30-BB 




DG 




5 




r TCS8 TC39 TMlO TUlO-ECi 


D -FC 


iD DATAMEC 3030 7 TRACK DEC MOD 50HZ 


TU40-A 


EAS 


RLD 




3 


1/72 ' 


r TMlO TU10-EA, -EBi -FAi 


■ FB 


130 IPS 9 TRACK MAG TAPE UNIT, 60 HZ 


TU40-B 


EAS 


BID 




3 


1/72 ' 


r TMlO TUlO-ECi -EDi -FCi 


•FD 


150 IPS 9 TRACK MAG TAPE UNIT, 50 HZ 


TU40-CA 


EAS 


RLD 




3 


8/72 1 


r 10 I/O ♦ 10 M|M BUS 


DF10 


, TM1C-B, TU40-A (9TR 150 JPS TAPE* 60HZ) 


TU40-CB 


EAS 


RLD 




3 


8/72 ' 


r 10 I/O ♦ 10 MEM BUS 


DF10 


• TM1C-B, TU40iB (9TR 150 IPS TAPEi 30HZ) 


TU40-GA 


EAS 


RLO 




6 


7/72 1 


r 10 




DF10 * TM10-B + 2 TU40-A 


TU40-GB 


EAS 


RLD 




6 


7/72 1 


r lo 




DF10 ♦ TM10-B * 2 TU40-B 


TU40-UA 


EAS 


RLD 




* ■ 


a/71 i 


r (10) TU30-AA, -BA 




TU40-A (W TRADE-IN OF TU3Q-AA OR -BA) 


TU40-UB 


EAS 


RLD 




m ■ 


8/71 1 


r (10) TU30-AB, -BB 




TU40-B (W TRADE-IN TU30-AB OR -BB) 


TU40-VA 


EAS 


RLD 




m 


8/71 1 


r (10) TU20.CA, -DA 




TU40-A (W TRADE-IN OF TU20-CA OR -DA) 


TU40-VB 


EAS 


RLD 




m 


8/71 1 


r (10) TU20-CB, -DB 




TU40iB (W TRADE-IN OF TU20-CB OF -DB) 


TU41-A 


EAS 


RLD 




3 


1/72 1 


r TMlO TU10-EA, -EB, -FA, 


• |TB 


150 fPS 7 TRACK MAG TAPE UNIT, 60 HZ 


TU41-B 


EAS 


RLD 




3 


1/72 1 


r TMlO TUlO-ECi -ED, -FCi 


-FD 


130 IPS 7 TRACK MAG TAPE UNIT, 50 HZ 


TU41-CA 


EAS 


RLD 




3 


8/72 1 


r 10 I/O * 10 MEM BUS 


OF10 


, TM1C-B, TU41.A (7'TR 15Q IPS TAPE, 60HZ) 


TU41-CB 


EAS 


RLD 




3 


8/72 1 


r 10 I/O ♦ 10 MEM BUS 


DF10 


, TM10-B, TU41.B (7 TR 150 IPS TAPE, 50HZ) 


TU41-CA 


EAS 


RLD 




6 


10/72 1 


10 




DF10 * TM10-B * 2 TU41-A 


TU41-GB 


EAS 


RLD 




6 


10/72 1 


r io 




DF10 ♦ TM10-B * 2 TU41-B 


TU41-RA 


EAS 


RLD 






8/71 1 


r 1040-A, 1050-A 




TU4liGA IN PLACE OF TM1QG-EA OR TM10G-FA 


TU41-RB 


EAS 


RLD 






8/71 1 


r 1040-Bi 1050-8 




TU41iGB IN PLACE OF TM10G-EB OR TM106-FB 


TU41-UA 


EAS 


RLD 






8/71 l 


r (10) TU30-AA, -BA 




TU41iA (W TRADE-IN OF TU30-AA OR -BA) 


TU41-UB 


EAS 


RLD 






8/71 1 


(10) TU30-AB, -BB 




TU41-B (W TRADE-IN OF TU30-AB OR -BB) 


TU41-VA 


EAS 


RLD 






8/71 1 


(10) TU20«CAi -DA 




TlHliA (W TRADE-IN OF TU20-CA OR -DA) 


TU41-VB 


EAS 


RLD 






8/71 1 


(10) TU20.CB, -DB 




TU41-B (W TRADE-IN QF TU20-CB OR -DB) 


TU35 


RiL 


HD 




3 




r TD10, TC01, 02, 08, 09, 


350, 


551, 552 60 HZ DECTAPE 


TU55-A 


RBL 


HD 




5 




r TDlOi TCOl, 02, 08, 09, 


350, 


551, 552 50 HZ DECTAPE 


TU36 


RBL 


HD 




5 




r TD10, TQ01, 02, 08, 09, 


350, 


551, 552, TD8-E OUAL DECTAPE 


TU56-C 


RBL 


MI RR 




3 




r NONE 




GEM TU56 


TU36-H 


RBL 


HD 




4 


2/71 ; 


TD10, TCOl, 02, 08, 09, 


550, 


551, 552 DECTAPE (HALF TU56) 


TU56-HC 


RBL 


MI RR 




3 




r NONE 




OEM TU36-H 


TU36-M 


RBL 


HD 




2 




r TD8-E 




MASTER DUAL DECTAPE (READER/WRITER) 


TU56-MC 


RBL 


MI RR 




3 




r NONE 




OEM TU56-M 


TU56-MD 


RBL 


MI RR 




3 




r none 




CEM TU36-MH 


TU36-MH 


RBL 


HD 




2 




TD8-E 




HALF TU56.M 


TU56-MJ 


RBL 


HD 




2 


5/71 ' 


r TQ8-E 




TABLE TOP TU56-MH 


TU56-MR 


RBL 


HD 




2 


5/71 1 


r TD8-E 




TABLE TOP TU36-M 


TU56-V 


RBL 


HD 




3 


4/72 1 


r TU36 (2), TU56-H (1) 




MOTOR SUB ASSEMBLY 


TU5.6-W 


RBL 


HD 




3 


4/72 1 


r TU56 




MTG PANEL SUB ASSEMBLY 


TU36-Y 


RBL 


HD 




3 


4/72 1 


r TU56 




CHASSIS SUB ASSEMBLY 


TU56-Z 


RBL 


HD 




3 


4/72 1 


r TU56 (2), TU56-H (1) 




TAPE GUIDE SUB ASSEMBLY 


TU60-AA 


RBL 


HD 




3 


8/73 1 


r TA8-E, TAU 


DUAL 


CASSETTE, PHILIPS CARTRIDGE RACK MQUNTABLE 113V 


TU60-AB 


RBL 


HD 




3 


8/73 1 


r TA8-E, TAU 


DUAL 


CASSETTE, PHILIPS CARTRIDGE RACK MQUNTABLE 230V 


TU60-CY 


RP 


HD 




3 


5/74 1 


r TU60 




CYCLOPS ALIGNMENT TAPE 


TU60-K 


RBL 


HD 




3 


5/74 1 


r TU60 




TU60 CASSETTE 


TU60-LH 


Ml 


JDL 


TPL 


2 


2/73 1 


r TU60 




HAND CARRYING CASE FOR 12 CASSETTES 


TU60-R 


RBL 


HD 




3 


1/73 1 


r TU60 




REFERENCE CASSETTE (SKEW & SPEED TEST) 


TU66 


RW 


SK 


LVP 


3 


2/72 i 


r TR07 


PEC 


5640 25 JPS 1600 QP\ PE MAG TAPE UNIT 


TU66-AC 


RW 


SK 


LVP 


3 


10/72 1 


r TR07 


PEC 


S640 25 IPS 1600 CP'I PE MAG TAPE IN CAB 


TU66-AE 


RW 


SK 


LVP 


3 


3/73 i 


r TR07 PEC 6640 4* 


IPS 1600 BPI PE MAG TAPE IN CAB 


TUS6-AF 


RW 


SK 


LVP 


3 


3/73 1 


r TR07 PEC 6640 79 


IPS 1600 BPI PE MAG TAPE JN CAB 



MODEL 
NO 

TU68-A 

TU68-3 

TU68-C 

TU68-D 

TU68-0A 

TU68-E 

TU68-EA 

TU68-F 

TU68-FA 

TUC01 



ENG 
MGR 



RW 
RW 
RW 



DESIGN 
ENGR 

RW 
RW 
RW 
RW 
9M 
RW 
BM 
RW 
BM 
HO 



PR1D 

ENGR 



MFGR 
AREA 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
LVP 
CSS 
LVP 
CSS 
LVP 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



112 



3 7/71 T TR05 

3 7/71 T TR05 

3 7/71 T TR05 

3 7/71 T TR06 

3 12/72 T TR06 

3 7/71 T TR06 

3 12/72 T TRQ6 

3 7/71 T TR06 

3 12/72 T TR06 

3 3/72 T ALL TAPE DRIVES 



PEC 4860-72 37,5 IPS 7 TRACK 800 OR 200 BPf 
PEC 6860-75 37,5 IPS 7 TRACK 800 OR 556 B?\ 
PEC 6860-9 37,5 IPS 9 TRACK 800BPJ 
PEC 6840-72 37,5 IPS 7 CH 800/200 R AFTER W 

PERTEC 6840*72 75 IPS 7 CH 8C0/2C0 BPJ R AFTER W 

PEC 6840-75 37,5 IPS 7 CH 800/556 R AFTER W 

PERTEC 6840-75 75 IPS 7 CH 800/556 BPJ R AFTER W 

PEC 6840-9 37,5 IPS 9 CH 800 BPJ R AFTER W 

PERTEC 6840-9 75 IPS 9 CH 800 BPI R AFTER W 
TAPE UNIT CLEANING KIT 



UC15-FA 
UC15-FB 
UC15-FE 
UC15-FF 
UC15-HE 



UC15-HK 

UC15-HL 

UDC11 

UDCll-A 

U0C15 

UDC8-N 

UDC8-P 

U0C8-PA 

UDC8-XA 

UDC3-XB 



30 
BO 
BD 
SD 
DD 



UC15-HF DO 



00 
DO 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 



BG 
SG 
BG 
3G 
FD 

FD 

FD 

FD 

MQRQ 

RG 

PDM 

MORO 

MORO 

MORO 

MORO 

MORO 



WM 

WM 

WM 
WM 

IPG 



5/73 

5/73 

10/72 

10/72 

2/74 

2/74 



2/74 
2/74 

io/?i : 

o/73 E 

5/71 D 

5/71 

5/71 D 

7/71 D 

5/71 D 

5/71 D 



15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

11 

11 

BD15 

8 N£G 

8 POS 

8 POS 

U0C8-N, 

UDC8-N1 



PERIPHERAL PROCl U/Q5-FA, 2 DRll 
PERIPHERAL PROCl li/05-Fi, 2 DRll 
PERIPHERAL PROCl 11/05-FE, 2 DRll 
PERIPHERAL PROCl U/05-FF, 2 DR11- 
PERIPH PROCl 11/05-NCi OR -SA, OR 
DR15-C, MX15-B, DD11-B# H950, KYll 
PERIPH PROCl 11/05-NDi QR -SB, OR 
DR15-C, MX15-B, DDU-Bi H950, KYll 
UC15-HE * MMll-Ki H5V 
UC15-HF * MMll-Ki 230V 

UNIVERSAL DIGITAL 
UDC, DDOl.Oi BF02, H726-E 
UNIVERSAL DIGITAL 
UNIV DIGIT 
UNIV DIGIT 
UOC, D001- 
-Pi UDC11 IF02, DDQ2 

-Pi UDC11 BF02, DDQ2 



C, DR15-C, MX15.B, 115V 
C, DR15-C, MX15-B, 230V 
C, 0R15-C, MX15.B, 115V 
C, QR15-C, MX15.B, 230V 
11/10-NC, OR -SAi 2 ORil.Ci 
«JH, 115V 

U/1Q-ND, OR -SBi 2 DR1LC, 
-JH, 230V 



CONTROLLER* USES ODOl-Di 0D02 



CONTROLLER 
AL CSNTI DDOl-ANi 
AL CONTt D001-AP, 
AP, BFC2# H726-B 
, SHORT CABLES 
, LONG CABLES 



BF02 
BF02 



PS 
PS 



VA38 

VA39 

VB08 

VB08-A 

VB10-C 

VB11 

VB11-A 

VB11-C 

VB11-CS 

VB11-CG 

VB11-F 

VB11-K 

VB11-PM 

VB11-R 

VB11-S. 

VB11-SS 

VB11-T 

VB11-XY 

VB15-BA 

VB15-BB 

VB15-BC 

VB15-BD 

VB15-BM 



JH 
JH 
JH 
JH 
JH 



LH 

LH 

JJL 

JTN 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

DH 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

JJL 

CV 

CV 

CV 

CV 

CV 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 

css 

CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



7/71 

7/73 

6/71 
6/71 
6/71 
7/71 
6/71 
6/71 
6/71 
1/73 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
6/71 
5/74 
5/74 
5/74 
5/74 
5/74 



338 

339 

8 POS 

POS 8 BUS, DATA BREAK 

10 I/O 6 MEM BUS 



U 

VB11-A 

VB11-S 

VB11-A 

VB11-A 

VB11-A 

VB11-A 

VBil-A 

VB11-A 

VB11-S 

VB11-A 

VBil-A 

9, DM09-A 

9, DM09-A 

9, DM09-A 

9, OM09-A 



GRAPHIC 
GRAPHIC 
GRAPHIC 
GRAPHIC 
ADAPTER 



20 USEC CHARACTER GENERATOR 

20 USEC CHARACTER GENERATOR 

DATA BREAK DISPLAY CONTROL 

INTERACTIVE DISPLAY SYS FOR PQP8 

DISPLAY PROCESSOR <I/C LOGIC VB10) 

SYSTEM NAME, INTERACTIVE DISPLAY SYSTEM 

DISPLAY CONTROL W CRT 

COLOR OPTION TO VBil-A SCOPE 

COLOR VB11-SS 

CHARACTER GENERATOR 

FUNCTION BOX « INTERFACE 

KEYBOARD & INTERFACE 

MEMORY PORT MULTIPLEXER 

RASTER OPTION 

SLAVE SCOPE INTERFACE (UP TO 4) 

DESK MOUNTED SLAVE SCOPEi BLACK i WHITE 

TABLET 6 INTERFACE 

CALCOMP 565 PLOTTER « INTERFACE 
2/1 1 VB15-BC, 376, VB15-K, VB15-P, VBi5-LCi U5V60H2 
2/1 1 VB15-BD, 376, VBH-K, VB15-P, VB15-LC, 230V50HZ 
2/1 CONTROL + VT15-BM ADAPTER, 115V 60HZ 
2/1 CONTROL * VT15-BM AQAPTER, 230V 50H2 
BETWEEN 0M09-A 8 VB15-BC, -BD 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD MFGR 


STATUS 


CATEGORY 


USED ON 


NO 


MGR 


ENGR ENGR AREA 




MQ/YR 








VB13-EA 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


15 




VB15-EB 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


'15 




VB15-EC 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


15 




VB15-ED 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


15 




VB15-K 


JH 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-Bi 


-E 


VB15-LC 


JM 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-Bi 


-E 


VB15-LD 


JM 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-Bi 


-E 


VB15-P 


JM 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-B, 


-E 


VB15-SC 


JM 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-Bi 


-E 


VB15-SD 


JM 


cv 


CSS 


3 


5/74 


V 


VB15-Bi 


-E 


VC12 


SNT 


RI 




5 


1/73 


V 


12 




VC12-C 


SNT 


RI 




5 


2/73 


V 


VC12 




VC12-N 


SNT 


RI 




3 




V 


VC12 




VC12-S 


SNT 


RI 




6 


5/72 


V 


VC12 




VC20-A 


SNT 


AW 




3 


1/73 


V 


11 




VC20-B 


SNT 


AW 




3 


1/73 


V 


11 




VC38 




LH 




6 




V 


338, 339 


VC8-E 


SNT 


AW 




5 


10/71 


V 


8/E 




VC8-I 




RR 


TPL 


3 




V 


8/1 




VC8-L 




RR 


TPL 


3 




V 


BA08 




VF12-A 




DN 




2 




V 


VR12, VRIZ-Ai B 


VF38 




LH 




6 




V 


338, 33S 


) 


VK8-EA 




PK 




4 


2/73 


V 


8/E 




VK8-EC 




PK 




4 


2/73 


V 


8/E 




VK8-EE 




PK 




4 


2/73 


V 


8/E 




VK8-EH 




PK 




4 


2/73 


V 


8/E 




VL04 




LH 




3 


4/71 


V 


VT04 




VL07 




DC 




2 


3/72 


V 


VT07 




VL09 




HI 


TPL 


6 


7/72 


V 


9 




VL18 




DO 




3 




V 


8 




VMOl 




MI 


TPL 


3 




V 


34 




VMOl-A 




MI 




3 




V 


34 




VMOl-B 




MI 




3 




V 


34 




VMOl-C 




MI 




3 




V 


34 




VM03 


SNT 


AW 




4 


10/71 


V 


VC8-E 




VM08 




MI 


TPL 


6 




V 


8/1, VS08 


VM15 




LH 




3 


5/71 


V 


VT15 




vpoi 




KS 




2 




V 


LINC/8 




VP02-N 




ST 


CSS 


2 


7/71 


V 


9 WITH API 


VP02-P 




ST 


CSS 


2 


7/71 


V 


15 WITH 


API 


VP09 




FA 




4 




V 


BA09 




VPIO 




DG 




4 




V 


10 




VPIO-A 




OG 




4 




V 


10 




VP12-AA 


SNT 


RI 




5 


6/71 


X 


XY12 




VP12-AB 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP12-AC 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP12-BA 


SNT 


RI 




5 


6/71 


X 


XY12 




VP12-BB 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP12-BC 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP12-CA 


SNT 


RI 




5 


6/71 


X 


XY12 




VP12-CB 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP12-CC 


SNT 


RI 




3 


1/73 


X 


XY12 




VP15-A 




LH 




5 




V 


BA15-A 




VP15-B 




LH 




5 




V 


BA15-A 




VP15-BL 




LH 




3 




V 


BA15-A 





DESCRIPTION 



IIS 



INTENSITY LEVELS, 115VI0 
INTENSITY LEVELS, 230V30 



GRAPHIC 2/1 1 VB13-EC, 376, VB13-K, VB13-P, VB15-LC, U9V60HZ 

GRAPHIC 2/1 1 VB13-ED, 376, VB13-K, VB13-P, VB15-LC, 230V5QHZ 

GRAPHIC 2/1 CONTROL, 115V 60HZ 

GRAPHIC 2/1 CONTROL. 230V 90HZ 

128 CHARACTER KEYBOARD ft INTERFACE 

KRATOS 21» CRT W SMALL SPOT SIZE ft 3 

KRATOS 21" CRT W SMALL SPOT SIZE ft 3 

8 PUSHBUTTON FUNCTION BOX ft INTERFACE 

KRATOS 17" CRT W SMALL SPOT SIZE ft 3 INTENSITY LEVELS, U3V*0 

KRATOS 17" CRT W SMALL SPOT SHE ft 3 INTENSITY LEVELS, 230V50 
DISPLAY CONTROL MODULE SET 
COLOR ADAPTER FOR VR20 (M7601) 
NE6 INTENSIFY ADAPTER FOR TEK 503 
TEK 601 OR VT01-A ADAPTER JM7601 ♦ QABLEJ 
AA11-0A * AA11-E ■♦ AAli*FA ♦ 2 A614 VR20 CONTROL 
AAll-DB * AA11-E ♦ AA11-FA * 2 A614 VR20 CONTROL 
CHARACTER MODE OPTION 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL 
DISPLAY CONTROL MODULE SET 
DISPLAY CONTROL MODULE SET 
, Ci D, E GRAYiGREEN FACEPLATE FILTER 
SEARCH LOGIC 

CONTROL FOR VT8-EA, «EB, 64 CHAR, 60HZ 
CONTROL FOR VTS-EC, -ED, 64 CHAR, 90HZ 
CONTROL FOR VT8-EE, -EF, 32 CHAR, 60HZ 
CONTROL FOR VT8-EH, -EJ» 32 CHAR, 50HZ 
370, CABLE, MOOULEi VT04 LT PEN INTERFACE 
370. C, CABLE, MOCULEi VT07 LT PEN INTERFACE 
INTERFACE FOR 338 
INTERFACE FOR 30-N 

TEK 303/564 SCOPE MOUNTING HARDWARE 
VMOl ft LIGHT PEN MOUNTING 
VMOl FOR H950 CABINET 
VM01-B PLUS LIGHT PEN MOUNT 
MTNG HARDWARE FOR TEK 602, 604 IN H945-AA 
MUX CONTROL ♦ LIVE DRIVER FOR UP TO 8 VTOg 
MULTIPLEXER FOR 4 VT04, VT01, ETC 
TEK 364 SCOPE ON LINC/8 
POINT PLOT DISPLAY CONT W PROG CHAR GEN 
POINT PLOT DISPLAY CONT W PROG CHAR GEN 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL W VTOi 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROLi 60 H2 
POINT PLOTTING DISPLAY CONTROL* 50 HZ 
HOUSTON COMPLOT 12-IN PLOTTER 10 MIL STEP 
HOUSTON COMPLOT 12-IN PLOTTER, 5 MIL STEP 
HOUSTON COMPLOT 12-IN PLOTTER, 100 MIL STEP 
CALCOMP 565 PLOTTER (12-IN) 10 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER <12-IN)i 5 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER <12-lN>i 100 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER (30-IN) 10 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER (30-INJ 3 MIL STEP 
CALCOMP 563 PLOTTER <30-IN) 100 MIL STEP 
POINT DISPLAY CONTROL WITH VTOI 
POINT DISPLAY CONTROL WITH TEK RM503 
VP15.B WITH LIGHT PEN 



MODEL 
NO 

VP15-C 

VP15-CL 

VP15-MA 

VP8-I 

VP8-IA 

VP8-IB 

VP8-L 

VP8-LA 

VP8-LB 

VROl-A 

VROl-B 

VR02-A 

VR03-A 

VR03-B 

VR14 

VR14-A 

VR14-B 

VR14-C 

VR14-0 

VR14-E 

VR14-LC 

VR14-LD 

VR14-V 

VR17-LC 

VR17-LD 

VR20 

VR20-A 

VR20-B 

VR20-C 

VR20-D 

VR20-E 

VR20-LC 

VR20-LD 

VR30 

VR30-0 

VR30-G 

VR30-N 

VSOl 

VS08-N 

VS08-P 

VS38 

VTOl 

VTOl-A 

VTOl-K 

VTQ1-KA 

VT02 

VT04-A 

VT04-B 

VT05 

VT05A-AA 

VT05A-AB 

VT05A-AC 

VT05A-AO 

VT05A-AE 

VT05A-AF 



ENG 
MGR 



SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 
SNT 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

LH 
LH 
SKJ 
RR 



RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

RR 

AW 

AW 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

MI 

MI 

MI 

MI 

LH 

BM 

BM 

LH 

SKJ 

SKJ 

SKJ 

SKJ 

MI 

LH 

LH 

DQANE 

DOANE 

DQANE 

DQANE 

DQANE 

DQANE 

DQANE 



MFGR 
AREA 



CSS 

TPL 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



TPL 



6/71 V 
2/72 V 
3/72 V 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5/72 V 
V 
5/72 V 
6 11/71 V 
6 11/71 V 

5 2/71 V 
2/71 V 
2/71 V 
2/71 V 
2/71 V 
2/71 V 
6/72 V 
6/72 V 
3/72 V 

3 12/73 V 
3 12/73 V 

6 3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
3/73 V 
7/72 V 
7/72 V 
7/72 V 
7/72 V 
5/71 V 

V 

V 

V 

8/73 V 

1/72 V 

V 

8/73 V 

V 

V 

V 

3/72 V 

3/72 V 

3/72 V 

3/72 V 

3/72 V 

3/72 V 

3/72 V 



VC8.L 
VC8.L 
VC8.L 



• AC 

'AD 



BA15-A 

BA15-A 

VP15-A 

8/1 

8/1 

8/1 

BA08 

8A08 

BA06 

vca-j, 

VC8-I, 

VC8-J, 

VC8-E 

VC8-E 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

GT40-AA, 

GT40-AB, 

ANY VR14 

GT44 

GT44 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

MANY 

GT40-BA 

GT40-BB 

4, 7, 9 



5, 8 NEG 
VT15, VT04 
8 NEG 
8 PQS 
338, 339 
VS08, KV8-I, 

OLD TEK 611 
NEW TEK 611 
VSO81 VS09, 
VT09i VT15 
VT09i VT15 

ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 
ASYNC ASCII 



i -AE, -BA, -BC| -BE 

i -AF| «BB» -BD, •8F 

17 INCH DISPLAY 

17 INCH DISPLAY 



KV8, KV8«E, KV15 

SCOPE 
SCOPE 
KV8-I, VS8-E 



UP TO 300 BAUD 

UP TO 300 BAUD 

UP TO 300 BUAD 

UP TO 300 BAUD 

UP TO 300 BAUD 

UP TO 300 BAUD 



DESCRIPTION 114 



POINT DISPLAY CONTROL WITH VRJ4 

VP15-C WITH LIGHT PEN 

MUX, ALLOWS VP15.A TO CONTROL 8 TEK 611 

PLOTTER CONTROL 

CALCOMP 563 PLOTTER * CONTROL 

CALCOMP 565 PLOTTER « CONTROL 

PLOTTER CONTROL 

CALCOMP 563 PLOTTER * CONTROL 

CALCOMP 565 PLOTTER « CONTROL 

TEK 503, VM01-B 

TEK 903, VM01«C i 370. A 

TEK 564, VM01»B 

TEK 602 W VM03 

TEK 601 W VM03 

7X9 DISPLAY, RACK MOUNT, 115V 

7X9 DISPLAY, RACK MOUNT, 230V 

7X9 DISPLAYi RACK MOUNT, 100V 

7X9 DISPLAY, TABLE TOP, 115V 

7X9 DISPLAY, TABLE TOP, 230V 

7X9 DISPLAYi TABLE TOP, 100V 

VR14-C MODIFIED FOR 115V GT40 
VR14-D MODIFIED FOR 230V GT40 
2-BIT INTENSTTY CONTROL (VIDEO) 
W LIGHT PEN, 8 LEVELS INTENSITY, U5V 
W LIGHT PEN, 8 LEVELS INTENSITY, 230V 
2 COLOR VR14, RACK MOUNTi 115V 
2 COLOR VR14, RACK MOUNTi 230V 
2 COLOR VR14, RACK MOUNT, 100V 

TABLE TOP, 115V 

TABLE TOP, 230V 

TABLE TOP, 100V 
VR20*C MODIFIED FOR GT40-BA 
VR20iD MODIFIED FOR GT4Q-BB 
RACK MOUNTED 30 FAMILY 
16-INCH POINT PLOTTING DISPLAY 
VR30-D * 33 SYMBOL GENERATOR 
16-INCH POINT PLOTTING DISPLAY 
VTOl-A INTERFACE TO VT15 « VT04 
INTERFACE « MTNG PANEL FOR KV6 
INTERFACE * MTNG PANEL FOR KV8 
SLAVE CONTROL LOGIC FOR 343 
TEK 611 SCOPE DEC MODIFIED (DOUBLE ENOEO) 
TEX 611 SCOPE (SINGLE ENDED) 
MOD KIT TO MAKE VTOl FRQM OLD TEK 611 
MOO KIT TO MAKE VTCi FROM NEW TEK 611 
KEYBOARD & INTERFACE FOR VTOl 
DISPLAY TERMINAL, 60 HZ 
DISPLAY TERMINAL, 50 Hi 
ALPHA-NUMERIC TERMINAL 
VT05 W NO PARITY, HALF ASCII, 115V 6QH1 
VT05 W NO PARITY, HALF ASCII, 230V ?OHI 
VT05 W NO PARITY, HALF ASCII, 115V 50H2 
VT05 W NO PARITY, HALF ASCII, 230V 50H1 
VT05A.AA, NO INSTALLATION 
VT05A-AB, NO INSTALLATION 



2 COLOR VR14, 
2 COLOR VR14, 
2 COLOR VR14, 



MODEL 


ENG 


DESIGN PROD 


MFGR STATUS 


CATEGORY 


USED Ob 


i 






DESCRIPTION 


N'O 


M5R 


ENGR ENGR 


AREA 


mo/yr 


















VT03A-AH 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI] 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VTOSA-ACi NO INSTALLATION 


VT05A-AJ 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05A»ADi NO INSTALLATION 


VT05A-BA 




DQANE 


3 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W NQ PARITY, FULL ASCIii 119V 60HZ 


VT05A-BB 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VTOS W NQ PARITY, FULL ASCIii 230V 60HZ 


VT05A-BC 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VT03 W NO PARITY, FULL ASCIii 115V 90Hi 


VT05A-B0 




DQANE 


3 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


1 UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W NO PARITY, FULL ASCIii 230V 50H2 


VT05A-CA 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


[ UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W PARITY, HALF ASCII, 115V 60HZ 


VT05A*CB 




DQANE 


3 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI! 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W PARITYi HALF ASCII, 230V 60H2 


VT05A-CC 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VTOS W PARITYi H*LF ASCII, 115V 9QHZ 


VT05A-CD 




DQANE 


3 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


300 


BAUD 


VTOS W PARITYi HALF ASCII, 230V 50HZ 


VT05A-DA 




DQANE 


3 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


[ UP 


TO 


300 


BAUD 


VTOS W PARITY, FULL ASCII, H5V 60HZ 


VT05A-0B 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


[ UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W PARITYi FULL ASCII, 230V 60HZ 


VT05A-DC 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


300 


BAUO 


VTOS W PARITYi FULL ASCII, 115V 50HZ 


VT05A-DD 




DQANE 


5 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


t UP 


TO 


300 


BAUD 


VT05 W PARITY, FLLL ASCII, 230V 30HZ 


VT058 




DQANE 


4 


3/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


[ UP 


TO 


2400 


BAUD 


VTOS W 2400 BUAD CAPABILITY 


VT05B-AA 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUO 


VT03B W NQ PARITYi HALF ASCII, 115V 60HZ 


VT05B-AB 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


1 UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W NO PARITY, HALF ASCJIi 230V 60HZ 


VT05B-AC 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W NQ PARITY, HALF ASCII, 115V 30HZ 


VT05B-AD 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI! 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W NQ PARITY, HALF ASCJIi 230V 30HZ 


VT05B-AE 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VTOSB-AAi OEM 


VT05B-AF 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B«AB, OEM 


VT05B-AH 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B»ACi OEM 


VT05B-AJ 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT058»ADi OEM 


VT05B«AX 




TB 


3 


3/74 


V 


DS5XX 












REMOTE VTOSB-AA WXTH EIA CABLE 


VT05B-AY 




TB 


3 


3/74 


V 


DS5XX 












REMOTE VT03B-AD KITH EIA CABLE 


VT05B-BA 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT03B W NO PARITYi FULL ASCII, 115V 60HZ 


VT05B-BB 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W NO PARITY, FULL ASCII, 230V 60HZ 


VT05B-BC 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT059 W NO PARITYi FULL ASCII, 113V 5QHZ 


VT05B-BD 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W NO PARITY, FULL ASCII, 230V 50HZ 


VT05B-CA 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI! 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W PARITYi HALF ASCJIi 119V 60HZ 


VT05B-CB 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05I W PARITYi HALF ASCIii 230V 60HZ 


VT05B-CC 




OOANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W PARITYi HALF ASCI I • 115V 50HZ 


VT05B-CD 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCI 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT058 W PARITYi HALF ASCIii 230V 50HZ 


VT05B-DA 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT058 W PARITYi FULL ASCI X » 115V 60HZ 


VT05B-DB 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W PARITYi FULL ASCI I « 230V 60HZ 


VT058-DC 




DQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT05B W PARITYi FULL ASCI I * 119V 50HZ 


VT05B-0D 




OQANE 


4 


5/72 


V 


ASYNC 


ASCII 


UP 


TO 


2400 


BAUD 


VT058 W PARITYi FULL ASCI I » 230V 50HZ 


VT06-A 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DClOi 


DCOSi 


LT08 






CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINALi 115V 60 H 


VT06-AP 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DClOi 


DCOSi 


LT08 






VT06-A W PARITY 


VT06-8 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DC1Q, 


DC08, 


LT08 






CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINALi 230V 60 H 


VT06-8P 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DC10, 


DC08, 


LT08 






VT06-B W PARITY 


VT06-C 


SMT 


LH 


6 


5/72 


V 


DC10# 


DC08 


LT08 






CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINALi H5V 5QHZ 


VT06-CP 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DClOi 


DC08 


LT08 






VT06-C W PARITY 


VT06-D 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DC10, 


DC08 


LT08 






CTC KEYBOARD DISPLAY TERMINALi 230V 50HZ 


VT06-0P 


SNT 


LH 


6 


5/72 


V 


DClOi 


DC08 


LT08 






VT06-D W PARITY 


VT09 




Mi 


TPL 3 


5/71 


V 


9, 9/L 










BUFFERED DISPLAY CONTROL (LIKE VT19) 


VT11 


LH 


JE 


2 


6/74 


V 


11 


INCREMENTAL STROKE DISPLAY PROC UNIT (VT40 MODULES IN SYSTEM UNI 


VT11-AA 


LH 


LH 


2 


6/74 


V 


11 












VT11 ♦ VR17-LCi 119V 50/60HZ 


VT11-AB 


LH 


LH 


2 


6/74 


V 


11 












VT11 + VRU-LDi 230V 5O/60HZ 


VT14-AA 


JM 


MQRQ 


3 


10/73 


V 


14 






PROGRAMMING 


PANEL W 12" DISPLAY, 8/E PRQC, CONSOLE 115V 


VT14-AB 


JM 


MQRQ 


3 


10/73 


V 


14 






PROGRAMMING 


PANEL W 12" DISPLAY, 8/E PROC, CONSOLE 230V 


VT15-A 




LH 


5 


3/71 


V 


15 












1ST BUFFERED DISPLAY PROCESSOR 


VT15-B 




LH 


5 


3/71 


V 


15 












2ND BUFFERED DISPLAY PROCESSOR 


VT2Q-BA 


Ml 


SG 


4 


6/73 


E 


m 


2 3 


L6 X 


64 


CRT'S, 2 DLH-B, 11/05 W 8K, 2 FKll-A, CRT CONT, 115V 


VT23-BB 


MI 


SG 


4 


6/73 


E 


- 


2 3 


L6 X 


64 


CRT' 


S, 2 DL11-B, 11/05 W 8K, 2 FKll-A, CRT CONT, 230V 



us 



MODEL 
NO 

VT20-BC 

VT20-3D 

VT20-KA 

VT30 

VT40-AA 

VT40-AB 

VT40-3A 

VT40-BB 

VT8-EA 

VT8-EB 

VT8-EC 

VT8-ED 

VT8-EE 

VT8-EF 

VT8-EH 

VT3-EJ 

VT'O-AA 

W15 

VV15-A 

W15-K 

VWOl-AN 

VWOl-AP 

VWOl-BN 

VWOl-SP 

VWOl-FA 

VWOl-FC 

VWOl-FD 

VWOl-FE 

VWOl-FF 

VWOl-MA 

VWOl-MX 

VWOl-PS 

VWQ1-SP 

vwoi-wc 

VWOl-WD 

VWOl-WE 

VWOl-WF 

VWOl-WT 

VW02-A 

VW03 

VZ38 



ENG 
MGR 

M! 
M! 
■M! 

MUT 



JC 
JC 
JC 
JC 
JC 
JC 
JC 
JC 
BE 

LH 
LH 



AP 
A" 
AP 

AP 
AP 



AP 
AP 
AP 
AP 



RW 



DESIGN PROD 
ENGR ENGR 

SG 
SG 
SG 

8MP 

HL 

ML 

ML 

HL 

PK 

*K 

PK 

PK 

PK 

PK 

PK 

PK 

9LE 

LH 

HL 

HL 

GDG 

GDG 

GDG 

GDG 

MS 

MS 

MS 

MS 

MS 

GDG 

GDG 

GDG 

GDG 

MS 

MS 

MS 

MS 

GDG 

GPB 

8M 

LH 



MFGR 
AREA 



SSUK 



STATUS CATEGORY 
MO/YR 



USED ON 



DESCRIPTION 



U* 



SSCAL 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



CSS 
CSS 
CSS 
CSS 



LVP 



4/74 V 
4/74 V 
6/73 V 
8/72 V 
1/73 V 



1/73 V 

1/73 V 

1/73 V 

1/73 V 

1/73 

1/73 

1/73 

1/73 

1/73 

1/73 V 

2/73 V 

5/73 
10/73 
10/73 
10/73 

6/71 

6/71 

6/71 

6/71 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

6/71 

6/71 

1/72 

6/71 

8/73 

8/73 

8/73 

8/73 

6/71 



6/73 



VT20-Bi -C 

11 CONT 

GT40 11/03 

GT40 11/03 

GT40 11/05 

GT40 11/03 

8/E (VK8-EA) VIDEO 

8/E (VK8.EA) VIDEO 

8/E (VK8-EC) VIDEO 

8/E (VK8-EC) VIDEO 

8/E (VK8-EE) VIDEO 

8/E (VK8-EE) VIDEO 

8/E (VK8-EH) VIDEO 

S/E (VK8-EH) VIDEO 

ASYNC ASCII UP TO 240 

VT15 

VT15 

VV13 

8 NEG 

8 PQS 

9| 9/L 

15 

11 

11 

11 

11 

11 

VWOl-MX 

VW01-A* VWOi-B 

VWOl-AP 

VWOl-Ai VWOl-Bi VW01-M 

11 

11 

11 

11 

VW01-A# VWOl-Bi VWG1-M 

AF01 

8/E 

338, 339 



EURQPEA 

FOR COLOUR 

-MA (4K) W 

-MB <4K> W 

-PA <8K> W 

-PB (8K) W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

DISPLAY W 

BAUD 



REPACKAGED VT20-BA 
REPACKAGED VT20-BB 
N CHARACTER OPTION! KETS ♦ SOFTWARE 
MONITOR, 64 ASCII * 64 CUSTOMER CHARACTERS 
GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 115V 
GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 230V 
GRAPHICS BACK PLANEi MOOULESi 119V 
GRAPHICS BACK PLANE, MODULES, 230V 



64CH 1-LINE BUFFER 

64CH 1-LINE BUFFER 

64CH 1-LINE BUFFER 

1-LINE BUFFER 

1-LINE BUFFER 

1-LINE BUFFER 

1-LINE BUFFER 



64CH 
32CH 
32CH 
32CH 



32CH 1-LINE BUFFER 



UPPER CASE 5X7, U9V6QHZ 
UPPER CASE 5X7, 230V60H2 
UPPER CASE 5X7, U9V90HZ 
UPPER CASE 5X7, 230V30H2 
UPPER CASE 5X7, U5V60H2 
UPPER CASE 5X7, 23OV60HZ 
UPPER CASE 5X7, USV30H? 
UPPER CASE 5X7, 230V50H2 

VT03B ♦ BADGE READER & SWITCHES, 115V 60H2 

ARBITRARY VECTOR OPTION 

ARBITRARY VECTOR OPTION, IMPROVED WiJ 

UPDATES VV15 TO VV15-A 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 

WRITING TABLET, SPARK DIGITIZER 
SPARK DIGITIZER 
SPARK DIGITIZER 

SPARK DIGITIZER 



SPARK DIGITIZER 
SPARK DIGITIZER 
SPARK DIGITIZER 
SPARK DIGITIZER 



WRITING TABLET, 

WRITING TABLET, 

11X11 WRITING TABLET 

24X24 WRITING TABLET 

30X30 WRITING TABLET 

36X36 WRITING TABLET 

#0X60 WRITING TABLET 

SINGLE TABLET ASSEMBLY 

4 CHANNEL MULTIPLEXER 

POINT SELECTOR 

SPARK PEN 

24X24 SPARE TABLET 

30X30 SPARE TABLET 

36X36 SPARE TABLET 

60X60 SPARE TABLET 

WRITING TABLET 

GRAFATRAN TRACING DEVICE 

INTERFACE FOR BOICE 3. AXIS DIGITIZER 

ZOOM LOGIC 



XL01 

XT10-A 

XY10 

XY10-A 

XY10-B 

XY11 

XY12 

XY15 

XY15-AA 

XY15-AB 

XY15-BA 

XY15-BB 



RW 
SNT 



AW 
KE 
KE 
KE 
KE 

RI 
FA 
FA 
FA 
FA 
FA 



LVP 



X 
3/72 X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



H304 

KA10 CONSOLE 

BA10, TD10-A 

BAlOi TD10-A 

BA10, T010-A 

Hi DDH 

12 

DW15 

DW15 

DW15 

DW15 

DW15 



ONE CHANNEL BRISTOL RECORDER INTFC KIT 
PERFORMANCE ANALYZER 
CALCOMP PLOTTER CONTROL 
CALCOMP 965 PLOTTER * CONTROL 
CALCOMP 963 PLOTTER * CONTROL 
INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 
INCREMENTAL PLOTTER CONTROL 
CALCOMP PLOTTER CONTROL 
CALCOMP 565, 10 MIL STEP, 18K/MJN 
CALCOMP 563, 5 MIL STEP, 18K/MJN 
CALCOMP 563, 10 MIL STEP, 12K/MJN 
CALCOMP 563, 5 MIL STEP, 18K/MIN 



MODEL 


ENG 


DESIGN 


PROD 


MFGR 


STATUS 


CATESORY 




NO 


MGR 


ENGR 


ENGR 


AREA 




MQ/YR 








XY311«AA 


JEH 


LO 




CSS 


3 


7/73 


X 


111 


DD11 


XY311-AB 


JEH 


LO 




CSS 


3 


10/73 


X 


111 


DD11 


XY311-BA 


JEH 


LO 




CSS 


3 


10/73 


X 


111 


DDll 


XY311-BB 


JEH 


LO 




CSS 


3 


7/73 


X 


111 


DD11 


XYS-E 




LN 






5 


10/71 


X 


8/E 




XY8-EA 




LN 






3 


10/71 


X 


8/E 




XY8-EB 




LN 






5 


10/71 


X 


8/E 




XY8-EH 




LN 






5 


3/72 


X 


8/E 




XY8-EJ 




LN 






9 


3/72 


X 


8/E 




XY8-EK 




LN 






5 


3/72 


X 


8/E 




XY8-EL 




LN 






5 


3/72 


X 


8/E 




XY8-F 




WK 




SSMU 


2 


6/73 


X 


8/E 





USED ON 



DESCRIPTION 



117 



,05MM STEP CALCOMP 936 3 PEN PLOTTER & CONTROLi 113V 60HZ 
,05MM STEP CALCOMP 936 3 PEN PLOTTER 6 CONTROLi 230V 50H2 
.002 INCH STEP CALCOMP 936 3 PEN PLOTTER 4 CONT, U5V 6QH1 
.002 INCH STEP CALCOMP 936 3 PEN PLOTTER « CONT, 230V 30Hg 

M842 PLOTTER CONTROL 

CALCQMP 563 PLOTTER * 

CALCOMP 363 PLOTTER * 

HOUSTON DP-10 PLOTTER 

HOUSTON DP-10 PLCTTER 

TABLE TOP XY8*EH 

TABLE TOP XY8.EJ 

CONTROL FOR CALOCMP 936 PLOTTER 



M842 CONTROL 
M842 CONTROL 
* M842 CONT, 113V 
I M842 CONT, 230V 



M M 


□ODD 


DDODD 


U 


U 


u 


EEEEEE 


sssss 


MM MM 





3 








U 


U 


L 


E 


S 


M M M M 





3 


D 





U 


U 


L 


E 


s 


M M M 





3 


D 





U 


U 


L 


EEEE 


3SSS 


M M 





3 





D 


U 


U 


L 


E 


s 


M M 


Q 


3 








U 


u 


L 


E 


s 



U8 



M 0003 DDODO 



UUUU LLLLLL EEEEEE SSSSS 



LISTING 3F MODULES 



JUNE 5, 1974 



DICK BEST 



THIS IS A LISTING OF MODULES DESIGNED OR MANUFACTURED BY DECi ARRANGED ALPHABETICALLY BY SERIES, 

THE F0LL3WING SERIES ARE INCLUOEDI 700, 800, A, 9, CAB,, 0, D, E, F, G, H, K, M, R, S, W, X, Y, 

THE "PRODUCT LINE" IS THE GROUP WITH THE FINAL RESPONSIBILITY FOR THE MQ0ULE, 

THE "DESIGN ENGINEER" HAS DESIGN RESPONSIBILITY FOR THE MODULE, AND IS AVAILABLE TO HELP SOLVE PROBLEMS 



THE CODES AREl 

PRODUCT LINE 

8 s PDP8 
10 a PDP10 



STATUS COOE 



PROJECT CANCELLED 

IN DESIGNi NUMBER ASSIGNED 

IN DESIGN, PROD RELEASE STARTED 

CUSTOM BUILT 

RELEASED TO BUILD 

RELEASED TO PRODUCTION 

OBSOLETE, CAN STILL BE BUILT 

OBSOLETE, CANNOT BE BUILT 



NUMBERS AFTER CODE INDICATE MONTH/YEAR OF LATEST CHANGE IN 
STATUS OR DESCRIPTION 



FTP 

CAT « IN CATALOG 

CLP ■ COMPUTER LOGIC PRODUCTS 

COM a COMMUNICATIONS, PflPll 

CPL * COMMERCIAL PRODUCT LINE 

CSS a COMPUTER SPECIAL SYS 

DAS ■ DEC SYSTEM 10 ADVANCED SYSTEMS 

EDU ■ 8 * 11 FOR SCHOOLS 

FS * FIELD SERVICE 

IPG * INDUSTRIAL PRODUCTS GRQU P 

LDP ■ LAB 8, LAB 11 

LOGIC a LOGIC PRODUCTS 

LVP ■ LOW VOLUMN PRODUCTION, PARKER ST 

MCE a MECHANICAL CENTRAL ENGINEERING 

MS » MEDICAL SYSTEMS 

MTST « MEMORY TEST (DISCONTINUED PROD LINE) 

PERIPH a PERIPHERAL PRODUCTS 

PROE « PROCESS ENGINEERING 

PS ■ POWER SUPPLY GROUP 

OC a QUALITY CONTROL (TESTERS) 

SSCAL a SPECIAL SYSTEMS, CALIFORNIA 

SSCAN a SPECIAL SYSTEMS, CANADA 

SSMU a SPECIAL SYSTEMS, MUNICH 

SSU « SPECIAL SYSTEMS, U. K. 

TE « TEST ENGINEERING 

TPL ■ TRADITIONAL PRODUCTS 

TYP * TYPSETTING 

XML ■ CROSS PROD LINE MEMORY 

IF ANYONE FINDS INCORRECT OR MISSING INFORMATION CONCERNING THESE MODULES, 
PLEASE CONTACT DICK BEST, EXT *373, 



IN ORDER TO FJND THE PRODUCTION STATUS OF ANY MODULE CALL JOHN GROAK, 4266 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



OES 
ENGR 



STATUS 
MQ/YH 



DESCRIPTION 



1X9 



POWER SUPPLIES 



700 

700-D 

700-S 

700-DA 

701 

702 

702-A 

703 

704-A 

704-B 

704-C 

705 

705-B 

706 

707 

708 

708-A 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

716-B 

716-C 

717 

718 

718*8 

719 

720 

721 

721- A 

722 

722-A 

723 

724 

725 

725-A 

726 

727 

728 

728-A 

728-B 

728-C 

729 

730 

730-A 

731 

732 

732-A 

733 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 

10 
10 
10 

8 
8 
8 
10 

PERIPH 

10 

8 



CAT 

9/L 

12 

14 

15 

15 

15 

LDP 

8 

8 

S 

CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 

12 

PERIPH 

»ERIPH 



CAT 

CAT 

1 

10 

CAT 

CAT 

CAT 

MTST 

CAT 

CAT 

1 



7 

su 
su 

WW 



GS 



MA 



DV 
AR 

DV 
JZ 
RI 

WH 
WH 



HD 

HD 



DREW 



CLASSROOM RACK MTD PWR SUP W SW * PILOT LIGHT 

700-S * TELEPHONE DIAL (USES 900 CONTROL PANEL)* 3«W051, 1-R401 
700 * 4 PUSHBUTTON SWITCHES 
50HZ 700-D 

POWER SUPPLY REGULATOR USED ON CROl-B, -C 

MARGINAL CHECK SUP- 728 W SMALLER CAPS & REMOTE VARJAC AND POLARITY SWITCH 115V 60H? 
50HZ 702 

FAST MEM PWR SUP- *1.8V 6Ai -3V 6A REGULATOR FROM A 728 POWER SOURCE 
8/1 PWR SUP- *5V lOAi -15V 5A, -30V 6Ai *15V UNFILTEREQ 5A, 50/6QHZ 
704- A FOR PEDESTAL 8/1 
704-A W NO MERCURY RELAY 
7/72 PDP10 2,5 D MEM * ME10, *10V 3,9Ai -15V 24A, 2 FLOATING 1CV 4A EA 50/6QHZ 
19" 705 

MEMORY DRIVE PWR SUPl 49V 20A UNREGULATED (G805 FOR 36V 2CA REG IN LOGIC) 2,5 MEM 
11/66 BIG 8 SUPPLY (SAME AS 708 BUT MODULES MOUNTED ELSWHERE) 
PDP8 POWER SUPPLY 4 CONTROL 115V 60HZ 
50 HZ 708 

PDP9 MODULAR 50/60HZ SUPPLY* ALSO FOR LINC 8 4 BIG 8 
+10V 1A SUPPLY 

NEW PDP9 POWER SUPPLY 4 CONTROL 
VR12 POWER SUPPLY' */-6V, */-0OVi +400V, *30V 
5/73 PDP14 POWER SUPPLY 5V 7,5Ai REPLACED BY H752 
PDP15 POWER SUPPLY 

INDICATOR POWER SUPPLYl *6,5V 4A, 19"X3,S", RF09 
716 ON A 17" PANEL 
10/73 716 W CHOICE OF OUTPUT VOLTAGESl 6,5Vi 8V t 1CV (10A) 
PC8/L PWR SUPPLY* 115V 50/60HZ 

PDP8/L SUPPLYl *10V UNREG, *5v6A,-30V 2.5A TAP AT »15V (FOR SWITCHES) 115V 50/6QHZ 
230V 718 

POWER SUPPLY FOR LAB MODULES 

+10V, -3Vi -15V LAB MODULE SUPPLY 

721 W -3V SUPPLY DISCONNECTED, INCREASING THE -15V CURRENT 1.5A 

LAB MODULE SUPPLY! -15V 6,5Ai -3V lAt *10V lAi 19»X5,25« 

50HZ 722 

PDP12 SUPPLY (USES G824) 
TU56 POWER SUPPLY, 115V 
6/73 230V 725 

COMPUTER SUPPLY! -15V 8A, *10V IA, 17", 115V 60HZ 

50HZ 728 

728 W NO *10V 4 4 -15V TERMINALS 

50/60 HZ 728 

COMPUTER SUPPLYi -15V 6A, *10v 0.5A, 17" 

DUAL TO 20v 2.5A SUPPLY WITH METERS 

50HZ 730 

730 W NO METERS 4 RESISTOR FOR USE IN A DAC, 1510 ONLY 

730 W NO METERS 

50HZ 732 

MEMORY POWER SUPPLY 



MODEL 


PRQD OES STATUS 


NO 


LINE ENGR MQ/Y* 


734 


1 


7 


734-A 


1 


7 


734-B 


5 


7 


734-C 


5 


7 


734-D 


15 


6 


734-E 


15 


6 


735 


1 


7 


735-A 


1 


7 


735-B 


1 


7 


735-C 


1 


7 


736 


1 


7 


737 


5 


7 


738 


7 


7 


738-A 


7 


7 


739 


1 


7 


739-A 


1 


7 


739-8 






739. c 






739-D 


1 


7 


739-E 


1 


7 


740 


CAT 


7 


741 


CAT 


7 


741-A 


CAT 


7 


742 


CAT 


7 


743 


CAT 


6 


743- A 


CAT 


6 


744 


MTST 


7 


745 


*TST 


7 


746 


MTST 


7 


747 


CAT 


7 


748 


CAT 


7 


749 


CAT 


7 


749-A 


CAT 


7 


750 


CAT 


7 


760 


■■ 


7 


761 


m 


7 


762 


*TST 


7 


763 


- 


7 


764 


m 


7 


765 


m 


7 


766 


CAT 


7 


766-A 


CAT 


7 


767 


MTST 


7 


768 


MTST 


7 


769 


CAT 


7 9/67 


769-A 


CAT 


7 9*67 


770 


m ■ 


7 


770-A 


m 


7 


771 


MTST 


7 


772 


m 


6 


772-A 


m 


6 


773 


MTST 


7 


773-A 


•MTST 


7 


774 


1 


7 


775 


MTST 


7 



DESCRIPTION 120 

TO 20V 1i5A SUPPLY, 115V 60HZ 

50HZ 734 

734 FOR PDP5, INCLUDES EXTRA TERMINALS & REVERSING SWITCH 

50HZ 734-B 

734-8 W METER ACROSS MARGINAL CHECK VOLTAGE INSTEAD OF SUPPLY 

50HZ 734-0 

MEMORY POWER SUPPLY 

50HH 735 

MODIFIED FOR IMPROVED MEMORY DRIVER 

50H2 735-B 

17" X 4" 30V SUPPLY 

INEXPENSIVE TO 20V SUPPLY W POLARITY SW « NO RESONANT XFMR 

734 W KNOB & METER REMOTE 115V 60HZ 

50HZ 738 

MEM SUPPLYI 40 TO 60V 3A, 55 TO 75V 2A t 119V 60HZ 

50HZ 739 

? 

? 

40 TO 60V 5A.40 TO 75V 2A, 115V 60HZ 

50 TO 70V 5A, 65 TO 85V 2Ai 50HZ 

DUAL -15V 7A 

DUAL 15V SUPPLIES ISOLATED FROM GROUNDi 115V 60HZ 

50HZ 741 

COMPUTER -15V SUPPLY 

DUAL -15V 1-8, 5A, 19«X5,25», 115V 60HZ 

50MZ 743 

2 FLOATING 8V SUPPLIES CONNECTED TO X 4 Y BUSSES JN 1511, 15l2i CLAMPS TC */-20V 

*150Vi -150V, -300V USED IN 1510 

2 8V SUPPLIES TIED TO BUSSES IN 1510, CLAMPS TO GND & -40V 
10V SUPPLY FROM SOLA 7104 
-15V SUPPLYI 1/2 OF A 740 ON A 19" PANEL 

3 FLOATING SUPPLIES FOR 50, 51, 60, 61 CURRENT DRIVERS! 150V, 135v, 130V, 6.3VAC 
50HZ 749 

DC POWER CABLE FOR USING 722 TO LAB MODULE MTNG PANELS (901) 
♦15V & -15V FROM lOO.X-1010 XFMR 
*10KV FOR CRT, +150V, «135V, «265V 
1/2 744, OUTPUT MARKED "Z", 3,5" X 19« 
10KV IMA SUPPLY (SEE 770) 
TO 250V 60MA SUPPLY FOR TEST EQUIPMENT 
BENCH POWER SUPPLY 

FOR SOLID STATE CURRENT DRIVERS! *40V 0.5A, *30V 3*, "3QV 3A, -40V 0.5A, 115V 60HZ 
50HZ 766 

762 IN A 52 CHASSIS (REPLACED BY 773) 
767 * TERMINAL STRIP FOR */-20V CLAMPS 

9/67 766 W NEW XFMRI/36V 4A, 45V 1A, -36V 4A, .45V 1A, H5V 6CHZ 
50HZ 769 7 

10KV, *250V, -140V, FIL XFMR, U5V 60HZ (REPLACES 763) 
50HZ 770 
BUS -12V SUPPLY 
DUAL 36V 5A, 17", 115V 60HZ 
50HZ 772 

BUS -12V SUPPLY, REPLACES 771 * 767 
773 W CLAMPS TO */-20V 

COMPUTER -15V SA, 100X1016, 115V 60HZ (USE 728) 
BUS -12V LIKE 773 FOR SPLIT ♦ & -BUS 



MODEL PROD 
NO LINE 

776 MTST 
776-A MTST 

777 MTST 
778 

778-A 

779 

779-A 

780 MTST 

781 1 

782 CAT 
782-A CAT 

783 CAT 
783-A CAT 
783-C CAT 

784 CAT 
783 

785-A 

78* 

786-A 

787 6 

788 6 
789 

789- A 

790 CAT 

790-A CAT 

791 

791-A 

791-B 

791-C 

792 CAT 

793 

793-A 

794 

793 

796 

797 

798 

798. A 

799 

799-A 

POWER CONTROLS 



DES 
ENGR 



STATUS 



DESCRIPTION 



121 



DREW 



LN 

LN 



801 
804 

810 

811 

811-A 

811-B 

811-C 

812 

813 

814 

814-A 

815 



CAT 
TPL 

m 

TPL 
TPL 
TPL 
TPL 



CSS 



WH 

RR 
RR 
RR 

RR 



7 v/67 769 ON 17" PLENUM DOQR. 115V 6QH2 

7 9/67 50HZ 776 

7 12V BUS SUPPLY (775 W DIFFERENT CONNECTIONS FOR SCR SWITCHES) 

6 DUAL 15V 8A ON PLENUM DOORi 17" X 12", 115V 60HZ 

6 50MZ 778 

6 *10V 1A, -15V 8Ai -30V 4A, 10«X17«, 115v 60HH 

6 50HZ 779 

7 9/67 12V BUS SUPPLY W ISOLATING CHOKES, NO BIAS CONTROL 
7 16K PDP1 MEM POWER SUPPLY 

6 *10V 0.4A, -15V 3A 5,25" X 19« SUPPLY, 115V 60HZ 

6 50HH 782 

6 *10V 1A, -15V 8A, 10,5" X 19" 788, 115V 60HZ 

6 50HZ 783 

5 11/71 50/60HZ 783 

7 -3V ACCESSORY FOR 783 

6 *30V 4A» -30V 4A, 17", 113V 60HZ 

6 30HZ 785 

7 25V VARIABLE SUPPLY 3,25" X 19", 115V 60HZ 
7 50HZ 786 

6 2 USEC MEM INHIBIT SUPPLY, 40 TO 80V 5A 

6 40 TO 80V 2A 2USEC MEM SUPPLY 

7 8/66 *30V 4A, -30V 4A» 19", 115V 60HZ 
7 8*66 50H2 789 

7 11/69 SUPPLY FOR 2300/2600 CURRENT DRIVERS, 115V 60HZ 

7 11*6? 50HZ 790 

7 ♦ /. 80V TELETYPE LINE SUPPLY (A 790 WITHOUT *10V, -15V) 113V, 60HZ 

7 50HH 791 

7 791 W REDUCED RIPPLE (<0,5V) 

7 50HZ 791-B 

7 */.65Vi */-90Vi +/-100V» +/-110V FOR 6 CURRENT DRIVERS OF ANY KIND 

5 +/-80, 75, 70, 60, 55, 50, 45V 400 WATT <0.5V RIPPLE, U3V 60H2 TELEGRAPH LINE SUPPLY 

5 50HH 793 FOR UK * AUSTRALIA 



19" 7781 DUAL 13V 9A, 115V 60HZ 

19" 778-A | 50HZ 798 

19" 779 « *10V 1A, -15V 8A, -30V 4A, H5v 60HZ 

19" 779-A I 50HZ 779 



LAB MODULE CONTAINING A RELAY 

CONT FOR PC01, CR01, 340, 350, 75, 750 

2 STEP POWER CONTROL, 17" FOR PDP1 

POWER CONT W INTERLOCK, 17" 

POWER CONTROL FOR DUPLEX TAPE, 17", PDPl 

POWER CONTROL FOR HOLLY PRINTER, PDPl 

POWER CONTROL FOR HICRQTAPE (NOW DECTAPE), PDPl 

2 1/2 AMP POWER CONTROL FOR TELETYPE PUNCH, FAST QN, SLOW OFF, 17" 

2-STEP POWER CONTROL, 3 WIRE, 17" 

2-STEP POWER CONTROL FOR ANELEX PRINTER 

2-STEP POWER CONTROL FOR EXTRA MEMORIES 

POWER CONTROL PANEL. 5X19 



MODEL 


PROD 


OES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 


MO/Y* 


816 


CSS 




7 


817 


CSS 




7 


8lfl 


CSS 




7 


819 


TPL 


RR 


7 


820 


TPL 


RR 


7 


821 


TPL 


RR 


7 


822 


TPL 


RR 


6 


823 


TPL 


RR 


6 


824 


• 


■ 


7 


825 


TPL 


RR 


6 


825-A 


TPL 


RR 


7 


826 


TPL 


RR 


6 


826-A 


TPL 


RR 


6 


827 


• 


■ 


7 


828-B 


TPL 


RR 


6 


829 


TPL 


RR 


6 


830 


TPL 


RR 


6 


831 


TPL 


RR 


6 


832 


TPL 


RR 


6 


832 -A 


• 


• 


7 


832-B 


TPL 


RR 


6 


832-C 


TPL 


RR 


6 


832-D 






5 


832-E 






5 


832-F 






5 


832-K 


CSS 


BV 


5 2*72 


833 


m 


• 


7 


834 






5 


834-8 






5 


835 


TPL 


RR 


6 


835-B 


TPL 


RR 


6 


836 


TPL 


RR 


6 


837 


m 


• 


7 


838 


TPL 


RR 


6 


839 


TPL 


RR 


7 


840 


TPL 


RR 


7 


841-A 


15. 


FA 


6 


841-B 


15 


FA 


6 


841-C 


15 


FA 


5 


842 


15 


FA 


1 


843 


15 


FA 


1 


844 


10 


KE 


5 


844-8 


10 


KE 


1 


845 


10 


KE 


6 


845-C 


CSS 


AHDAB 


2 4772 


846 


10 


su 


6 


847 


CSS 




3 


847-B •' 


CSS 




3 


848 


10 


DG 


6 


849-A 


IPO 


MQRQ 


5 


849-B 


IPS 


MQRQ 


1 


849-CA 


IPO 


FE 


2 3?72 


849-CB 


IPS 


FE 


2 3/72 


850 


* ; 


*• 


1 


851 


- 


■ 


1 



DESCRIPTION 122 

POWER CONTROL PANELi 3 1/2 X 19 

UPPER POWER CONTROL PANEL WITH FRENCH DOORS, 5 7/8 X 1* 1/2 

LOWER POWER CONTROL PANEL WJTH FRENCH DOORS, 5 7/8 X 1* 1/2 

POWER CONTROL FOR PUNCH & READERj PUNCH IS FAST ONi SLOW CFF 

SINGLE STEP POWER CONTROL W REMOTE TURN ONi FILETERS, CIRCUIT BREAKERi 8x17 

MARGINAL CHECK PANEL 

POWER CONTROL FOR TAPE UNIT 50 

SCR 3-AMP CONTROL 

POWER CONTROLi 2 SWITCHES! "AC"# "OlRVERS". 3 1/2 OR 5 1/4 X 19 

2-STEP POWER CONTROL (813 W 100MS HOLD FOR POWER LOSS) 

825 W DELAYED OUTPUT CONTROLLING -15V ONLY 

811 WITH 3 HG RELAYS, HV CONTROL DC 

? 

POWER CONTROL * 10V SUPPLY 

POWER CONTi 5 1/4X19, CB, 4QUTLETS FRONT, 4 BACK, CHRQMACOATED 

2-STEP POWER CONT FOR PDP6 

2-STEP POWER CONT FOR 570 MAG TAPE TRANSPORT 

POWER CONT W TERM STRIP* OPT CB SIZE* LIGHT 

2-STEP PWR CONT W HG RELAYS AND ELAPSED TIME METERi 8X17 

2-STEP PWR CONT, 50 HZ, TJME METER (NEVER MADE) 

2-STEP PWR CONT, 230V 50HZ W METER 

832 W 30AMP CB 

2-STEP 115V 60HZ 20A PWR CONT W INTERLOCK, TIME METERi ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

230V 50HH 20A PWR CONT W INTERLOCK, TIME METERi ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

115V 60HH 30A PWR CONT W JNTERLQCKi TIME METERi ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

832-F EXCEPT HG COMPONENTS REPLACED 

832 W NO ELAPSED TIME METER (NEVER BUILT) 

1 STEP HG POWER CONT, 115V 20Ai ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

1 STEP HG PWR CONT, 230V 20Ai ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

834 W 6,3V TRANSFORMER 

834-B W 6,3V TRANSFORMER 

DC RELAY PANEL W 4 OJQDE INPUT FOR CONTROLLING 832, 83«, 853, 854 

DC RELAY PANEL W 3 DIODES i AC RELAY FOR CONTROLLING 832, 834 

POWER DISTRIBUTION PANEL 4X17 

3 PHASE PWR CONT FOR 237 DRUM 

-15V DELAY PANEL FOR PDP7-A 

115V 30A PWR CONT FOR PDP9 

115/230V 30A PWR CONT W SWITCH « HG RELAY 

115/230V 30A PWR CONT W ROWAN CONTACTOR 

RESERVED FOR 17" 841«S 

RESERVED FOR 19" 841«S 

2-STEP PWR CONT FOR 10 PERIPHERALS 

19" 844 

3 PHASE PWR CONT 115/230V, 60/50HZ 

845 W 3 PHASE POWER FAIL RESTART 

OVERVOLTAGE PROTECTOR (CROWBAR *13V> FOR ADDER PROTECTOR 

REMOTE PWR CONT (8/1, 17") 

19" 847 

1 MALEi 1 FEMALE PLUd DELAY RELAY (4 SEC) TO DELAY POWER TO TU55»S 

PWR CONT FOR AFC * UDC 

230V 849-A 
3?72 849 W THERMAL CUTOUT FOR 11/07 U5V 
3/72 230V 849-CA 

RELAY PANEL 

RELAY PANEL 
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NO LINE ENGR MQ/Y* 

852 - 1 RELAY PANEL 

853-E 5 10-1/2 X 19 832-Ei ECO* 6/71 TO REMOVE MERCURY 

853-F 3 10-1/2 X 19" 832-F, ICO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

854 3 7X19 834, ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

854-B 5 7X19 834-Bi ECO 6/71 TO REMOVE MERCURY 

854-C 3 834-B WITH 115 VAC CONTROL INPUTi ECO 6/71 TC REMOVE MERCURY 

853 15 DV 5 L FILTERED PWR CONTi U5/230V, 30A FOR RF09 

856 15 ELIA 5 19" 836 

857 10 K£ 2 7271 MASTER PWR CQNT FOR KIlO 

858 10 KE 4 44*72 AUX POWER CONTROL W 3 PHASE POWER FAIL (USED WITH 857) 
860-A 11 SDW 6 3/74 115V 30A PWR CONT FOR BOTTOM OF CAB, 8/E « 11 COMPATIBLE 
860-B 11 BDW 6 3/74 230V 15A PWR CONT FOR BOTTOM OF CAB, 8/E « 11 COMPATIBLE 
860-C 11 BDW 6 3/7* 860-A W BOTH OUTPUTS SWITCHED, H5V 

860-0 11 9DW 7 3/74 860-B W BOTH OUTPUTS SWITCHED, 230V 

861-A PS FL 4 3?74 3 POLE 4 WIRE 16A 125/250V POWER CONTROL, 19 X 5,2» INCHES 

861-B PS FL 4 3/7* 2 POLE 3 WIRE 16A 250V POWER CONTROL* 19 X 5,25 INCHES 

861-C PS FL 4 3/7* g pole 3 WIRE 24 AMP U5V POWER CONTROL, 19 X 5,25 INCHES 

862-A PS BU 1 9/72 U5V 16A TABLE TOP POWER CONT, 4 SWITCHED OUTLETS, NO CKT BRKR, 3 PIN MAT'N'LQCK CONTROL INPUT 

862-B PS BU 1 9/72 230V 16A 862-A 

863-A PS DREW 1 7/7*5 5 WIRE 115V 75A 3 PHASE POWER CQNTROLi KLlO 

863-B PS DREW 1 7/7*5 5 WIRE 23QV 40A 3 PHASE POWER CQNTROLi KHO 

864 PS DREW 1 7/7*5 SYSTEM POWER CONTROL (CONTROLS 863, 861, ETC) 

893 8 LN 6 64 FUSES, 1/8 AMP EACH USED W 793 IN DC08-C, EUROPE 

COMPLEX ANALOG MODULES 

A001 IPO AKI 5 3/74 11-BIT ♦ SIGN A/D FOR UDC, USES PADDLE BOARD A002, 1-1000 PROG GAIN ♦/•15V DC/DC CONVERTER, QUAD 8,5 

A002 IPC AKI 4 2/7* e CH FLYING CAP SOLID STATE Mgx PADDLE BOARD FOR A001 (1,5 H2 BANDWIDTH, BIPOLAR) 

A002-YA IPS RG 2 7/7*5 A002 W 60HH BANDWIDTH, UNIPOLAR 

A003 SSCAN OF 3 9/73 A001 W CONNECTORS FOR X BUS (SEE M7829) 

A004 SSCAN OF 3 9/7*5 4 CH FLYING CAP MUX, BERG INPUTS, X BUS CONNECTIONS (SEE M7829) 

A005 1P6 AKI 1 l/7« 8 CH FLYING CAP HG RELAY 12-BIT ADC PRQG GAIN* t HZ BW, BIPOLAR (ADU02), HEX 

A006 SSCAN OF 3 3/74 64 SINGLE ENDED OR 32 DOUBLE ENDED MUX W X BUS CONNECTIONS (SEE M7829) 

A007 IPO AKI 1 3/74 16 CH RELAY MUX FOR A005, HEX 

ADDS LDP GFS l 5/74 ±o BIT A/Di S * H, 16 CH MUX, SINGLE ENDEDi PROG SINGLE OR BIPOLAR (AD8-A), QUAD 

MULTIPLEXERS 

A100 CAT 3 MX SWITCH SIMILAR TO 15780, 2 SINGLE POLE TRANS Sw, 12V MAX IN 

A101 6 (OBSOLETE), MX SW, SIMILAR TO 15781 

A102 6 (OBSOLETE), MX SW, SIMILAR TO 15782 

A103 CAT 5 MX SW, SIM TO 15783, 2 SINGLE.PQLE SW, 30V MAX IN 

A110 6 (OBSOLETE), RELAY MX, SAME PIN CONNECTIONS AS A100 

Alll CAT 5 LOW-LEVEL RELAY MX, 2 3-POLE GUARDED SW, 10V MAX JN, COMMON OUTPUTS, COMMON MODE 200V 

A112 IPC 5 11/71 REED RELAY REPLACEMENT FOR Alll (MORE OFFSET & SLOWERi BUT WORKS) 

A120 7 (08S0LETE), 3 BIT FET MX 

A121 CAT 5 MX SW, 4 SINGLE-POLE MOS FET SW, 10V MAX IN, INDEP OUTi NEG LOGIC 

A122 IPS 5 A121 WITH 3-1NPUT AND GATES * OUTPUTS COMMON 

A123 CAT 5 MX SW, POS LOGIC, 4 SINGLE-POLE MOS FET SWi COMMON OUTPUT 

A124 IP5 DCB 5 A123 WITH SEPARATE DIGITAL & ANALOG GNDS 

A125 IPG FE 5 2/7« QUAD MULTIPLEX FET SW, OPEN CKT W NO POWER, CAN REPLACE A124, SINGLE 5 

A126 LOGIC RF 4 5/74 8 CH CMOS ANALOG MUX, DOUBLE 5 

A130 12 UDL 5 MX FOR LINC 4 CKTS 

A131 12 RI 5 MX FOR PDP-12, 8 CHANNELS, DRIVES AN A215 

A132 7 (NEVER RELEASED), FET GATE DRIVER 
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NO LINE ENCR MQ/Y* 

A133 10 DREW 3 11/71 8 CHANNEL FET SWITCH FOR KllO, TO *10V RANGE 

A140 15 HL 5 2 CHANNEL ANALOG SWITCH. 2/CARD, USES SWITCHABLE 0? AMP, FOR VT19 

A141 15 LH 5 BREAK POINT GENERATOR FOR VT15 ( USED WITH A311 

A142 

A150 IPG *ORQ 5 8 CHANNEL FLYING CAP MUX, OUADi CONNECTOR ON HANDLE END FDR INPUT 

A151 IPG MQRO 5 BLOCK SELECT FOR AM07-A 

A152 IPS MORO 2 3/72 SOLID STATE A150 

A153 IPG MORQ 1 11/71 SOLID STATE AlSl 

A160 CAT OCB 5 7/73 8 CHANNEL MUX (ANALOGIC) i 20-A160, DOUBLE X 5 

A161 CAT DCS 5 7/73 8 CH MUX WITH 111 AMP (ANALOGIC), 20-A161, DOUBLE X 5 

A162 CAT 0C8 5 7/7*5 8 CH MUX WITH DECODER « ENABLE (ANALOGIC) » 20-AU2, DOUBLE X 5 

A163 CAT DCB 5 7/73 8 CH MUX WITH 111 AMPi DECODER, i ENABLE (ANALOGIC), 2Q-A163, DOUBLE X 5 

A164 CAT DCS 5 7/73 8 CH CONSTANT IMP MUX (ANALOGIC), 20-A164, DOUBLE X 5 

Al«5 CAT DCB 5 7/73 8 CH CONST IMP MUX WITH 111 INVERTING AMPi (ANALOGIC) 1000 OHMS/VOLT, 2Q-A165, DOUBLE X 5 

A166 CAT DCB 5 7/73 a CH CONST IMP MUX WITH DECODER (ANALOGIC) , 20-A166. DOUBLE X 5 

A167 CAT DCB 3 3/7* 8 CH CONST IMP MUX WITH 111 INV AMP (ANALOGIC) 100O OHMS/VOLT. WITH DECODER, 20-A167, DOUBLE X 5 

AMPLIFIERS 

A200 CAT 6 DIF OP AMP, HIGH DC GAIN, PURCHASED, ENCAPSULATED, lOVi 30 MA OUT 

A200-YA IPG 5 -10V TO *10V INPUT, OV TO -10V OUTPUT 

A200-YB IPO 5 OV TO -10V IN, TO -10V OUT 

A200-YC IPG 5 OV TO +1QV IN, TO -10V OUT 

A200-YD IPG 5 «5V TO *3V INi TO -10V OUT 

A200-YE IPO 3 OV TO -5V IN, TO -10V OUT 

A200-YF IPO 5 OV TO + 5V IN, TO -lOV OUT 

A201 6 (OBSOLETE) i Op AMP SIMILAR TO 1751 

A202 12 PI 3 2 ANALOG PREAMPS, FOR PDP8/L 

A203 7 CAPSTAN SERVO PREAMP 

A204 DIS 7 DEFLECTION PREAMP 

A206 CAT 6 DIF OP AMP, FAST SETTLING, PURCH FROM ANALOG DEVICES. IQVi 15 MA OUT 

A207 CAT 5 DIF OP AMR, ECONOMICAL. GENERAL PURPOSE, 10V, 15 MA OUT 

A207-YA IPO 5 -10V TO *10V INPUT. OV TO -10V OUTPUT 

A207-YB IPG 3 OV TO -10V INi TO ilOV OUT 

A207-YC IPG 5 OV TO *10V IN, TO ilOV OUT 

A207-YD IPO 3 -5V TO +Sy IN. TO -10V OUT 

A207-YE IPO 5 OV TO i5V IN, TO -10V OUT 

A207-YF IPO 5 OV TO *5V IN, TO -10V OUT 

A207-YH IPO 3 TO -10V IN, TO HOV OUT 

A207-YJ IPO 5 TO -10V IN, -10 TO *10V OUT 

A207-YK IPO 5 TO -10V IN, -5 TO +5V OUT 

A207-YL IPG 5 -10,51V TO *10,51V IN, TO *10,51V OUT 

A207-YM IPO 3 TO *10V IN, *10,51V TO OV OUT 

A207-YN IPO 5 TO -10,51 INi TO H0.51V OUT 

A207-YP IPO 5 TO *5V IN* *10,51V TO OV OUT 

A207-YR IPG 5 TO -5,25V IN. TO *10,5l OUT 

A207-YS IPO 5 -5V TO *3V IN, *10,5lV TO OV OUT 

A208 DIS BU 3 POWER OP AMP FOR REMOTE DISPLAY, 200 MA OUT 

A209 12 CL 5 2 PREAMPS FOR TO *2V, MODIFIED A202 FOR LJNC, GAIN OF 5 

A210 IPG MQRO 5 XI AMP FOR GASCHRQM-8, HIGH COMMON MODE VOLTAGE AND REJECTION 

A211 IPG MORO 5 XlO AMP, SIMILAR TO A210 

A212 IPO MORO 3 VARIABLE GAIN AMP, XI TO X256, FOR GASCHRQM-8, DOUBLE WJBTH « THICKNESS 

A213 IPO FE 6 10 CPS LOW PASS ACTIVE FILTER, FOR GASCHRQM-8 

A214 12 RI 5 DUAL X5 AMP FOR PDP-12 

A214-YA 12 RI 5 TO *2V IN. X5 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



A214-YB 12 

A214-YC 12 

A214-YD 12 

A214-YE 12 

A214-YF 12 

A214-YH CSS 

A214-YJ CSS 

A214-YK CSS 

A215 12 

A215-YA 12 

A215-YB 12 
A216 
A217 

A217-YA CSS 

A217-YB CSS 



IPG 
15 



A218 
A219 
A220 
A221 
A222 
A223 
A224 



A234 
A235 
A236 

A238 



12 

IPC 

IPC 

15 
IPO 
IPS 
12 



A224-YA 12 
A224-YB 12 
A224-YC 12 
A225 12 
A225-YA 12 
A225-YB LDP 
A226 12 
A226-YA 12 
A226-YB 12 
A226-VC 12 
A227 
A228 
A229 
A229-YA IPS 
A229-YB IPG 
A229-YC IPS 
A229-YD IPS 
A229-YE IPS 
A230 IPS 
A230-YA IPS 
A23C-YB IPS 
A230-YC IPS 
A230-V0 IPG 
A230-YE IPS 
A230-YF IPS 
A231 
A232 
A233 



15 
15 

IPS 



S/E 

B/E 

IPS 



A233-YA IPO 



IPS 
IPS 
IPS 
15 



DES 
ENGR 

RI 
RI 

SPB 

GPB 

GPB 

DH 

OH 

DH 



MQRO 

LH 

JJL 

JJL 

RI 

MQRO 

FE 

DR 

MQRO 

MQRO 



STATUS 
MQ/Y* 



DESCRIPTION 



125 



LH 
LH 
HL 
RG 



9Q 

HL 

EK 

EK 

EK 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

RG 

SPB 

GPB 

RG 
RG 
RG 
SG 
RG 
^L 



TO «1V IN XIO 
-.5 TO *1,5V X5 



*/- 5V IN, XI 

*/-10V IN, X 1/2 

TO -2V IN, X5 

TO *10V IN, XI 

TO *5V IN, X2 
10/70 TO *1V IN XIO, 
10/70 .,5 TO *,5 IN X1Q, 
10/70 .,5V TO 4,5V JN X2, -,5 TO 9,5V XI 

ANALOG BUFFER FOR PDP-12, USED WITH A13l 

A215 WITH FILTER CAPS REMOVED, J2pOVi H2«+10V 
5/73 A215 WITH FILTER CAPS REMOVED, J2* -lVi H2i*lV0LT 

BUTTERWORTH FILTER, 2 CPS, REPLACES A213 EXCEPT FOR POLARITY 

SUMMER-DRIVER FOR VT1.5, 5 FET INPUTS, ONE W OFFSET POTi X-l, 10K IN, BUF OUT 
2/70 A217 WITH GAIN QF 1 AND NO OFFSET 
2/70 A217 WITH GAIN OF 2 AND NO OFFSET 

DUAL DAC BUFFER FOR LINC/8 RETROFIT 

SWITCHED GAIN AMPLIFJERi 8 GAJN POSITIONS, FOR AM07 

SELECTABLE GAIN NON-INVERTING AMP,. GAINS OF 1,2,4, OR 8, TO -10V IN, + /- 10V OUTi 1 US TO 

TWO ANALOG CABLE DRIVERS, DJF INPUT, GAIN OF 1/2, CKT OF A217, 50 OHM LQADi */- 5V OUT 

LOW DRIFT A220 

3RD ORDER BESSEL FILTER FOR AM05, 3 MS RISE TIME TO ,0U, -20 DB AT 2 KHH 
5 11/71 SINGLE CH BI-PQLAR DJFF AMP, GAIN*5, 100 MEG OHM INpUTi 74 DB CMR, */»10V CUT 
5 11171 A224 WITH GAIN OF 2, + /- 5V IN 

5 11/71 A224-YA WITH 2X ATTEN AT INPUTI */«lOV IN, 20K INPUT 2» SAIN OF 1 
5 11/71 A224 WITH GAIN OF 10, */- IV IN 
5 11/71 DEFLECTION AMP FOR 4 AMP YOKE , VR14 
5 5/73 REDUCED SAIN A225 FOR PDP15, CREATED BY ECO 
5 5/73 A225 W FASTER SETTLING TIME, GT40 

5 11/71 SINGLE CH DIFF AMP, GAJN*lO, UNI-POLAR, *2 INPUT, */-lOV CUT, JUMPER CHANGE FOR NEG INPUTS 
5 11/71 A226 EXCEPT GAIN * 4, TO +5 INPUT 
5 H/71 A226 EXCEPT GAIN s 2, TO +10 INPUT, 20K INPUT 2 
5 11/71 A226 WITH GAIN OF 20, TO +1V IN 

1 10/70 DUAL LAG & INTENSITY DECODER W 2 AXIS DRIVER, FOR VS04 4 RM503 

5 A217 WITH ONE INVERTING INPUT 
3 5/73 OIF AMP ♦ SPACE FOR FILTER 

3 5/73 A229, 17 H2 LOW PASS, 4 POLE 
3 5/73 A229, 2000 H2 LOW PASS, 4 POLE 

6 6/72 A229, 10 HZ LOW PASS, 4 POLE 
3 l/7« A229, 2 POLE 4 Hi LOW PASS 

3 1/7* A229, 1,5 H2 LOW PASS PASSIVE FILTER 

5 11/71 DUAL DIFF OP AMP, SPACE FOR RESISTORS, (2 741'S), OUTPUT RANGE OF */»10V 

2 4/71 FOLLOWER IN CH 1, 2 INPUT DJFF ADDER CHAN 2, GAIN OF 1 

2 4/71 FOLLOWER IN CHAN 1, INVERTER IN CHAN 2 WITH GAIN OF -1 OR -0,5 

5 11/71 2 DIFF 2 INPUT ADDERS, GAJN OF 1 

2 4/71 INVERTER IN CHAN li GAJN OF 0,0625, INVERTER IN CHAN 2i GAIN OF -4 

2 4/71 INVERTER IN CHAN 1 WITH GAIN OF -0,1, INVERTER WITH GAIN OF -1 IN CHAN 2 

2 9/71 CH 11 GAIN OF -2 OR *3j CH 21 FOLLOWER 
5 4/72 64 CH MUX CONTROL FOR A232 & A841 

5 9/72 8 PREAMPS J 8 CH MUX EXPANSIONi A131 & A215 CKTS, AM8-E8 
5 11/71 4 CH PADDLE BOARD FOR A633, A634, TO *10V, QUAD X 5 

3 7/73 A233 WITH */-lOv OUTPUTS 
5 11/71 A233 EXCEPT *1 TO + 5V 

5 11/71 A233 EXCEPT 4 TO 20 MA 
5 9/72 A233 EXCEPT 10 TO 50 MA 

4 2/7* DUAL IMPROVED A228 



,Q1X 
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NO LINE ENGR MO/Y* 



A239 IPO MQRQ 2 3/7* SW GAIN AMPi 8 RANGES 

A240 IPS TM 2 4/7* FILTER. 3RD ORDER BESSELi PROG BANDWIDTH 

A241 LD» JL 4 7/73 4 PREAMPLIFIERS, MANUALLY SWITCHED TO *2V, */-5V, TC *10V IN, */.5V OUT, LOW TC, DOUBLE .8,5 

A242 LDP JL 4 5/74 a241 W */-lV IN, */«5V OUT ONLY 

A243 IRQ RG 4 2/74 DUAL 1 MEGOHM INPUT DJFF AMP, GAIN*1, V-10V OUT, SPACE FOR 2ND STAGE QF GAIN, SINGLE 5 

A243-YA IPS PG 4 2/7* A243 W 1,5 HE LOW PASS FILTER 

A243-YB IPG RG 2 7/7*3 A243 W 0,5 USEC FILTER ON OUTPUT 

A244 IPG DEB 5 2/7« DUAL 10 MEGOHM INPUT DJFF AMP, GAINsl, */»lOv OUT, SPACE FOR 2ND STAGE OF GAINi SJNGLE 5 

A244-YA IPG DEB 3 1/7" A.244 WITH 1,5 HZ RC FILTER 

A244-YB IPG DEB 1 9/7-5 ONE 10-MEG INPUT DIFF AMP, GAIN * 1, SINGLE ENDED X10 AMP, BOTH V1CV QLT 

A244-YC IPG DEB 1 11/73 DUAL SINGLE ENOED FOLLOWER, */-10V 

A244-YD IPG DEB 1 11/73 DUAL 5. IK INPUT DIFF AMP, GAIN'li */-10v 

~" 4/7« SELECTABLE GAIN AMP FROM XBUS (SEE M7828)i GAINS OF 1, 1C, 100, 1000, QUAD 

7/73 DUAL DIFFERENTIAL OP AMP, 20-A260, DOUBLE X 5 



A245 SSCAN OF 1 
A260 CAT DCS 5 



GENERATORS 

A300 VTST 5 X10 AMPLIFIER 

A310 IPG MQRO 5 4X LINE FREQUENCY CLOCK* GASCHRQM-8 (INTEGRATOR * 2 COMPARATORS) 

A311 15 *L 7 5/74 BASIC VECTOR GENERATOR FOR VU5, REPLACED BY A318 

A312 DIS BM 5 ANALOG FUNCTION GENERATOR FOR KV8/I 

A312-YA DIS BM 5 A312 WITH LONGER TIME CONSTANTS FOR MULTIPLE TERMINALS 

A313 DIS BM 1 9/6» WRITE THROUGH OPTION CARD FOR KV8/I 

A314 DIS BM 5 COMPARATOR, USED IN VT02 TERMINAL (WITH KV8/I) 

A315 IPG GFS 5 ABSOLUTE AMPLIFIER WITH SIGN BIT 

A316 8/E ADL 7 (OBS), ANALOG FUNCTIONS FOR VS8-E, QUAD, 8,5, A312 PLUS 

A317 15 HL 6 7*73 ARBITRARY VECTOR FOR VT15, DOUBLE 8,5 (WILL BE REPLACED BY A3170) 

A3170 15 HL 4 2/74 ARBITRARY VECTOR FOR VT15, REPLACES A317i OOUBLE 8,5 

A318 15 HL 5 2*74 BASIC VECTOR GENERATOR FOR VT15, IMPROVED A311, DOUBLE 5 

A3180 15 AA 4 2/7« ARBITRARY VECTOR GENERATOR FOR VT15, REPLACES A318 IN ARBITRARY SYSTEMS, DOUBLE 8,5 

A319 15 GDG 2 7/71 X 4 Y COMPARATOR, VW01-PS, DOUBLE X 5 

A320 LDP HL 5 3274 VECTOR GENERATOR * DRIVER FOR VT40, HEX 8,5 

A321 LDP AA 1 3/74 GT48 CHARACTER GENERATOR. QUAD 

A322 LDP HL 1 5/74 V T48 VECTOR GENERATOR, 4 LAYER HEX 

A323 LDP HL 

A324 LOP HL 

A325 LDP HL 

SAMPLE * HOLOS 

A400 CAT 5 SAMPLE * HOLD, GAIN OF -1, 10V MAX IN, NEG LOGIC 

A401 12 RI 5 SAMPLE & HOLD, USED ON LINC-8, SIMILAR TO A705 

A402 DIS 7 (OBSOLETE), FOLLOW « HOLD, EQUIV TO 1575 

A403 7 (NEVER MADE) 

A404 CAT 5 SAMPLE & HOLD, SIM TO A400, PQS & NEG LOGIC CONTROL, 8 USEC ACQUISITION 

A405 11 5 SAMPLE 4 HOLD, POS LOGIC ONLY, 2 US ACQUISITION, REPLACES A404 JN PDP12 « AD01 

A406 LOP JL 4 5/73 SAMPLE & HOLO (15 BIT ACCURACY) SINGLE 8.5 

A407 LDP JL 5 2/74 A406 8 CH MUX, SINGLE 8.5 

A408 LDP JL 4 3/74 8 CH SWITCHED GAIN MUX (1, 4, 18, 64), SINGLE 8,5 

A440 12 5 12/71 4 CHANNEL SAMPLE « HOLD (SIMILAR TO A405) 

A460 CAT DCS 5 7/73 SAMPLE & HOLD WITH NO jNPUT BUFFER, 20-A460, DOUBLE X 5 

A461 CAT DCB 5 7/73 A460 WITH AN INPUT BUFFER, 20.A461, OOUBLE X 5 

COMPARATORS 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

A500 MTST 7 (OBSOLETE) i HIGH SPEED DIF AMP & SLICER FF, REPLACED BY A501 

A50i MTST 6 (OBSOLETE), A300 WITH DIFFERENT PINS. NO INTERNAL PQTi 9LICER FF 

A502 CAT 5 COMPARATOR WITH i MV RESOLUTION, DIF IN (SIM TO 157?), NEC LOGIC 

A503 MTST 7 (OBSOLETE) , SLICER FF 

A504 MTST 7 (OBSOLETE), DISCRIMINATOR WITH FF 

A505 IP5 RG 2 9/72 DUAL VOLTAGE LEVEL DETECTOR, ADJUSTABLE FROM *10V TQ .10V, SINGLE 3 

DACS 

A6O00 LDP GFS 3 5/73 12 BIT O/A W REF, CURRENT OUTPUT, REQUIRES ♦/•15V, 2 3/8 X 3 3/4 SUBASSEMBLY 

A60Q0-YA LDP GFS 3 9/72 A6000 W 10-BIT ACCURACY 

A6000-YB LOP GFS 1 1/7* A6000 EXCEPT OFFSET REFERENCE VOLTAGE AT PIN 1 EXCEEDS ■! TO -1.16 V RANGE 

AftOl CAT 5 D/A, 0.25X ACCURACY, 3 BIT LADDER SECTION FOR TO -10V OAC, NEG LOGIC 

A602 6 (OBSOLETE), 3-BIT BINARY DAC, MED ACC 

A603 6 (OBSOLETE), 3-BIT BINARY DACi HIGH ACC 

A604 CAT 5 O/A, Q.025X ACC, 2 BjT LAODER SECTION FOR TO -10V DAC, NEG LOGIC 

A605 CAT 5 A604 WITH 0,005% ACC 

A606 CAT 5 A604 WITH OIF WEIGHTING RESISTORS, USED WITH A604 FQR 2421 BCD 

A607 IPC 5 CHEAP 10 BIT DAC FOR DISPLAY 

A608 CAT 5 D/A, 10 BITS, TQ HOV OUT, SINGLE BUFFER, POS LOGIC 

A609 CAT 5 D/A, 10 8JTS, -5 TO *5V OUT, SINGLE BUFFER, POS LOGIC 

A610 CAT 5 A608 WITH OOUBLE BUFFER 

A611 CAT 5 A609 WITH DOUBLE BUFFER 

A612 DIS BM 5 10 BIT DAC WITH PET GATE DRIVERS, KV8/I 

A613 CAT 5 D/A, 12 BITS, BINARY OR BCD, TO *10V OUT, POS LOGIC 

A614 IPS - RG 5 12 BIT OAC WITH BUF REG, */-10V, 8,5 , DOUBLE 

A615 12 RI 5 9 BIT DAC FOR PDP-12, WITH DUPLICATE INPUTS TO 2ND & 3RD LSB'S 

A616 CSS JUL 6 4/71 ANALOG DEVICES MINIDAC, 10 BIT, 40 NS DAC 

A617 8 AOL 2 3/70 2 3-BIT DACS & COUNTER, FOR CHAR GEN VA8 IN KV8 

A618 CAT 5 A608 USING *5V SUPPLY INSTEAD OF *10V 

A618-YA 15 LH 5 A618 WITH TO +5V INPUT 6 SUMMING NODE BROUGHT CUT 

A619 CAT 5 A609 USING *5V SUPPLY 

A620 CAT 5 A610 USING +5V SUPPLY 

A621 CAT 5 A611 USING *3V SUPPLY 

A622 15 LH 5 7/71 10. BIT SINGLE BUFFERED DAC, 5 USEC SETTLING TIME, VT15 

A623 15 RF 5 1^72 12-BIT DOUBLE BUFFERED DAC, 10 USEC SETTLING TIME, AA19 

A624 15 GDG 2 7/71 10-BIT BUFFER * DAC, TO *5V, SINGLE X 5 

A625 uOP AW 5 10*73 2 12-BIT DACS, */-5V 

A633 IPG RG 5 12/71 4 D/AfS, 10 BITS. UNIPOLAR, USED WITH A233,4,5,6, TO «1CV, GUAD X 8,5, FOR UOC 

A6330 IPG RG 1 2*74 4 CHANNEL 10-BIT DAC, TO *10V, HEX. ICMDA-OA 

A6331 IPO RG 1 2*74 4 CHANNEL 10-BIT DAC, 1 TO *5y, HEX, ICMDA-OB, USES ETCH OF A6330 

A6332 IPG RG 1 2/74 4 CHANNEL 10-BIT DAC, 4 TO 20 MA, HEX, ICMOA-OC 

A6333 IPS RG 1 2/74 4 CHANNEL 10-BIT DAC, 10 TO 50 MA, HEX, ICMDA-OO, USES A6332 ETCH 

A634 IPG RG 3 5/7i 2 D/A«S, 12 BITS, UNIPOLAR, USED W A233, 4, 3, 6, TQ -1CV, QUAD 8,5 FOR UDC11 

A660 CAT 5 7/73 12 BIT MULTIPLYING DAC, +/-10V REF RANGE. OUTPUT IS TQ REF, BIN ABS VALUE, 20-A660, DBLE X 5 

A661 CAT 5 7/7^ A660, EXCEPT BCD ABSOLUTE VALUE* 20-A661 

A662 CAT 5 7/73 A66O, EXCEPT 2'S COMPLEMENT, 20-A662 

A663 CAT 5 7*73 A660, EXCEPT BINARY ABSOLUTE VALUE WITH REGISTER, 2Q-A66S 

A664 CAT DCB 5 7/73 DUAL 8-BIT DAC, TO +10V, 30 USEC, 20-A664, DOUBLE X 5 

A665 CAT OCB 1 5/71 SINGLE 8-BIT DAC, TQ *10V, 30 USEC, 20-A665, SINGLE X 3 

POWER SUPPLIES 

A700 7 (CANCELLED) 

A701 IPG 5 POWER SUPPLY, *15V IN, +10V * *3V OUT 



MODEL 
NO 

A702 
A704 
A705 
A706 
A707 
A708 
A709 
A712 
A760 
A761 



A60C 
A801 
A802 
A803 
A804 
A810 
A811 
A812 
A841 
A860 
A861 
A862 
A863 
A864 
A865 
A866 
A872 
A873 
A874 
A875 
A877 
A878 
A879 
A880 
A881 
A 88 2 



PROD 
LINE 

CAT 
CAT 

12 

IPS 

IPC 

IPC 

IPC 

MOO 

MOD 



DES 
ENGR 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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A/O CONVERTERS 



CAT 
IPC 
CAT 
LDP 

CAT 

11 

8/1 

CAT 

CAT 

CAT 

IPC 

12 

LOP 

LOGIC 

IPC 

IPC 

IPC 

IPC 

IPO 

IPC 

IPC 

IPO 

IPC 

IPC 



RG 

BM 

DCB 

DCB 



MQRQ 

DCB 

JJL 



CPB 



MQRQ 



DCB 
MQRO 

EK 
RG 

RG 

MORO 

MORO 

RG 

RG 

RG 

DEB 



-10V REF SUPPLY, SIM TO 1562, 30 MV REG, -60 TO *60 MA OUT 

-10 REF SUPPLY. LIKE 1704, o.l MV REG, 0.1 MV P-P RIPPLE, -90 TO *40 MA CUT 

(OBSOLETE), SAMPLE & HOLD 

POWER SUPPLY FOR A202, USED ON LINC-8 
9/6« A704 BUFFER 
12/72 VOLTAGE REG, A001-A, *15V * -20V IN, *5v 9 1,1A, -15V • ,2A OUT 
12/72 +/-10V REFERENCE SUPPLY, 50MA, SINGLE 5 

VOLTAGE REG FOR KV8/I, ♦/- 12V • 100 MA FROM ♦/- 15V 
7/74 DUAL 15V 100 MA<150 TOTAL) FROM 5V 1,1A ANALOGIC, DOUBLE XI X 5, 20-A760 
7/73 2 A760 ON ONE CARD, DOUBLE- X 1X5, 20-A760 



4/7« 

7/71 

10/73 



1/72 
5/73 
7/73 
7/73 
7/73 

12/71 
7/73 
4/72 
1/74 
5/73 
5/73 
5/73 
2/72 
9/70 

12/71 
5/73 
5/72 
5/73 
2/74 



(OBSQLE 
A/D, 10 
12 8IT 
8-BIT A 
12 BIT 
(NEVER 
A801 US 
10 BIT 

10 BIT 
12 BIT 
12 BIT 
12 BIT 
12 BIT 
15-BIT 
REPACKA 
12 BIT 

12 BIT 

11 BIT 
12-BIT 

12 BIT 

13 BIT 

13 BIT 
12 BIT 
11 BIT 
10 BIT 

14 BIT 



WITH INT REF, POS LOGIC 



TE), A/D, 10 BITS, WITHOUT INTERNAL REF 
BITS, TO *10V IN, 10 USEC CONV TIME, 
♦ SIGN A/D, 8,5" QUAD. 20 USEC 
/D, ANALOG DEVICES MICRO-DAC 
A/Di *5 TO -5V 
RELEASED) 

INC *5V SUPPLY INSTEAD OF UOV 
A/Di TO *10V INPUT, 10 USEC CQNV TIME 
A/0 WITH S*W, A405 * A811 CKTS, AD8-EA 

A/0 (SJGN ♦ 11 BITS MAGNITUDE) +/-2V IN. 9 MSEC. 20-A86O 
A/0 UNIPOLAR, TO *10V IN, 48 USEC. 20-A861 
A/D BIPOLAR, */il0V IN, 48 USEC, 20-A862 
A/D BIPOLAR ♦/-. 10V IN, 48 USEC. 20-A863 
BIPOLAR */-10V A/D, 18 USEC, 3 THICK, DOUBLE X 5 
GEO A864 DOUBLE 8,5, 2 THICK 
15 USEC A/D, PHOENIX DATA, DOUBLE 5, 20-A866 

A/0. BIPOLAR, */-10V IN 18 USEC, PHOENIX DATA, LIKE A862 EXC NO SERIAL OUTPUT, 30-10098 
BIPOLAR */-lOV IN, 6 USEC, PHOENIX ADC711 ON DEC BOARD. DOUBLE X 1 X 5 
BIPOLAR +/-10V IN, 6,5 USEC, PHOENIX ADC712 ON 0£C BD, DBLE X 1 X 5 
TO *10V A/D, 6,5 USEC. PHOENIX ADC712 ON DEC BOARD, 30-10861-12 
A/D. BIPOLAR, */-lOV IN. 36 USEC, PHOENIX, DOUBLE X 8.5 
A/0 BIPOLAR, */• 10V IN. 10 USEC, ANALOGIC, QQUBLS 5, 20-A878 
A878, 4 USEC. 20-A878 
A878, 20-A880 
A878, 2,5 USEC. 20-A881 
UNIPOLAR A/D, TO *10V IN, 45 USEC. PHOENIX, SAME ETCH AS A877, iCQUBLE 8,5. 20-A882 



SIGNAL CONDITIONING CARDS, MISC. 



A900 

A901 

A902 

A903 

A903-YA 

A904 

A905 

A906 

A913 

A914 

A915 

A99C 

A992 



IPC 

IPG 

IPO 

IPO 

IPC 

IPG 

IPC 

SSCAN 

IPC 

IPC 

IPC 

CAT 

CAT 



MORO 

MORO 

MORO 

MORO 

RG 

MORO 

MORO 

OF 

MORO 

MORO 

MORO 



7/73 8 CHANNELS. TO 10V. WITH 8 PAIR FORKEO LUGS FOR TWISTED PAIR CABLE, PLUGS INTO A150 
9/70 A900 EXCEPT TO 100V. PLUGS INTO A150 
9/70 A900 EXCEPT TO 50 MA, PLUGS INTO A150 

8 CH, TO 10V WITH FINGERS ON HANDLE END FOR H807. PLUGS INTO A150, DOUBLE X 6» 
5/73 A903 MODIFIED FOR */- 10V 

A903 EXCEPT TO 100V 

A903 EXCEPT TO 50 MA 
3/74 DOUBLE ENDED FILTER FOR A006 
2/72 A903 WITH FUSE 
11/71 A904 WITH FUSE 
1/72 A905 WITH FUSE 

AMPLIFIER BOARD FOR MOUNTING OP AMP (NOT INCLUDED) 

AMPLIFIER BOARD 
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NO LINE ENGR MO*YH 

A995 7 (CANCELLED) 

B SERIES MODULES, GATES 

4 INVERTERS, 3 LOADS 
3*72 2 MA FAN IN, 3 & 4.7K LOADS 

5 INVERTERS, 5 LOADS 
4 2-INPUT NE6 NAND GATES, 3 LOADS 

3 3-INPUT NEG NAND GATES, 3 LOADS 

2 6-INPUT NEG NAND GATES 

4 2-INPUT SERIES TRANSISTOR GATESi 3 LOADS 

3 SETS OF 3 INVERTERS IN PARALLELi 3 LOADS 
(DBS), PDP7X INVERTER LOGIC 

4 3-INPUT ANDS ORED, BOTH OUTPUTSi PARITY FOR 3 BITS 
PDP9 ADDER 
PDP9 LINK ADDER 
2 MA EOUIV TO Bl'13 
4 2-INPUT POS AND GATESi 3 LOADS, 2MA EQUJV TO B124 

2 MA EGUIV TO B115 

3 MA B134 

2 MA EQUIV TO 8117 
PDPIO ADDER (B131 WITH ADDED DIODE TO KILL THE CARRY QUICKLY) 

7 2-INPUT GATES, 2 MA INPUT EQUIV TO R141 

DIODE GATEi 8141 WITH 10 MA LOADS ON INPUTS F, J,L,N,R,T, V, FOR PDP8 

BINARY-TO-OCTAL DECODER. R151 WITH HIGHER FAN-IN 6 NO CLAMP LOADS * NO EMITTER GATING 
HALF BIN-TO-OCTAL DECODER, 2 BITS* 2 ENABLE INPUTS 
2 MA EQUIV TO B155 

6 2-INPUT GATES, 1 PAIRED COMMON INPUT, 2 MA EQUIV OF R123 
2 MA DIODE EQUIV OF BIOS 
COUTING GATE FOR SC ADDER OF PDPIO 

8 2-INPUT NANOS ORED TO 4 OUTPUTS WITH 2 ENABLE iNPUTSi 2X4 

4 3-INPUT NANDS ORED TO 3 OUTPUTS WITH 3 ENABLE INPUTS* 3X3 
DIODE GATE EQUIV TO B129, P0P9i 8 2-INPUT NANDS ORED TO 2 OUTPUTSi 4 ENABLE INPUTS, 4X2 

2/7« B169 W NO LOAD RESISTORS (MF10) 

6 SETS OF 2-INPUT ANDS ORED, BOTH POLARITIES OUT, PDP7 

FASTER B171i 2 MA FAN-IN 

14 INPUT NEG NANO GATE W ONE INPUT PRECEDED BY A 10 IN PCS NAND, ME1C 
7/71 10MH2 R181 DC CARRY CHAIN 

(NEVER MADE), ADDERi PDPIO 

(NEVER MADE), NEGATIVE LOQK AHEAD ADDER, PDPIO 

(NEVER MADE), POSITIVE LOOK AHEAD ADDER, PDPIO 

PROTECTION COMPARATOR, PDPIO MEM, 4 -3V IN & OUT, COMPARES 2 8-BIT WORCS 

FM ADDRESS DECODER FOR B250 IC'S, DOUBLE 

CHEAP 10 MC COUNTIMG FF 

SINGLE FF 

4 FF'S 

AR FOR PDP7 

FF, BUFFERED, NQ DELAY 

DUAL RS FF, PDPIO, BUS DRIVER OUT, DELAYED & NOT DELAYED RS INPUTS 

PDP9 FF, SINGLE INPUT JAM, NO DELAY 

4 FF'S, B204 MADE OUT OF 3 MA DIODE GATES 

FF MEMORY, PDPIO, FAIRCHILD IC'S, 8X12 BITS/CARD, DOUBLE BOARD 



3104 


CAT 




5 


8104- 


YA TPL 


MI 


2 


B105 


CAT 




5 


B113 


CAT 




5 


8115 


CAT 




5 


B117 


CAT 




5 


8123 


CAT 


DQANE 


5 


8124 


CAT 


WH 


5 


8129 


15 




6 


8130 


CAT 


DOANE 


5 


8131 


15 




5 


8132 


15 




5 


8133 


10 


WH 


5 


8134 


10 




5 


8135 


10 


WH 


5 


8136 


10 


WW 


5 


8137 


10 


WH 


5 


8138 


10 


SU 


5 


8141 


10 


WH 


5 


8142 


8 




5 


B152 


10 




5 


B155 


CAT 


WH 


5 


8156 


10 




5 


8163 


10 




5 


8165 


10 




5 


B166 


10 




5 


B167 


10 




5 


B168 


10 




5 


8169 


15 




5 


8169- 


YA 10 


SU 


4 


8171 


CAT 




5 


8172 


10 




5 


8173 


10 


SU 


5 


B181 


CSS 


JJL 


2 


B191 


10 




7 


B192 


10 




7 


8193 


10 




7 


B198 


10 




5 


8199 


10 




5 


FLIP 


-FLOPS 






B200 


CAT 




5 


B201 


CAT 




5 


8204 


CAT 




5 


9210 


15 




5 


B211 


10 




6 


B212 


10 




5 


8213 


15 




5 


B214 


10 




5 


B250 


10 




5 
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DELAYS 



8301 


CAT 


5 


8305 


MTST 


1 


8310 


10 


5 


B311 


10 


5 


8312 


10 


5 


8320 


MOO DOANE 


1 


8360 


CAT 


5 


CLOCKS 






8401 


CAT 


5 


8405 


CAT 


5 


8410 


10 ATT 


5 


B450 


WH 


1 


INPUT 


CONVERTERS 




8501 






PULSE 


AMPLIFIERS 




8602 


CAT 


5 


B604 


15 RI 


7 


8610 




6 


8611 


10 


5 


B612 


10 SU 


4 


OUTPUT 


CONVERTERS 




8620 


CAT 


5 


8633 


10 ATT 


5 


8635 


10 ATT 


5 


8681 


CAT 


5 


8682 


10 


5 


8683 


10 


5 


8684 


CAT DOANE 


5 


8685 


10 


5 


C SERIES EQUIPMENTi PA 


NE 


C001 


8 




C001-A 


8 




C002 


8 




C003-A 


8 




C003-B 


6 




C004 


3 




COOS 


8 




C006 


8 




C007 


8 




C009 






cioo 


MOO RC 





10 MC ONE SHOT 
3*67 10 MC ONE SHOTi RAMP GENERATOR, INTERNAL OR REMOTE (PROGRAMMABLE) DELAY 
4 DELAY LINESi D0U3LE SIZED 

TAPPED DELAY LlNEi 200 NSEC, 25 NS STEPS, EMITTER FOLLOWER INPUT 
DELAY LINEi B311 CONTINUOUSLY VARIABLE, DIODE INPUT, PDP1C 
ll/6» TAPPED DELAY WITH PULSE AMP, 25-200 NSEC IN 25 NSEC STEPS 
SCREWDRIVER DELAY LINE ♦ PULSE AMP, 200 - 250 NS MAX 



VARIABLE CLOCK 
CRYSTAL CLOCK, 2 TO 10 MC 

VOLTAGE CONTROLLED CLOCK, 1-10 MC, 40 TO 100 NSEC N£G PULSES, POT ADJUST 
12/6« 10 MC FIXED FREQ MULTJ WITH EF OUTPUTS 



SEE W501 



DUAL 10 MC PULSE AMP 
7/73 DUAL PAi LIKE B602 BUT WITH 2 OUTPUTS FROM EACH PA» PDP7 

(OBS), 25 NS PULSE AMP FOR USE WITH B212 

DUAL PULSE AMP, 25 NSECi PDP10 
2?7« DUAL PULSE AMPi 60 NSEC, MFlO 



REGISTER CARRY CIRCUIT, 2 BITS ♦ INVERTERS 
1/73 8133 W 6534-C TRANSISTORS, SINKS 63 MA 
1*73 3135 W 6534-C TRANSISTORS, SINKS 63 MA 

4 POWER INVERTERS 

4 BUS DRIVERS 

3 BUS DRIVERS, OR OUTPUT, 5Q QHM LOAD, -3V 

2 BUS ORIVERS, LIKE 6684 

3 DIODE GATE DRIVERS, 2 CKTSi 80 MA 



9 GNDi 8 MA » -3V» PQP10 



A/D KIT WITH M999WP 
A/D Kit WITH H900AWP 
A/D Kit WITH 1943WP 
REAL TIME CLOCK PANELAJD KJTi 60 HZ 
50 HZ VERSION 

PDP8 TO P0P8/S INTERFACE CONVERTER-BUFFER 
9/6« PDP8/S I/O BUS INTERFACE CONNECTOR PANELAJD KIT 
INPUT/OUTPUT BUFFER FOR P0P8/S PANELAJD KIT 
INPUT BUFFER INTERFACE FOR 8 OR 8/S, REPLACES D005 
MEMORY TIMING « CONTROL KIT 

KIT, 12 BIT INTERACE TO PQS BUS (USES E100), 2 BLOCKS, FCR 4 SINGLE CARD INTERFACE 
MODULES (M737, M?39, M107) 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION! 131 

NO LINE ENGR MO/Y* 

CABINET SERIES 

CAB-1 6 4/73 STANDARD CABINET. MAY BE ORDERED WITH OR WITHOUT PANELS BR END 

CAB-IB 6 4/73 BLACK CAB-1 

CAB-2 6 4/73 SPARE SYSTEM CABINET, SIMILAR TO CAB-1 

CAB-3 6 4/73 FRENCH DOORS BELOW, BLANK AT TABLE LEVEL. PLYWOOD TQP PANEL 

CAB-5 6 4/73 PDP5 CABINET, INCLUDING TABLE * BLANK CONTROL PANEL 

CA8-5D 6 4/73 DOUBLE CAB-5 WITH LONG TABLEi 2 CONTROL PANELS 

CAB-6 6 4/73 CABINET, PDP6 TYPE, INDICATOR PANEL AT TOP 

CAB-BA 8 6 4/73 CABINET FQR PDP8 WINGED TABLE 

CAB-8B 8 6 4/73 CABINET FOR PDP8 RECTANGULAR TABLE 

CAB8-AS 8 6 4/73 CAB FOR PDP8/S 

CAB8-IA 8 6 4/73 OPTION CABINET (OLD) 

CAB8-IB 8 6 4*73 H950 ♦ 8/1 

CAB-IC 8 6 4/73 OLD CABINET * 8/1 

CAB-9A 9 6 4*73 19" EXPANDER CABINET, FULL WIDTH DOORS, BLACK, GRA* END PANELS 

CAB-9B 9 6 4/73 SAME AS 9A WITH INDICATOR PANEL 

CAB-9C 9 6 4/73 SAME AS 9Ai BUT SNAP-ON COVERS ON FRONT 

CAB-9D 9 6 4/73 SAME AS 9Bi BUT SNAP-ON COVERS ON FRONT 

D SERIES EQUIPMENT. OCTAID KITS 

DOOl-A 8 6 8-BIT D/A OCTAID KIT 

DOOl-C 8 6 10-BIT 

DOOl-D 8 6 11-BIT 

DOOl-E 8 6 12-BIT 

DOOl-F 3 6 13-BIT 

0002 S 6 BCD QUAD DECADE OCTAID 

D003 8 6 (DBS), 8-BIT DIGITAL COMPARATOR OCTAID 

0004 8 6 UP-DOWN COUNTER, DECIMAL DECODER, 4 CONVERTER OCTAID 

0005 8 6 (08S), PDP8/S INPUT BUFFER INTERFACE OCTAID (SEE C007 ) 

0006 8 6 (OBS>, PDP8/S OUTPUT BUFFER REGISTER OCTAID 

0007 8 6 DUAL 8-BIT SHIFT REGISTER OCTAID 

0008 8 6 DUAL 8-BIT BINARY UP COUNTER OCTAID 

£ SERIES EQUIPMENT, PANELAIDS 

E001 PANELAID FOR C005 

E002 PANELAID C005 

£003 7 PANELAID C006 

E004 7 PANELAID C006 

E005, 7 PANELAID C006 

E006 6 5/73 5004453 

E007 7 PANELAID C003-A.-B 

£008 7 PANELAID. PDP8/S INPUT INTERFACE C007 

E009 7 PANELAIO C007 

E010 7 PANELAID C009 

E011 7 PANELAID C009 

£012 6 5/74 5408037 

E013 6 5/7 J 5408038 

£014 6 5/73 5408039 

E015 6 5/7*3 5408040 

E016 6 5/7«S 5408041 

E017 6 5/73 5408042 



MODEL 
NO 

E013 
E019 
E020 
ElOO 
E724 
E725 
E726 
£727 
E869 
E870 



PROD 
LINE 



S/E 
15 

VOD 



ENGR 



PG 
RC 



STATUS 
MQ/Y* 
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6 547i 5408043 

6 9/73 PDP8-E BUS 
5 2/7* VT05 BUS 

7 PANELAIO (USED IN C100), 
7 PANELAIO C-OOli -A « C002 
7 PANELAIO COOli -A & C002 
7 PANELAIO COOli -A * C002 
7 PANELAIO C001, -A i C002 
7 PANELAIO C003-A.-B 

7 PANELAIO C003-A,-B 



2 BLOCKS 



F SERIES EQUIPMENT# QCTAIDS 



F001 
F002 
F003 
F004 
F005 
F006 
F007 
F008 
F723 
F728 
F843 
F861 
F862 

SENSE AMPLIFIERS 



6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
G008 
6009 
6010 
6011 
G012 
6013 
6014 
6020 
6021 
6022 
6023 
6024 
6050 
6051 
6052 
6053 
6054 
6055 
6056 



15 

15 

8 

8 

10 

10 

8 

8 

15 

15 

8 

8 

15 

15 

8 

8 

10 

10 

10 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 



DV 
OV 



SU 

RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
AEK 



OCTAID 0006 

(OBS), INPUT BUFFER INTERFACE 

(OBS), INPUT BUFFER INTERFACE 

OCTAID 0006 

OCTAIO 0007 

OCTAID 0007 

OCTAID 0008 

OCTAID 0008 

OCTAID D002 

OCTAID 0001- A THRU -F 

OCTAID 0001-A THRU -F 

OCTAID 0004 

OCTAID 0004 



2*74 

8?6» 
8/6V 

8?6V 
6*6* 
8*6* 
3*74 



PDP-7 SENSE AMP 
SLICE CONTROL FOR 6001 
(DBS), POP-8 SENSE AMP 
(OBS), SLICE CONTROL FOR 
4 INPUT SENSE AMP (DOUBLE 
MASTER SLICE CONTROL, FOR 
PDP-8 SENSE AMP 
SLICE CONTROL FOR 6007 * 
2 INPUT SENSE AMP FOR PDP 
SENSE AMP SELECTOR FOR PO 
(OBS), 2 INPUT SA FOR BIG 
(OBS), SENSE AMP SELECTOR 
(OBS), SENSE AMP FOR PDP- 
2 INPUT 6013, 6009 BOARD 
SENSE AMP FOR 8/1, SINGLE 
DUAL SENSE AMP FOR 8/1, I 
4 INPUT SENSE AMP FOR POP 
MASTER SLICE CONTROL FOR 
MASTER SLICE CONTROL FOR 
9 TRACK, 45 IPS, DUAL GAP 
7 TRACK, 45 IPS, DUAL GAP 
9 TRACK, 45 IPS, SINGLE G 
7 TRACK, 45 IPS, SINGLE G 
9 TRACK, 75 IPS, DUAL GAP 
7 TRACK, 75 IPS, DUAL GAP 
9 CH READ AMP (TU16) HEX 



G003 

)t PDP-6, 
G005 



2 US 



G009 

•9, (NO PA), ALSO USED FOR G013 & G014 
P-9, 164, ALSO USED FOR G012 
3-PIN COMPATIBLE WITH 6007 (EXCEPT SELECTION LEVELS) 
, NEW 8, 164, -5 TO -8Vi USES GC10 BOARO 
9L» 4K MEM, 6009 BOARD 

, ON G021 CARD, IC LEVELS 

C LEVELS, ALSO USED FOR 6020 

•10» SINGLE, WITH CABLE, *6,2V, -6,2V 

G022 

MF10, *3,5 TO *6,5 Vi SENSE AMPS ON G113 

HEAD READ AMP 

HEAD READ AMP 
AP HEAD READ AMP 
AP HEAD REAO AMP 

HEAD READ AMP 

HEAD READ AMP 
8,5 



MODEL 
NO 

0060 

0061 

0062 

GO 6 3 

0064 

G065 

0080 

0081 

0082 

0083 

G084 

G085 

00850 

0086 

0087 

C0870 

G088 

G089 

0090 

0091 

G092 



PROD 
LINE 

PERIPH 
PERIPH 
PERIPH 
PERIPH 
PERIPH 
PERIPH 
PERIPH 
15 

PERIPH 

8 

PERIPH 

12 

10 

10 

10 

PERIPH 

CSS 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 



OES 
ENGR 

RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 
RBL 



STATUS 
MO/Y* 



RI 



DREW 

WF 
HD 
GS 
PM 



SENSE/INHIBIT MODULES 



G100 

CI 01 

G102 

G103 

0104 

G105 

0106 

G107 

0108 

0109 

G109-YA 

0110 

0110-YA 

Gill 

0112 

6113 

0114 

0115 

G180 

G181 

G182 



15 

11 

XML 

XML 

8/E 

8/E 

XML 

XML 

XML 

XML 

15 

XML 

XML 

XML 

XML 

10. 

XML 

XML 

PERIPH 

D ERIPH 

PERIPH 



PD 
RH 
RH 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
PD 
HL 
PD 
RH 
WC 
DWS 

su 

DWS 

WC 

ES 

ES 

CHI 



8/69 
8/69 

11/66 
8/66 



11/71 

5/7-5 
7/73 

4/71 

2/71 

11/73 

10/73 



2/70 



5/73 
8/73 
7/71 
11/70 
1/72 
5/73 

1/7* 
1/73 

9/72 
2/72 
2/74 
6/73 
3/73 
7/73 
11/70 
2/74 



DESCRIPTION 



MAG TAPE COMPRESSOR, 9 TRACK 

MAG TAPE COMPRESSOR, 7. TRACK 

MAS TAPE PEAK DETECTOR, 9 TRACK 

MAG TAPE PEAK DETECTOR, 7 TRACK 

MAG TAPE SLICER, 9 TRACK 

MAG TAPE SLICER, 7 TRACK 

(DBS), DRUM SENSE AMP 

MAG TAPE READ AMPLIFIER 

DRUM AMP & SLICER 

DISK PRE-AMP 

MAG TAPE READ, RECTIFY, SLICE AMP, TU20, ALSC USED ON 0086 

DISK AMP, (REPLACES 1/2 G083 * 1/2 W532> * (1/2 W'33) 

DISK AMP FOR DF32D, DS32-D 

(QBS.)i MAG TAPE READ AMP, RECTIFY, SLICE, PEAK PICKER 

MAG TAPE READ AMP, RECTIFY, SLICE, PEAK, TU30 

MASTER SLICE CONTROL FOR G087 

DISK READ AMP WITH COMPRESSOR * PEAK DETECTOR, RS6« 

2 CH TRANSFORMER TO ADAPT IBM TRANSPORTS TO G087i 0088 

DEC TAPE SKEW TESTER 

RS08 CHECKOUT TESTER (G085 WITH P-P AVG VOLTAGE AMP) 

TIMING AMP + LOGIC, RS03, DBL X 8,5 
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SENSE 
SENSE 
SENSE 
MEMQR 
SENSE 
SENSE 
MRU- 
MRU- 
G102 
18-BI 
G109 
16 BI 
850 N 
12 BI 
20 BI 
19 BI 
G112 
GUI 
LOW D 
HIGH 
R/W H 



AMP 4 1NHI 
, INHIBIT* 

, INHIBIT, 
Y VOLTAGE L 
, INHlBITi 
, INHIBIT, 
A ROM DRIVE 
A WORDLET S 
WITH 2 BITS 
T 11/05,11/ 
W M SELECT 
T G109 (900 
SEC GUO 
T 8/E SENSE 
T SENSE/INH 
T MF10 DATA 
W 8881 « 38 
FOR 8 OR 4k 
ENSITY (110 
DENSITY (22 
EAD AND DET 



BIT DRIVER, PDP15, 3 WIRE, 3D MEMORY 

& REGISTER FOR MM11-A 

« REGISTER (4 BITS) FOR MMU & MElO 

EVELS, MMU & MElO 

* 12 BIT REGISTER FQR MM8-E, QUAD, 8,5 

8 BIT REGISTER 6 PARITY CONTROL ^OR MP8-E, QUAD, 8,5 

& SENSE. QUAD, 8,5, USES G642 
ENSE * INHIBIT, DOUBLE, 8,5 

ONLY 
25,11/45 CONTROL * DATA LOOPS, HEX X 8,5 (SEE G231.G232) 
FF & DATA LQAQ PULSE PINS, USED IN ME15 

NSEC) 

& INHIBIT, 8,5 X QUAD 
IB IT , 16K SENSE, 8,5 HEX, MM11-U 

LOOPS, HEX 8,5 (SEE G231J <8K SENSE) 
IN PLACE OF 8838 

STACKS 
BPI DOUBLE FREQJi R/W FOR RK04, DECPACK, DOUBLE X 8,5 
00 BPI DOUBLE FREQ) R/W FOR RK05, DECPACK, DOUBLE X 8,5 
ECTION, RS03, DBL X 8,5 



CURRENT DRIVERS, WRITE AMPS, R/W SWITCHES 



G200 
G201 
G202 
G203 
G204 
G205 
G206 



15 

15 
15 
3 

6 
g 

10 



5 PDP-7 MEMORY PULSER 

5 PDP-7 INHIBIT DRIVER 

5 PDP-7 MEMORY DRIVER 

6 (08S), PDP*5(A> MEMORY SELECTOR 

6 <08S>, PDP-8 INHIBIT DRIVER, 2 BITS 

6 (OBS), PDP-8 INHIBIT DRIVER, REPLACED BY G208 

5 MEMORY SELECTOR, PQP-6, 2 US, DOUBLE, USED FDR G2l2 



MODEL 
NO 

G207 

S208 

G209 

G210 

6211 

G212 

G217 

G218 

G219 

G221 

G222 

G223 

6224 

G225 

G225- 

G226 

G227 

G228 

G229 

G230 

G231 

6231- 

6232 

6233 

G234 

6235 

G236 

6250 

G251 

G252 

0253 

G254 

G260 

G261 

6262 

6263 

6264 

6270 

6271 

6272 

6273 

6274 

6275 

6276 

6277 

6278 

6279 

6280 

6281 

6282 

6283 

6284 

6285 

G286 

G287 



PROD 
LINE 



OES 
ENGR 



10 
8 
8 

15 
6 

10 
10 
15 
15 
8. 
15 
15 
11 
XML 
YA 11 
XML 



XML 
10 
XML 
YA 10 

XML 

XML 

XML 

XML 

XML 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

MTST 

CSS 

CSS 

CSS 

15 

PERIPH 

PESIPH 

PERIPH 

8 



SU 



PD 
SU 
PD 
SU 
PD 

PD 
SU 

PD 

WO- 
RD 
WC 

wc 

DWS 
DWS 



STATUS 
MO/YH 

5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 



2/70 

1/72 
5/73 



7/71 

11/71 

5/74 

9/73 
7/71 
10/73 
3/73 
6/73 
8/73 



7/73 



DESCRIPTION 

INHIBIT DRIVER, 4 QUAORANTi PDP-6, 2 US, DOUBLE 

PDP-8 INHIBIT DRIVER (REPLACES 6205) FOR * POWER SUPPLY, USED FOR G218 

PDP-8 MEMORY SELECTOR (HOT SIDE), (REPLACES G203> FQR ♦ PCWER SUPPLY. USED FOR G210, G219 

PDP9 CONTROL MEMORY DRIVERi DESIGNED TO DRIVE G920, USES G209 BOARD 

MEMORY DRIVERi 8 LINES, DIRECT COUPLED 

MEMORY COMMON DRIVER, G206 ♦ MISC RSD, G206 BOARD, FOR PDP6 2USEC MEM 

WORD DRIVER* MA10, USES G219 FOR DIGIT DRIVER 

INHIBIT DRIVER (A G208 FOR NEG SUPPLY), FOR PDP9 

MEMORY SELECTOR (A G209 FOR NEG SUPPLY), FOR- P0P9 

MEMORY DRIVER, IC INPUTS, 4 CKTS, SINGLE. FOR 8/1, 8/L 

MEMORY SELECTOR, IC INPUTS. 4 CKTS, 3 WIREi 3D. PD p l5 

READ/WRITE DRIVER. IC INPUTS. 2 CKTS. SINGLE, 3 WIRE. 3D. PDP15 

MM11-A SELECTOR 

CURRENT SOURCE. SINGLE X 8-1/2, ME10, MMll 

G225 MODIFIED FOR RUGGED STACK 

XY SELECTION SWITCH, SINGLE X 8-1/2, ME10,MM11 

XY SELECTION. CURRENT SOURCE 4 REGULATOR FOR MM8-E. QUAD. 8,5 

INHIBIT DRIVER, IC INPUTS, 8/J, 8/L 

MW11-A WORDLET WORD DRIVE 

G225 WITH DELAY LINE ON INPUT, TO 40 NSEC 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE. ADDRESS LATCH, 8K DECQDEi HEX X 8,5, SEE G109, G110 

G231 W DIFFERENT SUBSTITUTE PARTS LIST 

4K G231 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE. ADDRESS LATCH, 8K DECQDEi 8,5 X QUAD. SEE ;G1U 

XY SELECTION, CURRENT SOURCE. ADDRESS LATCH, 8K OR 4K DECODE, QUAD 8,5. SEE Gill, G115 

16'K XY ORIVE, CURRENT SOURCE. DECODE. HEX 8,5, MMll-Ui MHO, H217 

32K XY DRIVE, CURRENT SOURCE. DECODE. HEX. MMll-W, -WP 

(OBS), WAVE SHARER FOR 2503 

(DBS), REGULAR FOR 2503 

(OBS), PROTECTOR FOR 2503 

(DBS), REGULATOR FOR 2504 

(OBS), PROTECTOR FQR 2504 

(OBS), WAVE SHARER FOR 2603 

(OBS), REGULATOR FOR 2603 

(OBS), PROTECTOR FOR 2603 

(OBS), REGULATOR FOR 2604 

(OBS), PROTECTOR FOR 2604 

(OBS), RELAY R/W SWITCH, REPLACED BY G379 

(OBS), WAVESHAPER FOR 2500, 2600 

(OBS), NEG OUTPUT AMP FOR 2500 

(OBS), POS OUTPUT AMP FOR 2600 

(OBS), NEG DRIVER POWER MONITOR 

(OBS), POS DRIVER POWER MONITOR 

(OBS), POWER MONITOR 

(OBS), SCR R/W SWITCH 

(OBS), READ-WRITE SELECTOR 

(OBS), RELAY MODULE. REPLACED BY G379 

DRUM WRITER. 240 MA/SIDE 

X SELECT, DRUM. 2 PAIR FORM A 

Y SELECT. DRUM, (4 FORM A) 

(OBS), MAG TAPE NRZI WRITER 

DISK WRITER, DISK 

SERIES SWITCH, DISK 

CENTER TAP SELECTOR, DISK, 

MAG TAPE WRITER, 2 CHANNELS 
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100 MA HEAD CUR. NO CENTER TAP. TO «15V 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


OESCRIPTIO 


NO 


LINE 


ENGR 




MQ/Y« 




C288 


10 




6 




(OBS)i DRUM WRITER 


G2S9 


10 




6 




(OBS), DRUM WRITER 


0290 


PERIPH 


GS 


5 




DISK WRITERi INCLU 


5291 


PERIPH 


PM 


5 




DISK WRITER W *20, 


G294 


8 




5 




DISK WRITER* * LOG 


8295 


8 




5 




SERIES SWITCH, + L 


G296 


8 




5 


7/73 


CENTER TAP SELECTO 


G350 


PERIPH 


RBL 


5 




9 TRACK, DUAL HEAD 


6351 


PERIPH 


RBL 


1 


ll/6» 


7 TRACK, DUAL HEAD 


G352 


PERIPH 


RBL 


1 


11/69 


9 TRACK, SINGLE HE 


G353 


PERIPH 


RBL 


1 


11/6* 


7 TRACK, SINGLE HE 


G354 


PERIPH 


RBL 


1 


11/6? 


9 TRACK, DUAL HEAD 


0355 


PERIPH 


RBL 


1 


11/6V 


7 TRACK, DUAL HEAD 


6370 


MTST 




7 




JOBS), BIPOLAR REA 


G371 


MTST 


BU 


6 




(OBS)i BIPOLAR R/W 


0372 


MTST 


BU 


6 




(OBS), BIPOLR R/W 


G373 


MTST 




6 




(QBS)i MULTIPLEXER 


G374 


MTST 


su 


6 




(QBS), BIPOLAR R/W 


G375 


MTST 


BU 


6 




(DBS), BIPOLAR R/W 


G376 


MTST 




6 




COBS), PROTECTION 


G377 


MTST 




6 




BIPOLAR REED RELAY 


G378 


MTST 




6 




G377 WITH DJFFEREN 


G379 


MTST 


BU 


6 




(OBS), SAME AS G27 


G380 


PERIPH 


CAY 


5 


11/71 


DUAL 5 AMP SOLENOI 


G381 


PERIPH 


CAY 


5 


11/71 


LINE FEED SOLENOID 
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, 15.0 MA/SIDE, G280 BOARD, ALSO FOR TU79 

, 2 CHANNELS, 65 MA HEAD CUR, G28Q ETCH, 180 OHMS INSTEAD OF 130 

DES 2-1/2 MHZ FF 

♦5, «15 POWER FAIL, RS64 

IC EQUIV TO G284 

OGIC EQUIV TO G285 

R, * LOGIC EQUIV TO G286 

, 45 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 

, 45 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 

AD, 45 IPS 

AD, 45 IPS 

, 75 IPS, MAG TAPE WRITE DRIVER 

, 75 IPS 

D/WRITE SWITCH, REPLACED BY G371, G372 

SWITCH, DOUBLE BOARDS, LIKE G370, EXCEPT COMES APART, VERTICAL DECODING 
WRITCH, LIKE G371 BUT HORIZONTAL DECODING 
, DOUBLE 10 FORM C CONTACTS, MAGNECRAFT RELAYS, 12V, 3C0 OHMS 

SWITCH, REED RELAY EQUIV TO G371 

SWITCH, REED RELAY EQUIV TO G372 
CONTRO FOR 2500 * 2600 

TREE, 16 OUTPUTS, 2X8 REPACKAGED G379 
T OUTPUT WIRING 

9 BUT WITH DIFFERENT INPUT DECODING 
D DRIVER, 5% DUTY FACTOR, FOR LA3Q 

DRIVER FOR LA30, 6 AMPS 



ROMS & RAMS 



G400 8 ADL 
G401 11/45 DI 
G401-YA 11/45 DI 



2 3/70 CHAR GEN ROM, MOS, 64 WORDS, 5X7 DOT MATRIX (EA340O 24 PIN IC) 
4 5/7-5 4K X 16-BJT MQS RAM, 8,5 X HEX, 4 LAYER " 
4 6>73 18 BIT G401 



TEST EQUIPMENT 

G500 FS 2 5/74 TU55/56 SKEW TESTER, SINGLE X 8,5 

G5000 PROE BMM 1 4/73 FAILURE SUMMATION 8 TIME SELECT, 2340, QUAD 

G3001 PROE BMM 1 4173 p\u PELECTOR, 23*0, QUAD 

G5002 PROE BMM 1 4/73 22 PIN COMPARATOR, 2340, QUAD 

65003 PROE BMM 1 4/73 RANDOM PATTERN GENERATOR #1, 2340, QUAD 

G5004 PROE BMM 1 4/73 RANDOM PATTERN GENERATOR #2, 2340, QUAD 

G5005 PROE BMM 1 4/53 RANDOM PATTERN GENERATOR #3, 2340, QUAD 

G5006 PROE BMM 1 4/53 RANDOM ADAPTER, 2340, QUAD 

G5007 PROE BMM 1 4/73 ADAPTER INTERFACE, 2340, QUAD 

G5008 PROE BMM 1 4*73 ADAPTER INDICATOR, 2340, QUAD 

G5009 TE GQ 1 10/73 j.K 36 BIT PROM, TU16 XQR, OUTPUTS TOP FINGERS TO G5Q13i DOUBLE (SEE G5Q3J) 

G501 FS F, DOLL 2 5/7« LOGIC MAINTENANCE MODULE* 3FF, 4 GATES, 2 INV, 1 ONE SHOT, SINGLE 8,5 

G5010 PERIPH ROTT l 9/73 AVGERAGE AMPLITUDE OETECTQR, RS04 TESTER, DOUBLE 8,5 

65011 PS JOB 1 9/73 H740-TA CONTROL BOARD, DOUBLE 5 

G5012 TE PWK 2 4/74 ECL FAN-OUT, 4 LAYER DOUBLE 8,5, KL10-TA 

G5013 TE GD 1 10/74 data BUFFER MODULE, TU16 XOR, DOUBLE 8,5, INPUTS TOP FINGERS 

G5014 TE JV 3 3>7« BIDIRECTIONAL BUFFER, 11/05, RK11.D XOR, SINGLE 8,5 

03O15 TE WEK 1 10/73 1/2 H353 

G5016 TE WEK 1 10/73 1/2 H353 

G5017 IPG AKI 3 l/7« TEST CARD FOR A002/ADU01, SINGLE 5 

G5018 TE RMC 3 4*7« CMT RESISTOR CARD (MS1400), SINGLE 5 



MODEL 
NO 

G5019 

G502 

05020 

05021 

G5022 

03023 

G5024 

G5024- 

G3025 

G5026 

G5027 

G5028 

G5029 

G503 

G5030 

65031 

G5032 

G3033 

G5034 

G5035 

05036 

G5037 

G304 

03040 

G3041 

G3044 

G5045 

65046- 

03046- 

05046- 

05046- 

G5046- 

05046- 

05046- 

03046- 

03046- 

03047- 

65047- 

05047- 

65048- 

65048- 

65048- 

63048- 

05049- 

03049- 

0305 

03050 

03051- 

65051- 

65051- 

05051- 

G5052 

G5053 

65054 

05059 



PROD 
LINE 

TE 

FS 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 
YA TE 

PERIPH 

TE 

8 

9 

TE 

FS 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

LD? 

TE 

PERIPH 

TE 

TE 

TE 

TE 
YA TE 
YB TE 
YC TE 
YD TE 
YE TE 
YF TE 
YH TE 
YJ TE 
YK TE 
YA TE 
YB TE 
YC TE 
YA TE 
YB TE 
YC TE 
YD TE 
YA TE 
YB TE 

FS 
. TE 
YA TE 
YB TE 
YC TE 
YD TE 

TE 

TE 

TE 

TE 



DES 
ENGR 

ASC 

ES 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

8MA 

EG 

ADL 

ADL 

EG 

ES 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

IR 

GD 

JL 

CS 

HD 

RRB 

RBG 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

EB 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

ASC 

RDH 



STATUS 
MQ/YH 



DESCRIPTION 
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1/7* 
5/74 
1/74 
1/7* 
1/74 
1/74 
1/74 
1/74 
1/7* 
1/74 
1/74 
117* 
1/74 
5/7* 
1*7* 
1/74 
1/7* 
1/74 
2/7* 
2/7* 
5/7* 
5/7* 
3/7* 
5/7* 
5/7* 
1/74 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
117* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1?7* 
1/7* 
1217* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
127* 
2/7* 
1?7* 
1174 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
1/7* 
5/74 



DVM SELECTi 2223i DOUBLE 8,5 

OECPACK WRITER EXERCISER, DOUBLE 8,5 

DRIVER MUX, 2223i DOUBLE 8,5 

EXTERNAL PATTERN REGISTER, 2223, DOUBLE 8,5 

REGISTER MUX, 2223, DOUBLE 8,5 

INDICATOR DRIVER, 2223, QUAD 

REGISTER DRIVER A, 2223i DOUBLE 8,5 

REGISTER ORIVER B, 2223, DOUBLE 8,5 

TYPWRITER KEY SWITCH TESTER, QUAD 

9600 BAUD CLK « BELL DECODER, SINGLE 8,5, BLANK FINGERS, ALL SIGNALS FRQrH854, USED ON 11/05 XOR 

LOADS FOR H763-TA, QUAD 

CONTROL FOR H763-TA, QUAD 

DD11 XOR TEST HEAD ADAPTOR FOR M7800, DOUBLE 8,5 

DECPACK POSITIONER EXERCISER DOUBLE 8,5 

*5V BCD SELECTi 2223, DOUBLE 8,5i WAS 93-05530-0-23Q OR 93-05530-0*174 

2223-GB -15V BCO SELECTi WAS 93-05530-0-175, DOUBLE 8,5 

2223-MB -15V BCD SELECTi WAS 93-05530-0-314, DOUBLE 8,5, USES G5031 ETCH BCARO 

♦20V BCD SELECT, WAS 93-05530^0-228, USES ETCH BOARD OF 65031 

2340 RANDOM PATTERN GENERATOR, 22 OUTPUTS CHANGING ONE AT A TIMEi QUAD 

IK 104 BIT PROM (3 G5009), HEX 

WRAP AROUND TEST MODULE FOR M7809 (ARID, SlNGLEi NQ FINGERS, H894 

11/05 XOR TTY CENTER SAMPLING, DOUBLE 8,5 

SSST TU56 SKEW TESTERi SINGLE 5 

8/Ai 8/E CPU LOAD BOARD, HEX 

8/A, OPTIONS 14 2 TESTER, HEX 

2223 VARIABLE CLOCK 4 BAC LINE BUFFERS, WAS 93-05530-0-163, QUAD 

WIRE WRAPPED VERSION, WAS 93-03530-0-136 

DOUBLE 8,5, WAS 93-05530-0-157 

DOUBLE 8,5 

DOUBLE 8,5 

DOUBLE 8,5 

OOUBLE 8,5 

DOUBLE 8,5 

DOUBLE 8,5 

DOUBLE 8,5 
2223-MB 1 OF 8 POT SELECT K, DOUBLE 8,5 
2223-K VXY A POT SELECTi DOUBLE 8,5. USES 65046 ETCH 
2223-K VZ A POT SELECT, DOUBLE 8,5i USES G5046 ETCH 
2223-K VZ B PQT SELECTi DOUBLE 8,5, USES G5046 ETCH 
2223-MB STROBE POT SELECTS Ai OOUBLE 8,5, USES G3046 |TQH 
2223-MB STROBE POT SELECTS B, DOUBLE 8,5, USES G5Q46 |TCH 
2223-MB STROBE POT SELECTS Ci DOUBLE 8,5, USES G50*6 ETCH 
2223-MB STROBE POT SELECTS Di DOUBLE 8,5, USES G5046 EtCH 
2223-K VTH POT SELECT Ai DOUBLE 8,5, USES ETCH OF 03046 
2223-K VTH POT SELECT Bi DOUBLE 8,5, USES ETCH OF 05046 
8/E XOR TESTER OMNIBUS DRIVERS, BOARD Hi QUAO 8,3 
2223-K VXY CONTROL B, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF G50*<& 

STROBE PQT SELECT A, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF Q5Q46 
STROBE POT SELECT B, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF Q5Q46 
STROBE POT SELECT C, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF 6*046 
STROBE POT SELECT D, DOUBLE 8,3, USES ETCH OF G9Q46 
2223-MB VXYE POT SELECT, OOUBLE 8,5, USES ETCH OF G5046 
2223-MB VXYF POT SELECT, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF 05046 
2223-MB YTH G POT SELECT, DOUBLE 8,5, USES ETCH OF G5Q46 
VT50 MODULE TESTER SIGNAL SOURCE CONTROL, QUAD 



2223 DATA CHANNELS, QUAD 
2223 1 OF 8 POT SELECT A 
OF 8 POT SELECT B 
8 PQT SELECT 



2223 
2223 
2223 
2223 
2223 
2223 
2223 



OF 

OF 8 POT SELECT 



OF 
OF 



8 POT SELECT 
8 POT SELECT 



OF 8 POT SELECT 
OF 8 PQT SELECT 



2223-K 
2223-K 
2223-K 
2223-K 



MODEL 


PROD 


PES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/Y* 


6906 


fs 


EB 


3 


2/74 


65060 


XML 


TJB 


1 


2/74 


69061 


XML 


TJB 


1 


2/74 


69062 


XML 


TJB 


1 


2/74 


69063 


XML 


TJB 


1 


2/7* 


69064 


XML 


TJB 


1 


2*7* 


69069 


XML 


TJB 


1 


2/74 


69066 


XMC 


TJB 


1 


3/74 


69067 


XML 


TJB 


1 


4/74 


69068 


XML 


TJB 


1 


4/74 


69069 


XML 


TJB 


1 


4/74 


6907 


fs 


EB 


3 


2/74 


69070 


PERIPH 


BMA 


1 


2/74 


69071 


TE 


RSG 


2 


5/74 


69072 


XML 


TJB 


1 


4/74 


69073 


XML 


TJB 


1 


4/74 


69074 


XML 


TJB 


1 


4/74 


69075 


XML 


TJB 


1 


4/74 


6906 


FS 


EB 


3 


10/73 


0908-YA 


FS 


EB 


3 


2/74 


6908-YB 


FS 


EB 


3 


2/74 


6908-YC 


FS 


EB 


3 


2/74 


5908-YO 


FS 


EB 


3 


2/74 


6908-YE 


FS 


EB 


3 


2/74 


6908-YF 


FS 


EB 


3 


2/74 


G9080 


FS 


EB 


1 


5/74 


69089 


PERIPH 


RLOM 


1 


5174 


69086 


PERIPH 


RLOM 


1 


5/74 


G9087 


PERIPH 


RLOM 


1 


5/74 


G909 


FS 


HRL 


5 


1/74 


6909-YA 


FS 


HRL 


5 


1/74 


S9090 


PERIPH 


RLOM 


1 


5/74 


69091 


PERIPH 


RLOM 


1 


5/74 


69092 


PERIPH 


RLOM 


1 


5274 


69093 


PERIPH 


RLOM 


1 


5/74 


6910 


FS 


EB 


3 


2/74 


6911 


FS 


EB 


3 


2/74 


6912 


FS 


EB 


3 


2/74 


6913 


FS 


EB 


3 


2/74 


6914 


FS 


EB 


3 


2/74 


6915 


FS 


EB 


3 


10/7-5 


G516 


3C 


EG 


3 


2/74 


G917 


FS 


EB 


3 


10/75 


G917-YB 


FS 


EB 


3 


2/74 


G518 


FS 


EB 


1 


11/72 


G919 


FS 


EB 


3 


2/74 


G92C 


FS 


EB 


1 


11*7* 


G921 


PS 


RJW 


3 


3/74 


G522 


COM 


FZ 


3 


5/74 


G523 


PC 


LRB 


1 


3/72 


G524 


3C 


ALB 


3 


1/74 


G525 


10 


STP 


1 


3/75 


G526 


PR3E 


BMM 


1 


3/73 


G527 


PROE 


BMM 


1 


3/75 


G528 


3C 


EF 


3 


2/74 



2i 


QUAD 


8,5 


3i 


QUAD 


8,5 


4, 


QUAD 


8,5 


5» 


QUAD 


8,5 


6i 


QUAD 


8,5 


7i 


QUAD 


8,5 



DESCRIPTION 

8/E XOR TESTER OMNIBUS .BUFFER, BOARD C, QUAD 8,5 

2224-AA DATA GENERATION* QUAD 

2224-AA ADDRESS GENERATION, QUAD 

2224-AA MICROPROGRAM MEMORY, QUAD 

2224-AA REFRESH « CONTROL, DOUBLE 

2224-AA TJMINGi QUAO 

2224-AA MJCRO INSTRUCTION TEST, 4 LAYER QUAD 

2224-AA ADDRESS SWAP « LATCHi 4 LAYER QUAD, STND INNER LAYER 

2224-AA MULTIPLEXOR, SINGLE 8,5 

2224-AA ADDRESS EXTENSION, DOUBLE 8,5 

2224-AA FRONT PANEL/CPU WRITE CONTROL, QUAD 

8/E XOR TESTER OMNIBUS BUFFER, BOARD B, QUAD 8,5 

KEYBOARD ENCODER TESTER (FOR AY-5-3600), QUAD 

2344- A 8 TO 1 AND 1 TO 8 FULL OUPLEX SELECTOR, SINGLE 8,9 

2224-AA CPU/FRONT PANEL OUTPUTi QUAD 

2224-AA SYNC GENERATION, QUAD 

2224-BA 

2224-BA D/A, DOUBLE 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD, QUAD 8,5 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD' 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 

8/E XOR INTEGRATOR BOARD 

8/E, 8/A XOR PROGRAMMABLE INTEGRATOR, 

2225 ROM TESTER REGULATOR 8QARD, QUAD 

2225 ROM TESTER DATA BOARD, QUAO 

2225 ROM TESTER LOGIC BOARD, QUAD 

AC LINE FILTER AND DETECTOR, DOUBLE 8,5 (UL) 

230VAC G509 

M7722-TA TESTER, PROM, QUAD 

ANALOG, QUAD 

CONTROL, QUAD 
M7722-TA TESTER, COMPARE, QUAD 
8/E XOR OMNIBUS DRIVER & XOR BOARD 
8/E XOR OMNIBUS DRIVER & XOR BOARD 
8/E XOR OMNIBUS DRIVER « XOR BOARD 
POWER CONT & VREF MODULE, BOARD R, SINGLE 5 
8/E XOR CURRENT SENSE SEPARATOR, BOARD F, QUAD 6 
8/E XOR CONTROL BOARD M, QUAD 8,5 

11 XOR STROBE * CONTROL BOARD, (WIRE WRAPPED VERSION WAS 93-05365-0-2, MS1498-B), QUAD 8,5 
8/E XOR TIMING SYNCHRONIZER, SINGLE 5 
G517 W NO COMPONENTS 
8/E XOR TTY SIMULATOR, DOUBLE 5 
8/E XOR DATA BREAK SIMULATOR, DOUBLE 5 
8/E XOR PCO SIMULATOR, DOUBLE 5 
2337 POWER SUPPLY TESTER MODULE, DOUBLE 5 
1472, 1482 (WESTERN DIGITAL) CHIP TESTER, DD11, QUAD 8,9 
UNIBUS TERMINATOR 8 INDICATOR, DOUBLE 8,5 
PIN DRIVER & RECEIVER FOR CMT 

TTL TO ECL CONVERTER, 54 CHANNELS, MULTILAYER HEX 8,5 
LOGIC MODULE, 2339 BC03R, BC08S CABLE TESTER, QUAD 8,5 
TIMING MODULE, 2339 BC08R, BC08S TESTER, DOUBLE 8,5 
16 CHANNEL ADJUSTABLE WINDOW XOR (TU60), QUAD 8,5 
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QUAD, REPLACES G5Q8 



M7722-TA TESTER, 
M7722-TA TESTER, 



A 

D, 

E, 



QUAD 8,5 
QUAD 8.5 



MODEL 
NO 



P*30 
LINE 



G528Q 3C 
G529 QC 
G530 QC 
6530-YB QC 
6532 11 



G333 
6534 
6535 
G336 
G537 
6538 
6539 



PS 
QC 
QC 
QC 
QC 
QC 
QC 



OES 
ENGR 

IB 

EF 

EG 

GQ 

QRR 

RJW 

RRB 

RRB 

RRB 

RRB 

RRB 

PJO 



STATUS 
MQ/Y* 



PRODUCTION EQUIPMENT 



65400 
G5401 
65402 
05403 
G5404 



PRQE 
PROE 
PROE 
PRQE 
PROE 



OS 
OS 
OS 
OS 
DS 



SPECIFIC 3P AMPS 



G588 
G589 
G590 
G591 
G592 
G593 
6594 
6595 
6596 
0597 
6598 
6599 



FS 

10 

10 

10 

10 

CSS 

10 

10 

10 

10 

10 

10 



EB 

ATT 
ATT 



RESISTOR * DIODE MODULES 



6600 

66000 

6601 

6602 

6603 

6604 

6605 

6606 

6607 

6608 

6609 

6610 

G611 

G612 

6613 

6614 

6615 



15 

MCE 

15 

15 

8 

10 

MTST 

MTST 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

XML 



RLS 

MI 



BEST 
BEST 
BEST 



PD 



11/75 
4/7.5 
3/74 

10/73 
5/73 
3/7^ 
5/73 
5/73 
5/75 
5/75 
5/73 
7/73 



DESCRIPTION 



G528 W H854 CONNECTOR 
8 CH LEVEL COMPARATOR (TU60 XOR), 
32 CH 11 XOR MODULE, QUAD 8,5 
G530 W INVERTED OUTPUT 
RK05 SIMULATORi DOUBLE 8,5 
COMPONENT BOARD FOR H744, 5, 6 
SINGLE X 5 CARD, H807 ONE END, 
SINGLE X 5 CARD, H807 ONE END, 
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QUAD 8.5 



ODD PINS, MODULE A 
EVEN PJNS, MODULE B 



TESTER, (11/45-TA), DOUBLE 8,3 

3M CABLE OTHER END, 18 CABLE DRIVERS, 

3M CABLE OTHER END, 18 CABLE DRIVERS, 

SINGLE X 8,5 CARD, 1 3M CABLE ONE END, 2 ON OTHER, 40 SJ8NALS, MODULE C, I/O CONNECTOR 

MODULE D, 40 XOR GATES, INPUTS FROM 4 H854, OUTPUTS FROM 2 SETS QF FINGERS 8 BOTTOM PJNS, 

8/E XOR CONTROL, 1 H854, QUAD, MODULE E 

CMT XOR RELAY BOARD, 12 FORM C RELAYS, DOUBLE 8,5 



QUAD (8/|) 



3/74 2 STATION WIRE WRAP INTERFACE, QUAD 8,5 

1/73 128 WIRE LOOM CQNTROLi QUAD 8,5 

2/74 MULTIPLEXOR FOR WIRE WRAP INTERFACE, QUAD 

2/74 e/E INTERFACE FOR GARDNER-DENVER MOD, BSE, QUAO 

2/74 8/E INTERFACE FOR GARDNER-DENVER MOD, 14VF, ALLOWS REPLACEMENT OF SUPERIOR READER WITH 8/E, QUAD 



9/7* G219 TESTER BOARD 

DIFFERENTIAL INTEGRATOR/AMP, RP10 CONTROLLER, RP01-MEM0REX 630-1 

DIFFERENTIAL FILTERED INTEGRATOR, RP10, RP02, MEMOREX 66C 

7/68 DP AMP, MAX PLANK, ANALOG DEVICES 220 

7/68 OP AMP, MAX PLANK, ANALOG DEVICES 149, PDP-10 

7?73 OP AMP, PERKIN ELMER S8H 



(OBS) 
(DBS) 
(OBS) 
(OBS) 
(OBS) 
(OBS) 



PHOTOCELL AMP, TU79 OPTICAL TACH, A207 BOARD 
CAPSTAN PREAMP, TU79, A200 OR A207 BOARD 
CAPSTAN AMPLIFIER DRIVER, TU79, A200 OR A2073QARQ 
CAPSTAN CURRENT AMPLIFIER, TU79, A200 OR A207 BOARD 
REEL REFERENCE AMPLlFIERi TU79, A200 A207 BOARD 
REEL ERROR AMPLIFIER, TU79, A200 OR A207 BOARD 



(OBS), PDP-7 RESISTOR, MEMORY 
5174 THERMAL TEST HEX 

MEMORY SELECTOR MATRIX, PDP-7 

MEMORY SELECTOR MATRIX, PDP-7 

MEMORY SELECTOR MATRIX, 56 CONTACTS, 28 EACH SIDE, BIFURCATED 

MEMORY SELECTION MATRIX, PDP-6 



(OBS) 
(OBS) 
(OBS) 
(OBS) 



MEM SELECT MATRIX FOR MEM TEST 
SAME AS G605 BUT TRANSFORMER OUTPUTS 
MEMORY DIODE BOARD FDR POP-10, SEE G609 
SENSE/INHIBIT/REGULATOR, PDP-10, SEE G609 



COMBINES G607 8 G608 INTO ONE QUAD SIZE BOARD 
"A» DIODE BOARD FOR PDP-8 STACK 3005256 
«B» DIODE BOARD FOR PDP-8 STACK 3005256 
»B» DIODE BOARD FOR PDP-8 13 BIT STACK 
X DIODE MATRIX, 3 WIRE, 3D, 4K, 9/1 
Y DIODE MATRIX, 3 WIRE, 3D, 4K, 9/1 
2/70 256 X 16 BIT, 20 MIL BQARD WITH DIODES, DOUBLE, 8,5 



MODEL 



PROO 
LtNE 



XML 
XML' 
15 



G616 
G617 

0616 

G618-YA 15 

G618-YB 15 

G618-YC 15 

G618-YD 15 

G618-YE 15 

G618-YF 15 

G61S-YG 15 

G618-YH 15 
G619 



G620 
G621 
G622 
G623 
G624 
G625 
G626 
G627 
G628 
G629 
G630 
G631 
G632 
G633 
G634 
G635 
G636 
G637 
G638 
6639 
G640 
G641 
G642 
G643 
G644 
G645 
G646 
G647 
G648 
G649 
G650 
G651 
G680 
G681 



8/E 

S 

15 

CSS 

8 

10 

10 

CSS 

CSS 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

10 
10 

10 

11 

15 

XML 

8 

12 

XML 

XML 

XML 

XML 



XML 



periph 



DES 
ENGR 

PD 
PD 

LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
LH 
PD 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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CV 
DV 



PD 



CA 

ELIA 

PD 

WC 

STP 

PD 

PD 

PUS 

DWS 

we 
WC 
PD 



CABLE TERMINATORS 



G70C 10 

G700-YA 12 

G7000 10 

G7001 10 

G7002 10 

G7003 10 



DREW 
GPB 

DREW 
DREW 
DREW 
DREW 



5 4K, 12 BITi 20 MIL BOARD WITH DlODESi OUADi 9 DEEP 

5 5*73 4K, 9 BIT, 20 MIL COVER BOARD FOR G616 

5 ROM DIODE BOARD WITH ALL DlODESi 16 WORDS, 32 BITS 

5 VT15 CHAR GEN RQM FOR ASCII OCTAL WORDS 300 THRU 3°7 

5 CHAR GEN ROM FOR 310 THRU 317 

5 FOR 320 THRU 327 

5 FOR 330 THRU 337 

5 FOR 240 THRU 247 

5 FOR 250 THRU 257 

5 FOR 260 THRU 267 

5 FOR 270 THRU 277 

5 4K, 12 BIT, 20 MIL CORE MEMORY BOARD WITH DICDES, GUADi 8,5 DEEP, FOR 8/E 
7 (OBS), NEVER BEEN USED, RESISTOR BOARD FOR POP-9 MEMORY 

6 (QBS), RESISTOR BOARD FOR 8 MEM, 4 INHIBIT, 1 READ/WRITE S CAP « DIODE 
5 RESISTOR BOARD FOR MC70B, FIRST PDP-9 MEMORIES 

5 7/73 FOR 683, LINE PATCHING MODULE, LUGS FOR CONNECTING A OR 8 TO ANY OTHER PIN 

5 RESISTOR BOARD FOR 8/1 MEMORY, SIMILAR TO G621 

6 (QBS), REEL SERVO RESISTOR CARD, TU79 
5 RESISTOR BOARD, PDP-10. 2-1/2 D 

5 PROGRAM BOARD, 4 WORDS, 12 BITS, DIODES CUT OUT FOR ZEROS 

5 7/73 6 REFERENCES, ADJUSTABLE, TO «3V OFF DIODE STRING, VICTCREEN A/0 OUTPUT, NHQ1-A 

6 (OBS), FILTER, R'S, C'S, FRONT END CAPSTAN SERVO, TU79, SERVO COMPENSATCR 

5 RESISTOR BOARD FOR MC71 

6 (OBS), TACHOMETER ADJUST, TU79 
6 (OBS), SERVO REFERENCE VOLTAGE 

6 (OBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

6 (QBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

6 (QBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

7 2/70 INHIBIT AMPLITUDE CONTROL, MM11-A 

6 (OBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

6 (OBS), COMPONENT CARD, TU79, USES G625 BOARD 

6 11/69 (QBS), OPTICAL TACHOMETER CABLE CARD, TU79, USES G*25 BQARO 

1 1/6* RESISTOR MODULE, 4 RES, YA, YB ETC , SPACE FOR 4 12 WATT RES, FOR TELEGRAPH SERIES RES 

5 +3V SOURCE FOR 19 PINS, TO REPLACE EAE, DOUBLE HEIGHT 

5 BRAID BOARD, 256 WIRES, 64 CORES, 1 DIODE PER WIRE (MRU), PLUGS INTO G1C6 

5 5/73 BRAID BOARD, 128 WIRES, 24 CORES, 1 DIODE PER WIRE (MR8-E), PLUGS INTO M88C 

5 G627 ETCH, DIODES REVERSED 

5 9/72 8K X 19 BIT STACK BOARD, QUAD X 8,5, FOR 11/05,11/25,11/45,10 

5 5/73 8K X 12 BIT STACK BOARD, QUAD X 8,5, FOR 8/E 

4 2/74 16KX20 BIT STACK BOARD, PDPll, PDP10, HEX 8,5 
1 9/73 8K 12-BIT STACK BOARD (G646 W DISCREET DIODES) 

1 12/73 8K 12-BIT STACK MOUNT BOARD WJTH LOGIC, HEX, USED ON H219-A 

1 l/7« 16K 12-BIT STACK MOUNT BOARD WITH LOGIC, HEX, USED ON H219-B 

1 3/74 4-8K 16-18 BIT MOTHER BOARD, MATES WITH H221 

5 5/73 DISK HEAD MOUNT & MATRIX (4 TRACK HEAD) 
5 DISK HEAD MOUNT & MATRIX, 8 TRACK HEAD 



5 CABLE TERMINATOR, W028 BOARD 

5 G700 MODIFIED BY REMOVING R9, USED IN DP12-A,-B, TQ INHIBIT INPUT WHEN CP12 IS NOT IN USE 

5 5/73 i/o BUS TERMINATOR 1 DOUBLE 5 

5 5/73 i/o BUS TERMINATOR 2 DOUBLE 5 

5 5/73 i/o BUS TERMINATOR 3 DOUBLE 5 

5 5/73 1/0 BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 5 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/Y* 


67004 


10 


DREW 


5 


5/73 


C7005 


10 


DREW 


5 


5/74 


C7006 


10 


DREW 


5 


5/7*5 


67007 


TE 


RDH 


1 


5/74 


G7008 


TE 


RDH 


1 


5/7* 


6701 


8 


RR 


5 




67010- 


•YA FS 


EB 


2 


2/74 


67010- 


■YB FS 


EB 


2 


2/7* 


07010- 


•YC FS 


EB 


2 


2/7* 


67010- 


•YD FS 


EB 


2 


2/7* 


67011 


FS 


EB 


2 


2/7* 


6702 


PERIPH 




5 




6703 


10 


KE 


5 




6704 


10 


KE 


5 




6705 


10 


OG 


5 




6706 


10 


DG 


5 




6707 


15 




6 




6708 


IPG 


RG 


6 




6709 


PERIPH 


RBL 


5 




6710 


PERIPH 


GS 


6 




6711 


PERIPH 


GS 


5 




6712 


SSU 




3 




6713 


CSS 




5 


7/73 


6714 


IPG 


RG 


5 


7/73 


6715 


10 


su 


5 




6716 


12 


BD 


5 




6717 


8 


JO 


5 




6718 


12 


CL 


5 




6719 


PERIPH 


GS 


5 




6720 


PERIPH 


GS 


5 




6721 


15 




1 


1/69 


6722 


15 




1 


1/69 


6723 


PERIPH 


GS 


5 




6724 


8 




5 




6725 


CSS 




1 


7/6* 


6726 


10 


SU 


5 


5/73 


6726-YA 10 


SU 


5 


9/73 


6727 


11 


PJ 


5 




6727-JA 11/45 


REL 


1 


7/72 


67270 


11/45 


REL 


5 




67271 


11 


MOOR 


4 


7/73 


6728 


15 


JE 


5 


5/73 


6729 


IP5 


MORO 


5 


5/73 


6730 


IPO 


MORO 


5 


5/73 


6731 






1 


1*70 


6732 


8 


ADL 


2 


2/70 


6733 


12 


BN 


1 


4/70 


6734 


8 


MA 


5 




6735 


11 




5 




6736 


11 


PJS 


5 




67360 


11 


SS 


4 


2/7* 


67361 


LOGIC 


RF 


5 


2/7* 


6737 


10 


SU 


5 




6738 


PERIPH 


PM 


5 




6739 


PERIPH 


PM 


5 





DESCRIPTION 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 5 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 5 

I/O BUS TERMINATOR USED IN H807 QUICKLATCH TERMINATOR SINGLE 5 

VT50 MODULE TESTER ADAPTER, HEX FINGERS TO 5410902 

VT50 MODULE TESTER ADAPTER, HEX FJNGEPS TO 5410906 

CABLE TERMINATOR, R001 BOARDi 3 DIODES TO STOP OVERSHOOT CN PINS, FOR 0/S BUS 

PDP8 NEG LOGIC CLOCK ADAPTER, PMK02, W023 W MATE-N»LQCK CONNECTOR 

8/E, 8/M, 11 TTY CUPRENT LOOP ADAPTER, PMK02, W023 W MATE*N«LOCK CONNECTER 

8/1, 8/L1 12 CLOCK SLOT ADAPTERi PMK02, W023 W MATE.N-LQCK CONNECTOR 

INTERFACE CABLE END, PMK2 

RP02/03 TESTER TEMINATOR, SINGLE 5, 15 390-390 OHM DIVIDERS *10 TO GNO 

DISK SIMULATOR, SINGLE SIZE, DIODES, LIGHTS, SWITCH, RESJSTGR, DF32 

100 OHM TERMINATORi G700 PATTERN, DOUBLE BOARD WITH CUT OUT TO FIT OVER *0C3 OR H004 

2 MA LEVEL TERMINATOR, G796 BOARD & COMPONENTS 

DEC TAPE JUMPER MODULE 

DEC TAPE ATTENUATOR 

(OBS), 7 TERMINATORS FOR W691 DRIVER LINESi FOR Dx36 

(OBS), GENERATES +10 « +3V FROM *15 WITH DIOCESi ALSO OTHER VOLTAGES, «EPL BY 5404220 IN A008 

CABLE TERMINATOR, 9 ,001 UF TQ GNDi W028 BOARD 

(OBS), DISK SIMULATOR, LIGHT BOARD, BJG DISK 

TERMINATOR FOR RS08, 100 OHMS 

GP LINE FILTER, WITH QVERVOLTAGE & CURRENT PROTECTION! UK 

CLAM-PS & *7, 15 CKTS, FOR ELECTROLOGICA EX-8 COMPUTER 

DOUBLE AD08-B TESTER FOR MULTIPLEXER, 17 IX RESISTORS, 16 TAPSi -10V ACROSS STRING 

TERMINATOR, EQUIV 100 OHMS TO *4, USES +10 £ GNDi G700 CONNECTIONS 

RESISTOR BOARDi R002 LAYOUT, USED IN AX08 

5 100 OHMS TO GND, PINS K2, M2,P2,S2,T2, SAME GNDS AS WQ22 

TIMING JUMPER FOR PDP12. WHEN PLUGGED IN UPSIDE OOWNi EACH DELAY LINE TAP IS SHIFTED 

RF08 TERMINATOR BOARQ-A, (9 470 OHMS TO +10, 6 IK TO *10) 

RF08 TERMINATOR BOARD-B, (15 470 OHMS To *10), G7J.9 ETCH 

TERMINATOR BOARD FOR PDP15 MEM EX, 24 2.7K TO *5, ,01 UF TO GND 

TERMINATOR BOARD FOR PDP15 MEM EXi (24 2.7K TO *5> 

9 CLAMPED LOADS FOR RS09, W021 CONNECTIONS, 15 MA CLAMPEO LOADS, 30 MA ON V 

JUMPER MODULE FOR OC08A CHECKOUT, ADJACENT PINS JUMPERED EXCEPT Al-Bl, A2-B2 

JUMPER BOARD 

ME10 BUS CONTROLi A JUMPER BOARD 

NO CAPACITOR ON REQUEST LJNE (MFlO) 

SHORTS K2-L2,M2-N2,P2»R2,S2-T2, USED IN DD11 WHEN NQ PERIPH CONTROL IS PRESENT 

SYSTEM-TESTED G727 

LONGER G727 

SHORT DOUBLE JUMPER CARD, MF11-L 

8B15 JUMPER CARD (24 JUMPERS) 

JUMPER CARD, 16 IN * 2 OUT (2 OCTAL DIGITS) FOR AM07 

JUMPER CARD, DPDT, TO REPLACE AMPLIFIER IN AM07 

PUSH BUTTON RESISTOR BOARD FOR CNC CONTROL PANEL 

KV JUMPER CARD 

2 10W 1,5 OHM RESISTORS (VR12) 

PART OF G793 FOR BM08 

VOLTAGE DIVIDER TEST CARD FOR AD01 

JUMPER MODULE, 1 IC SOCKET, 16 PINS, SINGLE 5 

G736 W 2 SOCKETSi SINGLE 8,5 

SELECTS BUS REQUEST PRIORITY LEVELS FOR UP TO 4 DEVICES ON UNIBUSl USES 54.10342 PLUG 

9 DIVIDERSi 150 QHMS TO *3V, W028 CONNECTIONS 

TERMINATORS 82 OHMS TO GND, 15 UNIBUS LOADS, RS64 

TERMINATOR, 9 82 OHMS TO +5V, 15 UNIBUS LOADS, RCH 
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MODEL 
NO 

G740 

G741 

G741-YA 

G742 

G743 

0744 

G745 

G746 

G747 

G748 

G749 



PROD 
LINE 

11 
11 

PERIPH 

PERIPH 

IPG 

15 

15 

10 

10 

IPG 

CSS 



DES 
ENGR 



JH 

RB 

LH 

LH 

ATT 

ATT 

MORO 

AHDA8 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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CABLE CONNECTOR MODULES 



G750 OC 
07501 CSS 
G7502 QC 
G7503 QC 
G7503-YA TE 
0*3.04 OC 



G7505 
G7506 
G7507 
G7508 
G7509 



QC 
QC 
QC 
QC 
QC 



G7509*YA QC 



QC 

QC 

QC 

CPL 

CPL 

10 

IPG 

S 

8 

S 

12 

11 

8 

IPG 

15 

G775-YA DAS 

G775-YB DAS 

G776 

G777 

G77S 

G780 

G781 

G782 

G783 

G784 

G785 

G786 

G787 

G788 



G751 

G752 

G7520 

0733 

G734 

G766 

G767 

G768 

G769 

G770 

G771 

G772 

G773 

G774 

G775 



S 

14 

OIS 

12 

10 

14 

12 

8 

8 

CSS 

SSU 

PERISH 



EG 

LO 

PWK 

PWK 

PWK 

EWB 

EWB 

IB 

EWB 

PJD 

PJD 

PJD 

EG 

EG 

IB 

BALL 

BALL 

DREW 

RG 

EW 

PS 

PS 

CR8 

WH 

EK 

DV 

RCR 

RCR 

LN 

JM 

PS 

LG 

JM 
LG 
DA 



GS 



5 DISK SELECTION CARDi 8 IN & 10 OUT WITH LOADS * JUMPERS 

5 18 5 MA NEG CLAMP LOADS FOR TUiO-Ei-F 

5 4*7* 16 5 MA NEG CLAMP LOA0S, 2 20 MA LOADS, G741 ETCH, TU10 

5 JUMPER CARDi PINS OF NON-INVERTING M500 & M531i TU36 WITH POS LOGIC CONTROLS 

1 12/70 OFFSET COMPONENTS & POT FOR A200 
5 JUMPER CARD FOR VU5 
5 11/71 TERMINATOR CARD FOR VU5 

5 3/72 G700 WITH 220 OHM RESISTORS FOR TM10 BUS 
9 2/72 G700 WITH 220 OHM TO GND & 390 OHM TO -15V FCR TMlO BUS 

2 10/71 RELAY EVALUATION MODULE USED WITH A150, 16 5K RES ON PADDLE BD 

2 3/72 LOAD CLAMP, 16 CKTS, TAP JUNCTION OF DIODE TO GND « RES TC -15V 

3 2/74 CPU INTERFACE, XQR TESTER, SINGLE 8,5, 4 3M CABLES 
3 10/7.5 SINGLE 5", 35 SIGS TO H854, B005 

2 4/74 E CL TO TTL * 3M CABLE* 16 OHi G7503 USED ON OTHER CABLE END, SINGLE 8,5 (TRANSMITTER) 
2 4*7* 3M CABLE & TTL TO ECL» 16 CHi SINGLE 8,5, G7502 USED ON CTHER CABLE ENO (RECEIVER) 
1 4/74 07503 WITHOUT TERMINATORS 

1 10/74 G7502 W FINGERS ON HANDLE END INSTEAD OF 3M CABLE 

2 4/74 FINGERS BOTH ENDS, AA1 TO HVl, ETC, USED W G7504 & H851, SINGLE 8,5, 4 LJYER 
1 10/7^ DIAGNOSTIC RECEIVER/TRI STATE DRIVER (DR3SD), RP04 XOR TESTER, SINGLE 8,5 

1 10/74 4 LAYER HEX EXTENDER TQ 5 SLOTS 

2 4/74 KL1 o 16CH TTL XQR DRIVER, SINGLE 8,5 
2 4/74 KL10 8CH TTL XOR RECEIVER, DUAL 8,5 

2 4/74 G7509 W NO RECEIVER, MATES WITH G7509 W H851 

3 2/74 SIDE 1 TEST HEAD INTERFACE DRIVER (XOR TESTER), 1 
3 2/74 side 2 JEST HEAD INTERFACE DRIVER (XOR TESTER), 1 

1 11/74 G752 W TERMINATOR RESISTORS 

5 9/72 INITIALIZE BOARD, DS300 SERIES, DOUBLE 8.5 

2 10/72 INITIALIZE BOARD, DS500 SERIES, DOUBLE 5 
5 5/74 G796 W 3M CABLE, 14 SIG, 2 GND 

5 POWER INPUT FOR AA1L, */-15Vi REMOTE SENSE 

2 5/70 INTENSITY INVERTER FOR CONNECTING GRID INTENSIFIED SCOPES TO VC8/I 

5 5/74 KV8/I TO VT02, G778 ETCH 

5 5/74 VT02 TO VT02 CONNECTOR, G778 ETCH 

5 5/73 AC COUPLING CARD FOR DC04.A 

5 PDP11 POWER CONNECTOR 

5 5/74 2 TABS FOR -30, OTHERWISE W990, TYPESETTING 

2 4/69 CONTACT INPUT CONNECTOR BOARD, 18 RES TO "15, -15 « GND IN ON HANDLE, FOR DSOl 
5 36 WIRES TO INDICATOR Q'S, +6,5V FROM LAMPS, RF09 

1 3/74 QA28-C INDICATOR PANEL CONNECTOR CARD #1 

1 3/74 DA28-C INDICATOR PANEL CONNECTOR CARD #2 

1 3/6? 0C08»C POWER CONNECTOR CC5D GND, OTHERS BUSSED) 

5 PDP14 CONNECTOR, MYLAR OR RIBBON, (WILL HAVE LUGS), SIDE ENTRY, C i 19TH WIRE CONN USED WJTH G782 

5 2/74 CABLE CONNECTOR FOR KV8/I, SEE G769 

5 POWER CONNECTOR CARD FOR PDP-12 

6 (OBS), CABLE CARD FOR TU79, REPLACES DAC 

5 . PDP14 CONNECTOR A *5, B, D FILTERED SIGS (WITH E«H> C GND, CTHER STRAIGHT THRU, USED WITH G777 
5 9 TWISTED PAIR AND SHIELD, 1 PR GROUND RETURN 
5 CABLE INTERFACE FOR TR02, DOUBLE HEIGHT 
5 POWER CONNECTOR, 8/L, POWER OK 

3 PELL 300 SERIES TERMINATOR, 5 TRANSMITTERS, + 2 MORE WIRES 

1 3/63 g po MODEM CONNECTOR (ENGLAND), SPLIT LUGS, HENER CLAMPS i FUSES 

1 l/6» CONNECTOR W023 AND MORE GND CONNECTIONS, BIG DISC, BACK SIDE CONTACTS TO USE H802 



3M CABLE, SINGLE 8,5 
3M CABLE, SINGLE 8,5 



MODEL 
NO 

G789 
6790 
G791 
5792 
G793 
G794 
G795 
G796 
6797 
G798 
G799 



PROD 
LINE 

»ERI P H 

PERIPH 

10 

3 

3 

10 

15 

10 

8 

8 

10 
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GS 
GS 

SU 
MA 
MA 

DV 

WH 
WH 
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POWER SUPPLY MODULES 



G800 

68000 

G8001 

G8002 

G8003 

68003- 

G6004 

G801 

G8010 

G8011 

68012 

G8013 

G8014 

G8015 

G8016 

G8017 

G802 

6803 

6804 

6805 

6806 

6807 

6806 

6809 

6810 

G811 

G812 

6813 

6814 

G815 

G816 

G817 

G818 

G819 

G820 

G821 

G822 

G823 

G824 

G825 

G826 



10 
11 

PERJPH 
PERIPH 
11 
YA TPL 
PERIPH 
15 
PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
PS 
8/A 
PS 

s 

TPL 

8 

8 

8 

12 

8 

8 

10 

10 

10 

8 

15 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

15 

15 

15 

12 

15 

8 



RL 

PM 

SERG 

SS 

JG 

CAY 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

DREW 

AOL 

DREW 

WH 

RR 

WH 

WH 

WH 

eu 

WH 
WH 

WW 
WW 
MA 
DL 
WW 

BU 
SU 
LH 
RI 
DO 
DO 
DO 
LG 
00 
MA 



CONNECTOR TO G790 



5*7-5 CONNECTS W012 WITH DIFFERENT R'S, 
5/74 DISK SlMULATORi FLEXPRINT TQ 6789 
5/73 DEC TAPE CONNECTOR 

PDP-8/I POWER CONNECTOR. DOUBLEi DOUBLE SIDED 

PDP-8/I SWITCH CONNECTOR. 8/1 TO CONSOLE 

(OBS), 25 OHM CABLE CONNECTOR 

CLAMPED LEVEL CABLE CONNECTOR. W021 PINS, DIODES TO -,7 

CLAMPED LEVEL CABLE CONNECTQRi W034 WITH CLAMPS • GND * 

47 OHM SHUNT, OTHERWISE W031 
5/74 47 OHM SERIES, OTHERWISE W031 

PDP-10 CABLE CONNECTOR, W02l CONNECTIONS, 3 FLEX PRJNTS IN PARALLEL TO ACHIEVE 30 OHM IMP 



« -3V, POP-9, EXTENDED MEMORY 

-3V WITH 2 MA CLAMPED LOADS, G704 ETCH 



2/74 



4/72 

8/72 

1/74 

11/72 

3/66 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

10/73 

7/73 

5/74 

4/74 



5/73 



5 5/73 
5 

5 2/74 
5 



CONTROL FQR 739 POWER SUPPLY 

*8,5V RECTIFIER 

LOW VOLTAGE DETECTOR, «2V 

LOW VOLTAGE DETECTOR, RS64 

FULL WAVE RECTIFIER UP TO 600V 1 AMP 

G8003 W NO DIODES 

45V DETECTOR FOR LA3Qi SINGLE 5 

(NEVER BUILT) SERIES REGULATOR, PDP-9 MEMORY 

-5,2V CONTROL. KL10# SINGLE 5 

-2V CONTROL* KHO, SINGLE 5, 08010 ETCH 

*5V CONTROL. KL10. SINGLE 5, G8010 ETCH 

♦10V REFERENCE. KL10, SINGLE 5 

-5,2V DETECTOR! 16 INPUTS! ALL MUST BE MORE THAN 4,8Vi SINGLE 6 

POWER CONTROL LOGIC. KL10, DOUBLE 6, USED IN 863 

REGULATOR FOR H763, QUAD 

863 INDICATOR DRIVER, SINGLE 6 

REGULATOR TRANSISTORS FDR PDP-8 EXTENDED MEMORY, DOUBLE HEIGHT, DOUBLE THICK 

(OBS), RECTIFYING SLICER, 8/S, RENAMED W533 

CONTROL FQR G805, PS PRE-REG PLUS *10 4 -15V DETECTOR, (6809) 

REGULAtOR FOR NEG 8 MEMORY 

{OBS), LIKE G804 BUT TURNS OFF REGULATOR INSTEAD OF DRIVING EXT RELAY, (DRIVES G805J 

(OBS), OPTION POWER SUPPLY FOR VR12, *5y 220 MA, «»V 20 MA, DOUBLE THICK 

POWER SUPPLY CONTROL FOR 708 PS, SAME AS G800 

-15V SENSE * RELAY DRIVER, PDP-8 PS 

6V REGULATOR CONTROL, DRIVES A G805 

♦1,8V REG CONTROL. DRIVES G805, PDP-10, USED ON 6812 « 703 POWER SUPPLY 

-3V REG CONT, DRIVES G805, PDP-10, G811 BOARD, 703 POWER SUPPLY 

REGULATOR CONTROL FOR 704, DOUBLE MODULE SHAPE, DQESNIT PLUG IN 

(OBS), +3V SUPPLY, 1-1/2 AMPS, DOUBLE HEIGHT & WIDTH, FOR DX36 

SERIES REGULATOR, 7 AMPS, 35 WATTS, FOR 703 SUPPLY, DOUBLE HEIGHT i WIDTH 

MODIFIED G806 FOR DRIVING 70V POWER SUP REGULATOR OUTPUTS 

CARD 1 FOR 713 

CARD 2 FOR 713 

HV SUPPLY OF VR12 

♦5V 300 MA SUPPLY (FROM *10V> FQR LINC-8 CLIN CHEM 

♦5V REG CONT AND OUTPUT CARD FOR PDP15, (SEE G829) 

-6V REGULATOR (FROM -10V) FOR SENSE AMPS, PDP15 

-24V MEM REG CONT CARD, DRIVES G825, PDP15 

*5V REG CONTROL. PDP-12 

-24V PASS ELEMENT, FROM G823 

REG CONTR FOR 8/1, DRIVES G805 & DETECTS PRESENCE OF OTHER VOLTAGES, DOUBLE HEIGHT 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

8837 15 5 LOW VOLT DETECTOR. POPjlS, ♦ K303 RC'S. DETECTS + 9V, USES *5V 

6828 10 SU 5 5/73 REGULATOR CQNTRQli ME10, USES G805 

G829 15 ELIA 5 5V CONNECTOR CARD FOR 15 PERIPHERALS WITH QVERVQLTAGE SCR « FUSE, CAN REPLACE G821 

G830 10 DREW 5 5*73 5V, 10 AMP REGULATOR FROM 8V, KJ10 

G831 10 DREW 5 2/72 .10V REF, *5V OUT, TO +10V 6 BIT DAC, MARGINAL CHECK CONTROLi KJ10 

G832 14 AR 5 -10V, 1 AMP PECULATOR, 12,6 VAC IN 

G833 IPG RG 2 11/6* »6V» 6 AMP REGULATOR FOR AG02, VECTOR BOARD, ONLY 9 TO BE MADE 

G834 12 GPB 5 5V 3 AMP REGULATOR, STUD OR SOCKET MOUNTED, FOR H309 

G835 8 LN 5 5/73 30V, 5A SUPPLY (NO XFMR), FOR PR8-ES 

G836 12 LH 5 12/71 * 4 -20V REGULATOR FOR VR14, QUAD 

G837 11 RL 1 10/70 DC/DC CONVERTER, GENERATES *15V * 0.3A FROM -15V, SINGLE X SHORT 

G838 12 LH 5 FAULT PROTECTION FOR VR14, PROVIDES *5V FOR INTENSITY BQARD W682, jn VR14 

G839 12 LH 5 11/71 COLOR GAIN COMPENSATOR, INCLUDES *5y FOR INTENSITY BOARD W682 IN VR20 

SPECIAL MODULES 

G840 LDP HL 4 5/73 LIGHT PEN AMP FQR vRl^i SINGLE 5 

G847 PERIPH HO 5 DUAL VOLTAGE CONTROL FOR G848, Tu56 

G848 PERIPH HD 5 TU56 MOTOR DRIVE 

G849 DIS 1 6/67 FEED FORWARD FOR DISPLAY, EQUJV TO 1579 

G850 PERIPH HD 5 SCR MOTOR DRIVE, FOR TU55 

G851 PERIPH HD 5 DEC TAPE RELAY MODULE, DOUBLE SIZE 

G852 CSS 3 5/73 DUAL TELEGRAPH LEVEL CONVERTER 

G853 5 2/74 DEC TAPE MISC, SINGLE UNIT SELCTJQN 4 TIMING TRACK SENSING 

G854 10 KE 5 TELEGRAPH LINE CIRCUIT, SINGLE, DOUBLE THICK 

G855 B wh 5 5/73 DUAL TELEGRAPH LEVEL CONV, REPLACES G852 IN MODIFIED SYSTEM 

G856 8 AC 5 G855 WITH * LOGIC INPUT LEVELS* DC08, 50-80V, DOUBLE THJCK 

G857 11 LK 5 EIA LEVEL CONVERTER, PIN COMP WITH W076, *10 & -15V, PART OF BC01C 

G857-YA SSMU WE 3 2/72 

G858 15 FA 5 TELETYPE CONNECTOR, PDP-15, 8 PJN AMP CONNECTOR 

G859 PERIPH HD 5 CLOCK & REGULATOR FOR TU56 

G860 8 LN 5 TELEGRAPH LEVEL CONV, G856 WITH CONTACT SUP FOR 135VDC» DC08-C 

G8600 8/E LN 1 3/71 TELEGRAPH LEVEL CONV, G860 MOD, MORE POS BIAS ON RECEIVE RELAYS 

6861 8 LN 5 5/73 SOLID STATE XMTR, 2 CKTS, EACH SPOT FROM *80 TO -80V, 400 MA MAX, 0C08.CS, DOUBLE 

6862 8 LN 5 SOLID STATE RCVR, 2 CKTS, 8,5 TO 75 HA THRESHOLD AOJ, HIQH COM MODE REJ 

6863 8 5 7/73 G856 WITH DIFFERENT CONTACT PROTECTION FOR GPO, IN DC08.L 

6870 MTST 6 (QBS)., EMITTER FOLLOWER (ANALOG) TO CONNECTOR X10 AMP TO SLICER 

6879 15 5 TRANSPORT DETECTOR, TC08/9/15 

68790 8 LN 5 TRANSPORT DETECTOR & POWER UP CLAMP, TC08 

6880 15 7 (NEVER RELEASED), SLICING RECTIFIER 

6881 15 7 (NEVER RELEASED), PEAK DETECTOR 

6882 8 5 MANCHESTER READER-WRITER 

6883 10 6 (QBS), PEAK DETECTOR (DRUM) 

0885 10 6 (QBS), 3 USEC DELAY LINE, FOR TU79 

6886 CSS 6 (08S), WRJTE ERROR DETECTOR 

6887 PERISH 5 5 USEC TAPPED DELAY, EVERY 1/2 US, IK IMP, FOR 545 FOR READ OESKEW 

6888 15 HD 5 10/6* MANCHESTER READER/WRITER 

6889 FS EB 1 10/71 CASSETTE READER/WRITER (USED IN PMK02) SINGLE X 5 

6890 COMM DR 5 5/73 POWER FAIL * SELECT BYPASS, IBM 360, DX11-8, SINGLE X 5 

MISCELLANEOUS 

6900 »ERI P H 5 TAPE PHOTOCELL AMPLIFIER 

5901 °ERIPH 5 PAPER TAPE MOTOR DRIVE 

69C2 PERIPH 7 (NEVER BUILT), PAPER TAPE PHOTOCELL AMPLIFIER 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

G903 "ERIPH 5 CLOCK ACCELLERATOR FOR PAPER TAPE READER 

S904 8 WH 5 PAPER TAPE PHOTOCELL AMP, USES SDA, 9 CHANNELi DOUBLE BOARD 

G905 6 (OBS), DISPLAY OUTPUT AMPLIFIER 

C906 12 CL 3 LlNC-8 CAP & POWER UP 

6907 8 MA 7 (OBS), MISC FOR PDP-8/I, RENAMED L700, RENAMED M700 

C9C8 9 MA 5 ♦ OUTPUT VERSION OF S904, LAMP FOR -15V INSTEAD OF *10, USES HOFFMAN PHOTOCELL 

6909 10 6 (OBS), PHOTOCELL AMP FOR TU79 

0910 10 6 (OBS), SERVO INTERRUPTER, FOR TU79 

6911 10 6 (OBS), REWIND GENERATOR, TU79 

G912 12 5 DEFLECTION AMP, -12 AMPS INTO 30 UH PUSH-PULL YOKE, 15 US FULL DEFL TIME, VR12 

S913 15 DV 5 CLOCK CONTROL, (G903 * 1/2 R302 ♦ 1/3 R603) 

0914 BU INTENSITY CONTROL 

C915 8 MI 5 POWER ENABLE, MOTOR START, PP67-CD 

0916 12 RI 5 POWER DETECTOR & SWITCH FILTER, PDP-12 

G917 12 5 SAIN & SET CONTROL FOR VR12 

G918 PERIPH MDL 5 PHOTOCELL AMP FOR PT04.5, REPLACEMENT FOR G908, FQR PHOTCTRANSISTQRS 

6916-YA TYR SG 7 l/7« REPLACED BY G918 

G919 LDP ML 5 5/73 LIGHT PEN OUTPUT AMPLIFIER 

G920 15 5 3/7* CONTROL MEMORY QUAD MODULE, FQR PDP9 

6921 8 WH 5 PDP-8/L CONSOLE, (PLUGS IN) 

G922 14 AR 5 BRAID BOARD, MTI ROM 

G923 14 AR 5 SENSE BOARD, MTI ROM 

6923-YA 14 LF 5 4/7« SENSE BOARD, MTI ONLY ROM 

G9230 14 LF 3 1/73 SENSE BOARO, OATA-PAC, MR14-E, QUAD 6 DOUBLE THJCKi 20-69230 

G924 14 AR 5 SELECTION BOARD, MTI ROM 

G9240 14 LF 3 1/73 SELECTION BOARD, DATA-PAC, MR14-D, QUAD 6, 20-G9240 

G925 14 AR 3 5/73 KEEPER BOARD FOR MTI ROM 

G926 8 PS 1 l/6» KEYBOARD FOR VT02, QUAD 

G927 8 PS 1 1/6* ENCODING LOGIC FOR VT02 KEYBOARD, QUAD 

G930 8 ER 5 NON-TORE TAPE ALLOTMENT FOR PR6S-C0 

G9300 TYP ER 5 4*72 NON-TORE TAPE ALLOTMENT FOR PR68-E 

G931 PERIPH RBL 1 11*6? BQT/EQT SENSOR FOR TU10, {USES FAIRCHILD BOT/EOT ASSEMBLY) 

6932 PERIPH MDM 5 CAPSTAN SERVO PREAMP (DRIVES H603) 

6933 PERIPH MDM 5 REEL MOTOR AMP FOR TUlO, */-12V, */-6A 

G934 PERIPH MDM 6 4/71 BRAKE ACTUATOR FDR TUlO, 6V, INITIALLY 0.8A, FINALLY CIA 

G9340 PERIPH JH 5 REPLACEMENT FOR LOGIC PORTION OF 6934, SINGLE 

69341 »ERIPH JH 5 REPLACEMENT FOR OUTPUT PORTION OF G934, HIGHER CURRENTi DOUBLE 

6935 12 STP 5 5/73 TTY37 TO 35 OR 33 CONVERTER 

6936 PERIPH CAY 5 5/73 CLOCK WITH ACCELLERATOR FOR LA30 

6937 14 AR 1 10/70 14/L MEMORY TEST CARD 

6938 PERIPH DJ 5 5/73 OECPACK HEAD POSITION SERVO, DOUBLE X 8,5 

69380 PERIPH UR 1 1/74 TRACK POSITION DETECTOR, RP04-M, DOUBLE 8,5 

69381 PERIPH JR 1 1*74 VELOCITY FUNCTION GENERATOR, RP04-M, DOUBLE 8,5 

69382 PERIPH UR 1 1/7* SERVO CONTROL BOARD, RP04-M, DOUBLE 8.5 

6939 QC CARTER 1 1/71 UNIVERSAL TESTER LOAD BOARD 

6940 QC CARTER 1 2/71 B15 LOAD #1, UNIV TESTER 

6941 QC CARTER 1 2171 B14 ENABLE B15, UNIV TESTER 

6942 PROE OS 1 2/71 TESTER FOR M835, M836 (WIRE WRAP ON W931), QUAD X 8,5 

6943 PERIPH CAY 4 5/73 LA30 EXERCISER, 7-BIT CNTR, SINGLE X 5 

6944 PERIPH GHP 3 3/7« LA30 EXERCISER, NORMAL G943 OR 4 * 1 (SKIPS LINE FEED 4X) 

6950 MOD 3 FAST 6ATE FOR NEW BURST GENERATOR, REPLACES 8104 

6951 MOD 3 MODULE TEST PULSER, FOR BURST 6EN, WIDTH ADJUSTABLE* AMRL. PROGRAMMABLE 

6952 8 WH 5 5/73 pjn SELECTOR, SELECTS 1 OF 2 BUSSES, DOUBLE, 36 PIN RIBBON CABLE OUT 

6953 8 WH 5 PDP8 DIGITAL MX, 8/1 IN/OUT BUS, 6 POLE FORM A TRANSISTORS 
6970 MTST WW 6 (OBS), REF SUPPLY, OP AMP, FOR 2720 CURRENT CALIB 



MODEL 
NO 

C971 
0972 
G973 
G9730 

G980 
5981 
G982 
G983 
G998 
G999 



PROD 
LINE 



10 
10 
FS 
10 
10 
10 
10 



HARDWARE 
H001 CAT 



H002 

H003 
H004 
H005 
H006 
H007 
H008 
H009 
H010 
H011 
H012 
H013 
H014 
H019 
H020 
H021 
H022 
H023 
H024 
H025 
H080 
H081 



CAT 



CAT 

IPG 

CAT 

14 

14 

MOD 

MOD 

MOO 

yOO 

MOO 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

MOO 

CAT 

CAT 

MOO 
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SU 
EB 
GOH 



WW 
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KE 
KE 
SZ 

MQRQ 
8P 
AR 
KDG 



SZ 
SZ 



SZ 
SZ 



POWER INTERFACES 



H100 

H104 

M1500 

H1550 

H152 

H16C0 

H161 

H1650 

H190 



MOD 
MOD 
IPG 
IPG 
MOD 
IPG 
MOO 
IPG 
MOO 



DOANE 

DOANE 

AR 

AR 

DOANE 

AR 

OQANE 

AR 

DQANE 



CORE STACKS* BRA-IDS 



H201 
H202 
H203 
H204 
H203 



CAT 
11 



PD 
PD 
PD 
PD 



3 POWER ISOLATION BOARD, BALUNS * CAPS FOR 2 VOLTAGES 

2 12/68 PDP-1Q MEMORY TEST BOARD, CURRENT MONITOR AND LOADlNGi 8" X DOUBLE HT 

2 12/71 INDICATOR BOARD FOR RP02-AS,-BS| 5 X 13,5 

1 6/74 56 PIN CONNECTOR CARD FOR RP02-AS| -BS, RP03-AS, 9 BS, 5«X6» 

5 DEC TO DISK FILE PA, (DATA PRODUCTS) 

5 JOSS AUDIO OSCILLATOR 

5 JOSS AUDIO AMPLIFIER 

5 5/73 hex HEAT TEST BOARD 

3 CURRENT MEASURING EXTENDER, 1.1/2 LENGTH WITH BUS LOOPS 
(RESERVED FOR DOUBLE-SIZED G998) 



3/4" BRACKET TO STAND 1907 COVER PLATE IN FRONT OF F.C, MOUNTING PANELS 1943, H900, 

ETC. PUTS PLATE FLUSH WITH RAILS OF DEC AND EMCQR CABINETS 

BRACKET TO SET FC MNTG PANELS BACK ABOUT 2-1/2" TQ 3" SO CONTROLS, SWITCHES, ETC, ON A COVER 

PLATE WILL HAVE 2" SPACE, COMPATIBLE WITH DEC COMPUTER CABINETS & ALL TYPES OF RACKS 
4/74 NYLON BLOCK FOR MOUNTING H350, H351, OR H352 CONNECTORS, 2/H80O»S 
4/73 NYLON BLOCK FOR MOUNTING H350.2 CONNECTORS, 4/2-H80Q«S 
8/72 GRAY FLIP-CHIP HANDLE W EYELETS 

19" MOUNTING PANEL FOR 5 H706»S, USED IN AA05 
10/72 CONNECTOR RETAINING BLOCK KJT (REPLACES H003, H0Q4) 12-09850 
4/75 i PAIR MOUNTING RAILS (74-10925) FOR H912 PANELS JN NEMA ENCLOSURES, 3» LONG 
4/7* 1 PAIR MOUNTING RAILS FOR H912 OR BC40H TERMINALS, 2' LONG 

(CHANGED TO H020) 

74-5570-2 BRACKETS FOR H013 

12-5310-2 NYLON FASTENER (PAIR) FOR HOll 

74.5331 PANEL COVER SNAP ON FOR PDP9 OR 10 
5/71 5,25 X 19" PANEL WITH HOLES TO MOUNT H726-B 

CASTING FOR 10 H803 BLOCKS IN 8/E BOX, INCL 4 STDQFFS, TERM STRIP, & PWR HARNESS, USED ON H9190 

19" CASTING FOR 1943 ETC, (WITH SHORT * LONG END) 

STRAIGHT END PLATE FOR SHORT END OF H020 WITH 4 SCREWS 

OFFSET END PLATE WITH TERMINAL BLOCK FOR LONG END OF H02C WITH 4 SCREWS 

OFFSET END PLATE WITH HEYMAN TAB TERMINALS, 2 BLACK , 2 RED, 2 ORANGE, 4 SCREWS 
7/71 8,5" H021 
5/72 8,5" H022 

(OBS), POPS RACKS, ETC. FOR MTG, IN CAB-8 OR IN CUSTOMER'S RACK 

(DBS), P0p8 RACKS, ETC, TABLE TQP VERSIONS 



(OBS), BLANK CASE, WITH SLOT MILLED FOR MOUNTING ON H190 



(UH3J, BLANK g»5t, WITM SLUT rULLtu fUK MUUN T I iNl» g!N flxyg 

(OBS), 4 115 VAC-DC ISOLATED LOGIC INPUTS, 2 ALSO USABLE CN 24V AC-DC, IK RELAY PANEL PKG 
10/7* 120 VAC INPUT TO 5V LOGIC, 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 
10/74 10-55 VDC ISOLATED INPUT TO 5V LOGIC. 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

(OBS), 2 10 WATT 9 120 VAC OR DC ISOLATED SWITCHES IN RELAY PANEL PACKAGE 
10/74 5V TO 120 VAC 2A, 1.1.5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

(OBS), 1 300 WATT • 120 VAC OR DC ISOLATED SWITCH IN RELAY PANEL PACKAGE 
11/72 5V TO DC ISOLATED 55V 2A OUTPUT, 1X1,5X3 SOLID STATE CONVERTER, TELEDYNE RELAYS 

(OBS), MOUNTING RAIL FOR H104, H153, H161, ETC. 



12/66 PDP8-S STACK, 8K PLANES, MOUNTED ON G609, 4K X 13 BITS 

1/6* 4K, 8 BIT, 30 MIL STACK ON G615 

1/6V 4K, 8 BIT, 20 MIL STACK ON G616, PS-3009957 

1/6V 4K, 9 BIT, 22 MIL STACK ON G616, PS-3009957 

9/72 4K, 12 BIT, 22 MIL STACK ON G616, PS-3009957 
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MO/YH 


H206 




PQ 


1 


1/6* 


H207 


11 


PD 


5 




H207-E 


11 


PD 


5 


9/72 


H203 


11 


?D 


1 


1/6* 


H209 




PD 


1 


1/6* 


H210 


10 


su 


5 


9/72 


H211 


8/E 


PD 


4 


9/72 


H211-A 


6/E 


wc 


2 


12/74 


H212 


8/E 


PD 


5 


9/72 


H212-A 


8/E 


WC 


2 


12/73 


H213 


11 


PD 


5 


9/72 


H214 


11 


PD 


5 


9/72 


H214-YA 


11 


RH 


2 


1/74 


H215 


11 


PD 


4 


9/72 


H216 


10 


PD 


4 


9/72 


H217-A 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H217-B 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H217-C 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H217-D 


XML 


DWS 


2 


9/72 


H218-A 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H218-B 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H218-C 


XML 


DWS 


*i 


8/73 


H218-D 


XML 


DWS 


1 


8/73 


H219-A 


8/E 


wc 


1 


12/73 


H219-B 


8/E 


wc 


1 


12/73 


M220 


8/E 


PD 


5 


9/72 


H221-A 


11 


PD 


1 


3/7* 


H221-B 


11 


PD 


1 


3/7« 


H221-C 


11 


PD 


1 


3/7* 


H221-D 


11 


PD 


1 


3/74 


H230 


11 


PD 


7 


7/71 


H240 


11 


PD 


1 


2/70 


H241 


8/E 


BT 


5 


8/73 


H242 


3/E 


BT 


1 


6/71 


LITTLE 


BOXES 








H300 


IPO 


MQRO 


4 


4/6* 


H301 


IPS 


MQRO 


5 




H302 


IPO 


MORO 


5 




H303 


IPO 


MQRQ 


4 


10/68 


H304 


12 


CL 


5 




H305 


12 


CL 


5 




H306 


DIS 


ADL 


5 




H307-A 


12 


AW 


4 


2/70 


H307-B 


12 


AW 


3 


5/70 


H307-C 


12 


AW 


3 


5/70 


H307-D 


12 


AW 


5 




H307-E 


12 


AW 


5 




H307-F 


12 


AW 


5 




M308 


8 


WH 


5 


5/72 


H309-A 


12 


RAW 


5 




H309-B 


12 


RAW 


2 


8/70 


H309-C 


8/E 


LN 


5 


4/72 


H310 


12 


RAW 


5 





DESCRIPTION) 



4Ki 13 BITi 22 MIL STACK ON G616 & 
4K, 16 BITi 22 MIL STACK ON G616 & 
H207 CONFQRMALLY CDATEDi 1.5 USECi 
4K, 17 BITi 22 MIL STACK ON G617 & 
4K, 18 BITi 22 MIL STACK ON G616 * 
4K, 19 BITi 22 MIL STACK ON G616 & 
4K 12 BIT ON G646, 3 WIRE 3Di 18 MI 
4K 12 BIT ON 0648, 3 WIRE 3D 18 MIL 
8K 12 BIT H2lli MM8-EJ1 PS-30J.0654 
8K 12 BIT ON C648, 3 WIRE 3D 18 MIL 
4K 16 BIT STACK ON G645, 3 WIRE 3Di 
8K 16 BIT H213i PS 3010654 ( 900 NSE 
850 NSEC H214 

8K 18 BIT H2l3i PS-3010654, USED IN 
8K 19 BIT H2l3i PS-3010654, USED IN 
16K 20 BIT STACK ON G647, PS H217-0 
16K 19 BIT STACK OM 0647, PS H217-0 
16K 18 BIT STACK ON 0647, PS H217-0 
16K 16 BIT STACK ON 0647, PS H217-0 
32K 20 BIT STACK ON 50*10704 
32K 19-BIT STACK ON 50,10704 
32K 18-BIT STACK ON 50il0704 
32K 16-BIT STACK ON 50»10704 
8K 12 BIT, PLUGS INTO G649, MM8-AA 
16K 12 BITi PLUGS INTO G650, MM8-AB 
4K, 12 BITi 22 MIL STACK ON G619, P 
8K 18 BIT STACK, PLUGS INTO G651 
8K 16 BIT STACK, PLUGS INTO G651 
4K 18 BIT STACK, PLUGS INTO G651 
4K 16 BIT STACK, PLUGS INTO G651 
256 X 16 BIT, 3W 30 STACK, 20 MJLi 
BRAID ASSY (G106*G642*BRAID*HARDWAR 
BRAID ASSY FOR MR8«EAi 128 WIRES X 
BRAID ASSY FOR MR8«EB> 256 WIRES X 
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G617, PS-3009957 
G617, PS-3009957 
PS-3009957 
GG6I61 PS-3009957 
G617, PS-3009957 
G617, PS-3009957 
L CQRESi MM8-EM 
CORES, DISCREET DIOQES, MM8-EH 

CORES, DISCREET DIODES, MM8-EJ 
18 MIL CORESi PS-3010654 
Ci USED IN MMU-L 

MMll-LPi ME15 
MFIO 



S 3009834 



ON G615 

E) FOR MRlli 256 WIRES X 64 CORES 

24 CORES, M880*C643 

48 CORES, M886*G642 



PUSH BUTTON BOX, 3 BUTTONS 6 AMPHENOL CONNECTOR 

H300 « W809 MODULE 

CONNECTOR PANEL (BETWEEN H303 « AM03) 

AMP, MOUNTING PANEL * CONNECTORS (AF07) 

CLINICAL CHEM TERM BOX, (FOR AUTO ANALYZERi TECHNICQN) 

8 CKT DISTRIBUTION BOX, CONNECTS TO H304 & AGLZ 

JOY STICK FOR KV8/I 

SMA 12/60 RELAY OELAY (CLIN LAB TESTER BOX), 115V 

SMA 4, SMA 7 RELAY BOX, 115V 

SMA 12/30 RELAY BQXi 115V 

230V H307-A 

230V H307-B 

230V H307-C 

BC01A TO BC01C ADAPTERi (RS232B - RS232B) NULL MODEM 

9,75 X 10,5 I/O ACCESS PANEL* PROVIDES +5V • 2Ai 6 CONN* 3 I/O* 2 DATA BRKi 1 SENSE 

19 X 5.25 H309-A 

H309-B WITH 5 CONN & H710 SUPPLY, 3 I/O, 2 DATA 8RK 

MODULE TEST ASSEMBLY 



MODEL 
NO 

H311 

H312-A 

H312-B 

H313-A 

H314 

H314-A 

H314-B 

H315 

H316-A 

H316-B 

H317-A 

H317-B 

M317-C 

H318 

H319 

H320-A 

H320-B 

H321 

H322 

H323 

H324 



PROD 
LINE 

12 

COM 

TYP 

8 

12 

12 

12 

11 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

EDU 

TPL 

TPL 

TPL 

LOP 

LOP 

LDP 

11 



DES 
EN6R 

DN 

JER 

JG 

JER 

RAW 

RAW 

RAW 

RJ 

SS 

ss 

VB 
VB 

MC 
AM 
JW 
JG 
JG 
RI 

RI 
RI 

NJH 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION! 
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CONNECTOR ASSEMBLIES 



H350 
H331 
H352 
M353 
H360 



15 
10 
10 

QC 
10 



KE 
KE 
WEK 
SU 



1 5/70 TOOL KIT FOR USE WITH H310 

5 10/71 NULL MODEM FOR ASYNC Q*R SYNC COMMUNICATION LINEi USED WITH RS232-C CABLES 

2 4/74 null MODEM FOR ASYNC OR SYNC COMM LINE. HAS 2 M854i USED WITH BCQ8R 
5 2/72 DEC TTY TO EIA 232-C INTERFACE 

5 INTEGRATED CIRCUIT SaMPLERi 180 IC'S 

7 1/71 INTEGRATED CIRCUIT SAMPLER, ADVANCED SELECTION 

7 1/71 INTEGRATED CIRUJT SAMPLER, BASIC SELECTION 

5 5/73 ASYNCH MODEM TEST CONNECTOR 

2 9/72 DUAL TELEGRAPH LINE INTERFACE, G861, G862, K731, G8003 IN A BOX, 115V 

2 9/72 230V H316.A 

5 4/7* TTY DISTRIBUTION PANEL, DJ11 

5 4/74 EIA DISTRIBUTION PANELi DJli 

1 5/74 E j A DISTRIBUTION PANEL (CLOCK LEADS), DVll 

1 8/72 LOGIC DESIGN « COMPUTER INTERFACING KJT 

5 4/74 20 MA CURRENT LOOP RECEIVER (OPTICAL ISOLATER RECEIVER, PASS-THROUGH TRANSMITTER) 

1 10/73 8 CH TELEGRAPH RECEIVER, 115V 

1 10/73 8 CH TELEGRAPH RECEIVER, 230V 

1 3/74 INSTRUMENTATION CONTROL BOX, 3 LIGHTS & 3 SWITCHES, 5 DRIVEN FROM ONE DRll-D 

1 3/74 DISTRIBUTION PANEL, 2 H854 TO 80 SCREW TERMINALS, 5,25 X 19 

1 3/74 REMOTE OPERATOR CONTROL UNIT, 8 LIGHTS, 8 PUSH BUTTQNS, 10 10»P0S SWITCHES, BC08R-XX, 15 X 8 X 10« 

2 3/74 RESTART LOADER SWITCH PANEL FOR BM873 



2 W850'S « HARDWARE FOR CONNECTOR 

5 2 W851'S & HARDWARE FOR CONNECTOR 

6 2 W852«S & HARDWARE FOR CONNECTOR 

1 10/73 05015 * G5015 PHYSICAL I/C FAULT INSERTER 

5 12/71 2 M922«S JOINED * CONN TOGETHER WITH ONE HANDLE 



SYSTEM END OF POWER CABLE 

H400-A PS BU 5 5/72 7A CKT BREAKER, FILTER, * OUTPUT CONN IN BOX (FOR 8/M, 11/03,11/05), 115 VAC 

H400-B »S BU 5 5/72 4A CKT BREAKER, BJLTER, & OUTPUT CONN IN BOX (FOR 8/M, 11/03,11/05), 230 VAC 

H400-C 11 CRB 1 10/72 H400-A W 10A CKT BREAKER 

H400-D 11 CRB 1 11/72 M400-B W 5A BREAKER 

H401 PS BU 1 8/72 SPACE FOR FUSES (10A MAX), FILTER, DUAL VOLTAGE INPUT BOX (8/M, 11/05} REPLACES H400) 

H402-A 8 PG 5 1/74 H 400 WITH H4Q1-A OUTPUT CONNECTORS 

H402-B 8 PG 5 1/74 H 4Q0 W1TH H401-B OUTPUT CONNECTORS 

COMPUTER LAS, LOGIC LAB, PDPl* CABS 



H500 

H500-A 

H501 

H502 

H510 

H520 

H520-A 

H520-B 

H520-C 

H521 

H522 

H523 

H524 



MOD 
MOD 
MOD 
EDU 
MOD 
MOD 

MQO 
MOD 
MOD 
MOD 
MOD 
MOD 
MOD 



AH 

RVN 
RVN 
RVN 
PVN 
RVN 
RVN 
RVN 
RVN 



COMPUTER LAB, 110V, 60/50 HE 

COMPUTER LAB, 230V, 60/50 HZ 
3/69 MOUNTING BRACKET FDR COMPUTER LAB, FOR 19" RACK 
2/72 COMPUTER INTERFACE PANEL FOR DB8-EB (8/E) (BUILT IN CARLETON PLACE) 



10/6^ k-SERIES LOGIC LAB, 

2/71 m-SERIES LOGIC LAB, 

3/71 m-SERIES LOGIC LAB, 

3/71 m SERIES LOGIC LAB, 

3/71 M SERIES LOGIC LAB, 

12/71 AUX MEMORY DEVICE FOR MISERIES LOGIC LAB 

3/71 DRAWER, WITH SLIDES 

3/71 DRAWER, TABLE TOP 

3/71 CABINET, TABLE TOP CAB FOR K950 * MODULES 



110VAC, 60 HZ, 1-K900,1-K901,1«K902,«2«4913 
115V, USES H808 
230V, USES H808 
115V, USES H803 
230V, USES H803 



MODEL 
NO 

H525 
H526 
H527 



PROD 
LINE 

XOD 

^05 



DES 
ENGR 

RVN 
RVN 
RVN 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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POWER AMPLIFIERS 



H600 
H601 
H602 
H603 
H6C4 
H605 
M606 



10 

10 

10 

PERIPH MDM 

BERIPH DJ 

PERIPH CAY 

PERIPH JH 



POWER SUPPLY FILTERS 



M7000 8 

H7001 8 

H7002 11 

H7003 11 

POWER SUPPLIES 

M701 CAT 

W701-A CAT 

W702 CAT 



H703 



H704 

H704-A 

W704-B 

M704-C 

H704-D 

H704-H 

H705 

H705-8 

H706 

H706-B 

H707 

H7Q7-C 

H708 

H708-B 

H709 

H709-A 

H709-B 

H710 

H711 

H711-A 

H712 

H713 

M714 

H715-B 



CAT 

IPS 

MTST 

IPG 

IPS 

IPS 

MTST 

MTST 

MTST 

CAT 
13 

IPS 

IPS 

8 

8 

8 

CAT 



12 
IPS 

8/L 



AOL 
AOL 
OV 
DV 



RG 
RG 
RG 



LH 



BN 
RG 
BEST 

WH 



2 3/71 REMOTE CABINET 
5 12/71 OPERATORS CONSOLE 
2 3/71 CONTROL PANEL 



7 2/68 (DBS), CAPSTAN POWER AMP FOR TU79 

7 5/67 (08S>, REEL SERVO POWER AMP FOR TU79 ( REPLACED BY WQ42 

7 (OBS), CAPSTAN POWER AMP FOR TU79 

5 CAPSTAN SERVO POWER AMP FOR TgiQ (PREAMP IS G932) 

5 4/7* DECPACK HEAD POSITION SERVO POWER AMPi (PREAMP IS G938) 

5 5/7*5 MOTOR DRIVE AMP, LA30 

4 4/7* TU16 POWER BOARD (CAPSTAN PREAMP, POWER AMP, REEL MOTOR AMPS, BRAKE ACTUATORS) 



3 2/7* TELETYPE SIGNAL STATIC FILTER 

3 2/7* PDP8-E STATIC FILTER KIT (JNCLUOES H7000, BRACKETS, CAPACITOR, TAPE & INSTALLATION INSTRUCTIONS) 

2 4/7* TTY SIGNAL STATIC FILTER, SHIELDED CABLE TO MAT'NiLQCKJ MAT»N«LOCK INPUT 

2 4/7* TTY SIGNAL STATIC FILTER, SHIELDED CABLE TO H856I MATINitOCK INPUT 

5 *10V » 0.4A FLOATING, i!5V $ 0,5 TO 3.0A 

5 50 H2 VERSION OF H701 

6 REG POWEP SUPPLY, MOUNTS ON FC MNTG PANEL BAR,0 TO 0,4 AMP 15V FLOATING, TO 0,4 AMP 20V FLT6, 
FOR USE WITH A201, A120J TAKES THE PLACE OF TWO 8-MQDULE BLOCKS, WILL FIT SYSTEM MODULE MT6 
PANELS TOO (9/16« SPACING ONLY) 

5 REGULATED POWER SUPPLY, MOUNTS ON F.C, MTG PANEL BAR, TO lil/2 AMPS 10V FLOATING, AND 
TO 1-1/2 AMPS 20V FLOATING FOR USE AS DIGITAL OR ANALOG SYSTEM POWER WHEN CLOCK 
« DELAY JITTER MUST BE REDUCED, WILL ALSO FIT 9/16M SPACING SYSTEM MODULE MNTG PANELS 

5 REG. DUAL POWER SUPPLY, 15V * 400 MA FLOATING, MOUNTS ON 1943 OR H911, 115V 

5 SAME AS H704, EXCEPT IT MOUNTS ON RIGHT ANGLE BRACKET, 115V 
H704 MOUNTED ON A PLENUM DOOR PANEL WITH TERMINAL STRIP, 115V 

2 6/70 H704 MOUNTED ON 19 X 5 1/4 PANEL, 115V 
2 6/70 H704, 230V 
2 6/70 H704-C, 230V 

♦65V, -65V, 200 MA EACH (DRB65»,2/,2 ) 

H705 ON PLENUM DOOR LIKE H704B 

10V 1-1/2 AMP SUPPLY, POWER MATE, (USE H717 INSTEAD) 

6 H706 MOUNTED ON PLENUM DOOR 

5 LIKE H704, BUT 1,5 AMPS FROM EACH OF THE TWO 15 V SUPPLIES, DELTRON 
2 1/70 H707 WITH NO BRACKET, FOR VT15 

2 12/6* DUAL SUPPLY, l5v f»l«l/2 AMPS, 20V » 1-1/2 AMPS, 119 VAC, DELTRON, MOUNTS ON 1943 OR H900 
5 230 VAC H708 

5 *20V 1,5A « *10V l.SAi DELTRON ON 19X 5,25" PANEL, 115V 

1 3/71 230V H709 

5 H709 FOR 230V 

5 +5V 5AMP SUPPLY, USED IN H910 (DYNAGE) 

7 4/6V (OBS), +5V » 3A, "15V • 1,5A, OR *5v P 5A 
7 4/69 (OBS), 50 H2 H711 

1 9/69 del ELECTRONICS POWER SUPPLY, MOUNTED ON A PLATE, FQR VR12 

1 9/68 2«H707'S ON A 19" »ANEL# GAS CHRQM-8, < AF06A ) , 4 FLOATING 15V REG SUPPLY, 1-1/2 AMP EACH 

3 LINE FILTER. 250VAC, 2 X 30 AMPS, CHOKE INPUT, LINE li FRAME GND, NEUTRAL OR LINE 2 
1 10/68 CAB MOUNTING , 19" PANEL AUTOTRANSFQRMER, 95, 205,2*0,250 in TO 115V OUT, 1,75 KVA 



MODEL 
NO 



PRQO 
LINE 



H715-C 

H716 

H716-A 

H716-B 

H716-C 

H716-D 

H717 

H718-A 

H718-B 

H718-C 

H719 

H720-A 

H720-B 

H720-C 

H720-D 

H720-E 

H720-EJ 11 

H720-F 11 

M720-FJ 11 

H720-H 11 

H720-J 11 

H721 15 



H722 
H723 

H724 

H724-A 

H725 

H726-A 

H726-B 

H726-E 

H726-F 

H727-A 

H727-8 

H728-C 

H728-D 

H729 

H730-A 

H730-B 

H730-C 

H730-D 

H731-A 

W731-B 

H732 

H733 

H734-A 

H734-B 

M735 

M735-A 

H735-B 

H736 

M737 

H73S-A 

H738-3 

H739-A 



3/L 

IPS 

IPS 

8 

IPS 

IPS 

IPS 

?ERl p H 

8 

8 

TPL 

11 

11 

11 

11 

11 



11 
10 
9/E 

8/E 
10 
14 
14 

11 

IPS 

IPS 

IPS 

IPS 

PERIPH 
PEPIPH 

periph 

PEPIPH 



10 
15 
11 

11 

»E*IPH 

PEPIPH 

PERIPH 

fEPlPH 

PERIPH 

IPS 

IPS 

11 



OES 
ENGR 

WH 

DEB 

DEB 

ER 

DEB 

DEB 

MQRO 

SS 

SH 

BH 

MI 

BDW 

BDW 

8DW 

BDW 

BDW 

BDW 

BDW 

BDW 

DV 

DV 

ELIA 

PJ 

DREW 

JDM 

JDM 

DREW 

AR 

AR 

BPF 

BPF 

DEB 

DEB 

MQRO 

MQRO 

GES 

MQM 

MOM 

MQM 

MDM 

GEO 

GEG 

DREW 

BDW 

BDW 

CAY 

CAY 

CAY 

PM 

SERG 

RG 

RG 

VB 



STATUS 
MO/YR 



DESCRIPTION! 
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TABLE TOP (FLOOR), 95 205,230,250 TO 115 VAC AUTOTRANSFQRMER, 50/60 HZ, 1,75 KVA FOR 81 

+5V. 4A.+/-3X, -15V 1-1/2A, WANLASS,2 BLOCK SPACE ( «"X5-1/4X12) ,5Q/60HZ, 120/240V (110V RECEPTACLE) 
7/70 M716 WITH 230V RECEPTACLE 

19" H716 (115V RECEPTACLE) 
7/70 H716-8 WITH OUTPUT RELAY SWITCHED FROM +5V 
7/70 M716-B WITH 230V RECEPTACLE 

10V 1A REF SUPPLY (FOR AA05), TO REPLACE H706, MADE BY KEPCO 

H714 ON 19" PANEL WITH CB 5 LIGHT, 30A, 115V 
3/70 ISA 115V 16' CORD WITH PANEL MOUNTED FILTER IN MIDDLE 

5 12*71 30A H718-B 

2 4/6? H716 * 160 MF, 20V ON 19" X10-1/2 PANEL 

6 10/73 PDP11/20 SUPPLY, +5V *> 16A, -15Vn0A, *8V RMSH.5A, -25V*1A, 115VAC, AC 10. DC LOi LTC 
6 10/73 230 VAC VERSION OF H720 

5 19 X 10,5 INCH H720-A 
5 19 X 10,5 INCH H720-B 

5 12/71 H720-A WITH POWER CONTROL & REMOTE/LOCAL POWER INTERLOCK, *5V 22A 
1 7/72 SYSTEM TESTED H720-E 
9/7Q 230V H720-E 
7/72 SYSTEM TESTED H720-F 

5/72 RUGGED 11 POWER SUPPLY FOR 11R20, 115V 
5/72 M720-H EXCEPT FOR 230V 
12/71 *5V */-2X » 20A, -15,5V*/-10% 9 3-l/2A|+lO,5v*/-lO* 9 2-1/2A (PDP15 PERIPH) AUTO TAPS, 
20 MS HOLD UP, 5-1/4" X 19 X 6-1/4, NORTH ELETRIC, 38*132 VAC, 176- 264 VAC, 47-63 HZ 
3*70 STEP-DOWN TRANSFORMERi 4 A * 115V OUTPUT (LIKE IN HY) MOUNTED ON A 19" PANEL 
5/72 RV 9 40 AMPS FOR KOlOi 4-10 AMP OUTPUTS WITH CB'S, 50/60 HZ RESONANT TRANSFORMER 
3/71 POWER SUPPLY FOR PDP8/E, *5Vi -15V 
3/71 23QV H724 

5/72 15V 9 20A SUPPLY FOR KI10, 50/60 HZ RESONANT TRANSFORMER 

4/70 5V 7A, 47 - 500 HZ, 115/230 PARALLELABLE. 5X10-1/2X2 (SAME SPEC AS 714) SYSTEM UNIT 
4/70 H726-A MOUNTED IN PDPll SYSTEM UNIT WITH SWITCH, FUSE, & OUTLET, SEE HQ14 
12-09933-03 POWER FAIL H726-B 
12/71 H726-E MODIFIED FOR 5,9V 9 5 AMPS FOR DT11 

DUAL SUPPLY, 15V 400 MA, 20V 400 MA, MOUNTS ON 1943 OR H900, 115 VAC 
230 VAC H727-A 
8/70 DUAL SUPPLY, 15V P2A.20V 9 1.2A, ON 19X5,25" PANELi ll^V, FOR AD15, DELTPON 
10/70 230V H728-C 
10/70 12A 30V UNREG SUPPLY (FOR DNC) 

TU10 POWER SUPPLY, 115V 60 HZ, TIME METER, -15V 4A, -l^V 4A, *5V 5A, ♦/■17,5V 10A,*/-16V 5A 
1/71 230V 60 HZ H730-A 
2/71 115V 50 HZ H730-A 
2/71 230V 50HZ H730-A 
10/70 +15V, -15Vi 3A TOTALI 10VAC, 250V 20 MA, 115V 60 HZ 
10/70 50 Hi H731-A 
5/72 MARGINAL CHECK SUPPLY, KllO, MANUAL, 19" DUAL FREQ VERSION OF 702 

3/72 VT05 POWER SUPPLY, +5V 4A, *12V 500MA, -12V 1A, *5V 1A, 6.3VAC SOMA, 30-10325, U5/230V 
4/71 19 X 10,5 INCH,*15V 12A, -15V 12A, AC L0» DC LO, U5V, REMOTE/LOCAL DC Pl*R INTERLOCK, RKQ2,03 
4/71 230V H734-A 

2/72 LA30 SUPPLY, *15V 5A, *10V 4A, *5V 1A, -15V 5A, DUAL FRES RESONANT SUPPLY 16-10416 
1/71 50 HZ H735 
1/71 DUAL FREQUENCY H735 
1/71 RS64 DELTRON SUPPPLY, 115/230V 
5/72 RS64 DEC SUPPLY, 115/230V, *20V 1.5A (5409484), *5V 8A (5409503), -15V 2A (5409484) 

714 & H728 ON 5 X 19 PANELi 115V, *5V 5A, + 18V 2A, -1BV 1.2A 
3/72 714 5 H728 ON 5 X 19 PANEL* 230V 

714 & H707 ON 5 X 19 PANELi U5V, +5V 5A,*15V 1,5A,-15V 1.5A 



MODEL 
NO 

H739-B 

M740-D 

H740-P 

H741-A 

H742-A 

H742-B 

H742-C 

H742-Q 

H743 

H744 

H745 

H746 

H748 

H749 

H750 

H751-A 

H731-B 

H752 

H733 

H754 

H755 

M7S6 

M757 

H75S-A 

H753-B 

M759 

H760-A 

H760-B 

H761 

M762 

H763-A 

H763-8 

H764 

H765-A 
H765-B 
M767-A 
H767-B 
H768-A 
H768-B 
H769-A 
H769-B 



PROD 
LINE 

11 

PS 

16 

11 

11 

11 

15 

15 

PE*IPH 

11 

11 

11 

PERIPH 

16 

11/35 

PE*IPH 

»EPIPN 

14 

CLP 

11 

LOP 

14 

PEPIPH 

COM 

COM 

FS 

PS 

?s 

PS 

14 

S 

8 

PEPIPH 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 



OES 
ENGR 

VB 

BU 

ICP 

6U 

BU 

GP 

*L 

HI 

SERG 

GP 

GP 

GP 

LN 

RJM 

GP 

MDL 

MDL 

AR 

AC 

GP 

AM 

IF 

AEK 

SS 

SS 

HRL 

DREW 

DREW 

DREW 

AR 

ADL 

ADL 

WJH 

FL 

FL 

DREW 

DREW 

GP 

GP 

GP 

GP 



STATUS 
MQ/Y* 



DESCRIPTION! 
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5 230V H739-A 

5 11/72 *5V20A, -15V5Ai *15V1A, ACLO* DCLO f LINE FREQ SIC, 115/23CV# 47-63H2 (54C9728) 3,5X19 PANEL 

1 4/74 BATTERY STANDBY FOR H740 (0,5 HR) 

6/71 PS FOR n/25,*3vM0A,-l5*14Ai*15vH,3AiACL0iDCL0iL!NE FREQ SfG, U5/23QV, 47-63HZ 

7/74 pS CHASSIS FOR 11/45, 6 30VAC 6A EACH, *15V*2A , *8VeHA, A(?U3, DCLQ» LINE FREG SJ6 V 115V 

7/7v5 230V H742-A 

7/74 H742-A MODIFIED FOR PDP15 

7/74 H742-B MODIFIED FOR PDP15 

8/74 M737 REPACKAGE FOR RK05 PLUS BATTERY 

8/72 +5V 25A REG FOR H742, H765 

8/72 .15V 10A REG FOR H742, H765 

8/72 *23,2V 1.6A, *19,7V 3.3A, -5V 1,6A FOR H742, H765 

5/73 *5V 4A, *15V 730 MA, -15V 750MA, VT20, 95-130VAC, 190-26CVAC 

11/71 -12V PS, 750 MA, G832 ETCH, SINGLE X 5, USES 8V ZE*ER 

3/72 11/35 SUPPLYI 3409728-YB, H744, 2 XFMRS, POWER INPUT FROM BC05T (H5V UA ) OR BC05U (230V 7A) 

7/72 CASSETTE P, S, (TU60) *5V 4A, *15V 2A, -15V 2Ai 95-130VAC, USES 3410131 

7/72 190-260VAC H751-A 

5/74 REPLACEMENT FOR 714 

5*72 RT02 POWER SUPPLY! +250V 30MA, *12V 300MA, -12V 30QMA, *3V3A, 95-135 OR 19C-270VAC 

l/7« +20V 7.5A «5V REG FOR H742, H765 

8/72 L PS SUPPLYI *5V 13A, V-15V */-,03% 2A, LINEAR REGULATORS, 100, 115, 200, 230V ♦/•10X, 47t63 HZ 

10/74 REPACKAGED H744 W TRANSFORMER AND FAN, *5Vi 25A 

1/74 TU16 POWER SUPPLY 

1/74 H751-A ON 5,25 X 19" PANELi 115V 

1/74 H751-B ON 5,25 X 19" PANELi 230V 

6/74 *1QV 0.5A, -15V 1.5A, TAP INPUTS 90-232V 



bt(* *10V Q.5A, -15V 1.5A, TAP INPUTS VU-Z32V 

8/74 KL10 RAW SUP 208V 18a 60HZ DELTA (3 PH>, *12V 105a, -12V 4S0A, *15V 4Ai -15V 2A, RESONANT XFMR REG 

. 7/7S KL10 RAW PS 416V 9A 50HZ DELTA (3 PH), *12V 105Ai «12V 4S0A, *15V 4A, ■•15V 2A, RESONANT XFMR REG 

1 7/75 KL10 SUPPLY REGULATORS, 9 -5,2V 35A, 3 + 5V 35Ai 4 -2V 35A 

3 10/74 HI TEMP H740-Di 90-135V/180-270V, 50/60HZ, +15V 1A| *5V 2CA, »15V 3A, ACLOi DCLOi LINE FREQ 

<i O A 7 A nnofl-A anuFB enaai v. i*Kw 



CONNECTORS* (ALSO H850) 



H800-F 

H800-W 

H801-F 

H801-W 

H802 

H803 

H8030 

H804 

H605 

H806 

H807 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 

CAT 

CAT 



DN 



9/74 PDP8-A POWER SUPPLY, 115V 

9/75 PDP8-A POWER SUPPLY, 230V 

10/74 TWO 5409728 (H740) REGULATORS! EACH *5V 17A, -15V 5A, *15V 1A, ACLO, DCLC (RP04) 

1/74 PS CHASSIS FOR BAll-Ki 4 30VAC 6A EAi *13V 2A, 8V 1A, ACLd OCLO, LINE FREQ SIGNAL* 115V 

4/74 ps CHASSIS FOR BAll-Ki 4 30VAC 6A EAi *13V 2A, 8V 1A, ACLO, DCLO, LINE FREQ SjGNALi 230V 

3/74 RK06 SUPPLY. *5V 3A, *5V 400MA* */-l3V 200MA, V25V 3A, SERVO AMP, 60HZ 

3174 RK06 SUPPLY, *5v 3A, -3V 400MAi */-l5V 200MA, */»25V 3A, SERVO AMP, 50HZ 

5/74 T PS SUPPLY FOR 11/05, 90-132VAC, *5v 25A, *13V 2A, «15V 2A, *20v 5A, «5V 1A, ACLO, DCLOi LINE CLOCK 

5/74 TPS SUPPLY FOR 11/05, 180.264VAC, *5V 25A, +15V 2Ai -13V 2A, *20V 5A, ••SV 1A, ACLO DCL°i UINE CLOCK 

5/74 TPS SUPPLY FOR 8/A, 90.132VAC, *5V 25A, *15V 2A, ,i5V 2A« *20V 5A, -5V 1A, ACLO, OCLd LINE CLOCK 

5/74 TPS SUPPLY FOR 8/A, 180-264VAC, *5V 25A, +15V 2A, »15V 24, ♦JOV 5a, »5V 1A, ACLO* DCLOi LINE CLOCK 

FLIP-CHIP 8-SQCKET BLOCK, FORKED SOLDER LUGS 12-02325 

FLIP-CHIP 8-SQCKED BLOCK, WIRE WRAP, 12-02244 

SET OF 18 CONECTOR CONTACTS, FORKED SOLDER LUGS, 12*02525 

SET OF 18 CONNECTOR CONTACTS, WIRE WRAP, 12-02244 

SINGLE CONNECTOR 18 PIN U7l2,18.PCC> , 12-02625 

288 PIN CQNNECTORi 12-05348 (SEE H863) 
4/74 72 PIN CONNECTOR FOR DOUBLE HEIGHT CARD (SLICE OF H303) 
1/6* (OBS), 144 PIN CONNECTOR (ON 288 PIN MOLD) 

SET OF 36 CONTACTS FOR 288 PIN CONNECTOR, AJ»AMPHENoL#CiCJNCH,S»SYLVANI A, 12*05348 



CONNECTOR BLOCK, 36 PIN SINGLE MODULE DOUBLE-SIDED CONNECTOR, ,025 SQUARE, 12-09123 
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NO LINE ENGR MQ/Y* 

H8070 CAT DN 2 4/7* 72 PIN CONNECTOR FDR JUMPER (H851) LIKE 2 H807'S GLUED TOGETHER 

H808 CAT 5 CONNECTOR BLOCK, 144 PTN* 4 MODULE CONNECTOR, ,031 X ,Q62, 12i09114 

H809 CAT 5 SET OF 36 PINS FOR H808, 3.2-09114 

fOOLS 

H810 CAT 3 (#24) WIRE WRAP HAND TOOL (PISTOL GRIP} 

H810-A CAT 5 (#30) GARDNER DENVER NO. 14HIC 

H810-B CAT 5 (#24 ♦ #30) GARDNER DENVER 

H810-C CAT 2 6/71 BATTERY OPERATED WIRE WRAP HAND TQOLi #24 WIRE 

H810-D CAT 2 6/71 H810-C FOR #30 WIRE 

H810-E CAT 5 3/74 PISTOL GRIP BATTERY OPERATED WIRE WRAP GUN 

H811 CAT 5 (#24) HAND WIRE TOOL, A20557-12 

H811-A CAT 5 (#30) GARDNER DENVER NO, A20557-29 

H812 CAT 3 (#24) HAND UNWIRE TOOLi 500130 

H812-A CAT 5 (#30) GARDNER DENVER NO. 505 244-475, UNWRAP TOOL 

M813 CAT 5 #24 BIT 

H813-A CAT 5 #30 BIT 

H814 CAT 5 #24 SLEEVE 

H814-A CAT 5 #30 SLEEVE 

H815 mqd 1 7/67 GARDNER DENVER GUN ALONE 

H816 CAT 3 9/70 i5 953 WIRE WRAP SOCKETS, 75 952 PINS, 1 811-A TOOLi 1 812-A TOOLi 1 STRIPPER 

H817 CAT 3 9/7Q H 816 WITH 15 954 SOLDER SOCKETS 

H820 CAT 5 1000 GRIP CLIPS FOR H800, AMP PART NO, 60477-2, SLIP-ON PATCH CQRDS, #84.20 WIRE 

H821 CAT 5 1000 GRIP CLIPS FOR H803, SLIP-ON PATCHCORDS, AMP #24*30 WIRE 

H825 CAT 5 HAND CRIMPING TOOL FOR H820, AMP PART NO. 90084 

H826 CAT 5 HAND CRIMPJNG TOOL FOR H821, AMP #9019-1 

H830 CAT 5 STAK-ON RIVETING TOOL. FOR ASSEMBLING FLIP CHIP NQ HANDLES TO THE BOARDi 

ALSO ASSEMBLES 1951, INDESTRO MFG CORP TOOL #824, PAINTED DEC 

BLUE AND TOOL TURNED DOWN TO WORK WITH OUR HANDLE RIVETS 

H840 DQANE 1 4/66 A MP TERMI-POINT PUSH-ON * PULL-OFF HAND TOOL, AMP PART NO 465430-1 

CONNECTORS (ALSO SEE H800) 

H850 6/E MQRRIS 1 1/70 HANDLE EXTENDER, 5" TO 8-1/2" 

H851 8/E PG 5 EDGE CONNECTOR. 2 H8Q7'S JOINED BY PC BOARD FOR ADJACENT MODULE CONNECTIONS AT HANDLE END 

H8311 5/E DA 4 8/73 H807 W ALL CORRESPONDING SIDE 1 & SIDE 2 PINS CONNECTED TOGETHER 

H6513 8/E DA 5 2/7« 3 H807 JOINED BY PC BOARD FOR BUSSING 3 MODULES AT HANDLE END 

H8514 S/E DA 5 2/7* 4 H807 JOINED BY PC BOARD FOR BUSSING 4 MODULES AT HANDLE ENDS 

W8519 15 JE 5 11/72 2 SETS OF 3 H807 JOINED BY PC BOARD BUSSING 3 MODULES, PINS AH2, AK2, AV2 CPEN 

H852 11 DN 1 4/70 MODULE HOLDER FOR 4 MODULES WITH 0,5 VERTICAL SEPARATOR 

H853 11 ON 1 4/70 H S52 WITH NO VERTICAL SEPARATOR 

H854 8/E WH 1 6/70 40 PIN CONNECTOR, MALE, USED ON 8/E MODULES, 12-09941 

H855 8/E WH-. 1 6/7" MATES TO H854 * 3M RIBBON CABLE (1211206) 

H856 8/E WH 1 6/7U MATES TO H854 WITH POKE HOME CONTACTS (BERG) (1210O90 HOUSING* 1210089 PINS) 

H857 15 FA 1 9/70 H807 MOUNTED AT RIGHT ANGLE TO PC CARD (FOR KC15-B) 

H858 8/E PG 3 5/73 CURRENT LOOP CONNECTOR, (2 H807'S JOINED BY WIRE LOOPS INSTEAD OF PC BOARD) 

He59 8/E PG 5 SHORT M922 SOLDERED TO H807 

H860 12 AW 5 3/7* H854 TO H807, M903 CONNECTIONS 

H861 COM RL 5 12/71 DM11-BB TEST CONNECTOR (4 H854 ON CARD WITH INTERCONNECTIONS) 

H8611 COM JER 1 5/7* w856 W INTERCONNECTIONS FOR LOOP BACK TEST ON DHll-AOi 0M11-AE 

H862 11 RMS 1 7/71 BURNDY MD12 MXR-8T WIRED AS TEST CONNECTOR FOR BC01W 

H863 8/E, 11 LQREN 5 10/7* H803 WITH SLOTTED ENDS 

H864 11 RMS 1 7/71 RS232 FEMALE TEST CONNECTOR FOR BC0lV,BC05C 

H865 MOO RJM 1 7/71 RS-232 MAlE PLUG * HOOD 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 132 

NO LINE ENGR MO/Y* 

H866 10 DREW 5 3/7* MEMORY BUS TERMINATOR (AMP QUICK LATCH) 

H867 10 DREW 2 5*7* I/O BUS TERMINATOR (AMP QUICK LATCH) 

H868 10 DREW 5 3/72 JU40 TERMINATOR (AMP QUICK LATCH), NEGATIVE BUS 

H869 CSS EM 2 3/7*3 TU40 TERMINATOR (AMP QUICK-LATCH) i POSITIVE BUS 

H870 11 POT 2 1/74 MASS BUS TERMINATOR, PLUGS INTO HS54 

H871 FS POT 2 1/74 H 854 TO H854 (CABLE EXTENDER) SINGLE 5, NO CONTACTS ON PINCERS 

H872 FS POT 4 4/7« MASS BUS TEMINATOR 6 DISPLAY, DOUBLE 8,5, GND ONLY ON FACERS 

MOUNTING PANELS 

H900 CAT FLIP-CHIP MNTG PANEL & POWER SUPPLY, (USES H701) 

H900-CA CAT 5 H900 WITH FORKED LUGS * 50 H2 

H900-CC CAT 5 H900 WITH FORKED LUGS * 60 HH 

H900-DA CAT 5 H900-CA WITH POWER BUS 

H900-DC CAT 5 H900-CC WITH POWER BUS 

H900-JA CAT 5 H900 WITH WIRE WRAP PINS 5 50 HZ 

H900-JC CAT 5 H900-JA EXCEPT 60 HZ 

H900-KA CAT 5 M900-JA WITH POWER BUS 

H900-KC CAT 5 H900-JC WITH POWER BUS 

H901 CAT 5 PATCHBOARD MOUNTING PANEL, SPACE FOR 10 MODULES 

H902 CAT 5 SWITCHi INDICATOR PANEL 

H903 CAT 5 CLASSROOM D-A MNTG PANEL 

H904-A MCE 5G 1 3/74 5,25" X 19" HORIZONTAL MODULE MOUNTING BOX 

H905-A MCE GG 1 3/7* 10,50« X 19" HORIZONTAL MODULE MOUNTING BOX 

H906-A MCE GG 1 3/7* 21" X 19» VERTICAL MODULE MOUNTING BOX 

H908 MTST 2 1/6* SPECIAL RACK, MODIFIED 1943, FOR MEMORY TEST 

H910 CAT 5 MOUNTING PANELi 36 PIN H900, 4-H803 BLOCK + 5V ONLYi 47-63 HZ 

H911-C CAT SZ 3 9/7*3 H911-R W SLOTTED BLOCKS (H863) 

H911-D CAT SZ 3 9/73 H911-S W SLOTTED BLOCKS (H863) 

H911-J CAT 5 MNTG PANELi 36 PIN 1943, NO POWER BUS 

H911-K CAT 5 H911-J PREWIRED FOR POWER 

H911-L MOD 3 1/69 H911-J WITH MC SWITCHES 

H911-P MOD 3 1/6* H911-K WITH MC SWITCHES 

H911-R CAT SZ 5 12/71 H911-J WITH 8,5" END PANELS 

H911-S CAT SZ 5 12/71 H911-K WITH 8,5" END PANELS 

H912 14 AR 3 10/7*5 BLANK I/O MTNG PANEL, SPACE FOR 16 HlOOO SERIES I/O UNITS 

H912-AX 14 AR 3 10/7*5 H 912 W 16 H1500 (120 VAC INPUTS TO 5V LOGIC) 

H912-AY 14 AR 3 10/7-3 H912 W 16 H1600 <5V LOGIC TO 120 VAC 2A OUTPUTS) 

H912-DX 14 AR 3 10/73 H 912 W 16 H1550 (10-55 VDC ISOLATED INPUTS TO 5V LOGIC) 

H912-DY 14 AR 1 5/7*? H912 W 16 H1630 (5V LOGIC TO ISOLATED 55V 2A OUTPUTS) 

H913 CAT 5 MNTG PANELi H910 WITH H808«S 

H914 CAT 5 MNTG PANEL, H911 WITH H808'S 

H916 CAT 5 MNTG PANELi H716 POWER SUP ♦ 6«H8Q3»S ON 1943 MNTG BAR 

H917 CAT 5 MNTG PANELi H716 ♦ 6-H808«S 

H919 8 PG 5 PDP8«£ BUS CONNECTOR BLOCK ASSEMBLY 

H9190 CAT SZ 5 EXPANDER MTNG PANEL FOR 8/E, 10 H803 BLOCKS PREWIRED FOR STD PWR ONLY, USES H019 CASTING 

H9191 8/E PG 5 12/71 P0P8-M BUS CONNECTOR BLOCK ASSEMBLY 

H9192 8/A PG 2 5/74 PDP8-A BUS CONNECTOR BLOCK ASSEMBLY 

H920 CAT 5 MODULE DRAWER, 3-BAR MOUNTING FRAME FOR MOUNTING U p TO 24 CONNECTOR BLOCKS 

H921 CAT 5 H920 FRONT PANEL 

H922 RESERVED FOR H920 REAR PANEL 

H923 CAT AR 5 CHASSIS SLIDES FOR H920 

H925 CAT 5 MODULE DRAWER, PDP8-L STYLE BOX, ROOM FOR 18 CONNECTOR BLOCKS 

H926-AA SZ 2 4/7*3 BAR WITH 9 H800-W 

H926-BA SZ 2 4/7*3 BAR WITH 9 H803 



MODEL 

NO 

H926- 

H926- 

H929- 

H929- 

H929- 

H929- 

H930 

H9300 

H932 

H933- 

H933- 

H933« 

H933- 

H933- 

H933- 

H940- 

H940- 

H941- 

H941- 

H941- 

M945 

H945- 

M945- 

M945- 

H945i 

H945- 

H945- 



AB 

BB 

A 

B 

C 

D 



PROD 
LINE 



13 

15 

15 

15 

CAT 

8/A 

*OD 

CAT 

CAT 

CAT 



CA CSS 
D CAT 
DA 
AA 
BA 

AA CAT 
BA CAT 
BB CAT 

12 
AA 11 
AB 11 
BA 12 
BB 12 
CA 12 
CB 12 



CABINETS 



H950 
H950 
H950 
H950 
M950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H95C 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H950 
H95C 
H950 



•A CAT 
-AA CAT 
-BA CAT 
•BC 10 

• BD MS 
•CA CAT 
■CB 12 
-CC 10 
•OA CAT 
•EA CAT 
•FA CAT 
•G 

-HA CAT 
■HB CAT 

• HC CAT 
•HD CAT 
■HE CAT 

• HF CAT 
•HG CAT 
•NH CAT 



•HJ 
•HK 



:at 

!AT 



DES 
ENGR 



POM 
POM 
PDM 
PQM 

sz 

PG 

JB 
JB 
JB 
10 
JB 

sz 
sz 
sz 
sz 
sz 

GPB 
GPB 
GPS 
GPB 
GPB 
GPB 
GPB 



GG 

ON 
AW 

AW 

ON 



STATUS 
MO/Y* 



4/73 
4/73 
7/70 
7/70 
7/70 
7/70 
4/73 
3/74 

4/73 
4/73 
4/73 
1/7* 
4/73 



5 4/73 

5 4/73 

5 4/73 
5 

5 12/71 

5 2/72 
3/72 

2/72 
2/72 
3/72 
3/72 
3/72 



-HM 12 
-HU 12 
•HX CPL 



AW 
AW 
BALL 



9/72 

9/71 
4/72 

6/71 
1/72 



6/71 
6/71 
3/72 



DESCRIPTION 



H926-AA WJRED FOR STEPPING MOTOR DRIVERS 

H926-BA WJRED FOR COMPUTER INTERFACES 

19" X 7" MNTG BAR FOR 8 PANELS QN 2-INCH CENTERS 

2 X 5,25" FILLER PANEL 

4-INCH PANEL FOR 16 BNC CONNECTORS 

2-INCH PANEL WITH AMPHENOL SERIES 26 32-plN MALE 

11/35 BOX W BLANK FRONT PANEL BUT NO PS, FANS, SYSTEMS UMTS OR HARNESS 

10,3" RACK MOUNTABLE CHASSIS W FANS FOR 8/A 

RESERVED FOR DEEP H930 WITH 22 BLOCKS INSTEAD OF 1* 

SYSTEM UNIT WITH 3 HSOO-W 

SYSTEM UNIT WITH 3 H8Q0-F 

SYSTEM UNIT WITH 3 H803 

SYSTEM UNJT W 1 H803, 2 H863 

SYSTEM UNIT WITH 3 H808 

15.3/4" ASSEMBLY <3 BAY ASSY>i INNER & OUTER FRAME 

COVER 

19" MOUNTING PANEL FRAME, 4 BAY ASSEMBLY. PDP14 

COVER FOR 5" MODULES 

COVER FOP 8,5" MODULES 

MOUNTING PANEL WITH NIM PANEL SPACING , SERIES NAME 

TABLE TOP H945 

RACK MOUNTABLE H943 

115V TABLE TOP H945 WITH POWER SUPPLY 

230V H945-BA 

115V RACK MOUNTABLE H945 WITH POWER SUPPLY 

230V H945-CA 



19" CABINET FRAME 

H950-A * H952 CASTER SET, H950-SA FILTER, H952-EA LEVELLER SET 

FULL LENGTH RH DOOR BLACK 

148 BLASI BLUE H950-AA 

FULL LENGTH RH DDQRi 131 BRITE COPEN BLUE 

FULL LENGTH LH DOOR BLACK 

OFF WHITE FULL LENGTH LH DOOR (H950-CA) (68 GRAY) 

148 BLASI BLUE LH DOOR 

MNTG PANEL DOOR, RH 

MNTG PANEL DOOR, LH 

MOUNTING PANEL DOOR SKIN 

TABLE FRAME 

SHORT DOOR, COVERS 21" MOUNTING HEIGHT, COVERS BOTTQM PAN (101 GRAY) 

SHORT DOOR, 22-3/4" HEIGHT (101 GRAY) 

DOOR, 26-1/4" (101 GRAY) 

DOOR, 31-1/2" (101 GRAY) 

DOOR, 36-3/4" (101 GRAY) 

DOOR, 42" (101 GRAY) 

DOOR, 47-1/4" (101 GRAY) 

DOOR, 52-1/2" (101 GRAY) 

DOOR, 57-3/4" (101 GRAY) 

DOQR, 63" (101 GRAY) 

H950-HB OFF WHITE COLOR (68 GRAY) 

M950-MH OFF WHITE COLOR (68 GRAY) 

TOPAZ H950-HA 
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MODEL 
NO 

H950- 

H950- 

H950- 

H95Q- 

H950- 

H950- 

H950- 

H95C- 

H950- 

H950- 

H950- 

H950- 

H950- 

H95Q- 

H950- 

M950- 

H950- 

H950- 

H95Q- 

H950- 

H950- 

H950- 

H950- 

H9S0- 

H950- 

H930- 

H950- 

H950- 

H950- 

H950- 

H9S0- 

H950- 

H950- 

H9SO- 

H95C- 

H950* 

H951- 

H951- 

H951- 

H951- 

H951- 

H951- 

H951 

H951- 

H951- 

H951- 

H951- 

H951* 

H951* 

H951- 

H951- 

H931» 

H9S1- 

W951- 

W951- 



PRDQ 
LINE 



DES 
ENGR 



CAT 



CAT 



JA 

JB 

JC 

JO 

JE 

JF *S 

JH *S 

JK IPG 

KA 11 

KB - 

KC - 

KD - 

KE - 

KF - 

KH - 

LA CAT 

LB 

MA 

NA 

P 

PA 

P8 

Q 

QA 

QB 

R 

SA CAT 

T 

U 8 

VA - 

VB - 

VC - 

VD - 

VE - 

VF - 

VH - 

AA 

BA 

BB 12 

HA 

HB 

HC 

HO 

HE 

HF 

HG 

HH 

HJ 

HK 

TA 

TB 

TC 

TO 

TE 

SA 



AW 

AW 

FE 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 



GG 
GG 

GG 
GG 



PG 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 

PAJ 



AW 



STATUS 
MQ/Y* 



4/72 
4/72 
11/74 
7/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 

1/70 



7/7^ 
7/74 

7/74 
7/74 
6/69 

9/69 
4/71 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
9/72 
4/73 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4/74 
4273 
4/74 
4/74 
4/74 
4/73 
4/74 
4/73 
4/74 
4/73 
4/74 
4/74 



DESCRIPTION 



MIDDLE DOOR (DOES MOT COVER PAN OR FEET), COVERS 21" BLACK 

MIDDLE DOORi 26-1/4" BLACK 

31-1/4", BLACK 

36-3/4", BLACK 

63", BLACK 

21" MIDDLE DOOR, 131 BRITE COPEN BLUE 

36-3/4" MIDDLE DOOR, 68 GRAY 

21" MIDDLE DOOR, 165 AC RED 

21" COVER PANELi BLACK 

21" COVER PANELi 149 T0PA2 

21" COVER PANEL, 148 BlASJ BLUE 

21" COVER PANEL, 155 MORRIS MAROON 



154 



21" COVER PANELi 
21" COVER PANEL, 



158 DAVE BROWN 
129 LIME PEEL 
21" COVER PAMELi 131 BRITE COPEN BLUE 
FRAME PANEL FOR TO* (LOGO MOUNT), BLACK 
PLASTIC BLANK LOGO 



1-3/4" 

3-1/2" 

3-1/4" W 1209224 THIN LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL 

5-1/4" W THIN 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL ♦ THICK 1211388 LATCHES 

5-1/4" W NO LATCHES 

10-1/2" W THIN 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL 

10-1/2" W THICK 1209224 LATCHES TO GO OVER A LOGIC PANEL * THICK 1211388 HATCHES 

10-1/2" W NO LATCHES 



FRAME PANELi 

FRAME PANELi 

COVER PANELi 

COVER PANELi 

COVER PANELi 

COVER PANELi 

COVER PANELi 

COVER PANELi 

DOOR COVER PANEL 

FILTER 

KICKPLATE BETWEEN EXTENSION FEET 

BOTTOM BAFFLE 

TABLE MTO ON TOP EDGE OF 21" BLACK COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 149 TOPAZ COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 148 BLASI BLUE COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 155 MORRIS MAROON COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 158 DAVE BROWN COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 129 LIME PEEL COVER PANEL 

TABLE MTD ON TOP EDGE OF 21" 131 BRITE COPEN BLUE CQVER PANEL 

30" CABINET FRAME 

SKIN DOOR (FULL DOOR) 

OFF WHITE SKIN DOOR (FULL DOOR) 

SHORT DOORi COVERS 21" MOUNTING HEIGHT, BLACK, COVER BOTTOM PAN 

22-3/4" SHORT DOOR, 148 BLASI BLUE 

DOOR, 26-1/4", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 31-1/2", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 36-3/4", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 42", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 47-1/4", 148 BLASI BLUE 

DOORi 52-1/2", 148 BLASI BLUE 

DOOR, 57-3/4", 148 BLASI BLUE 

DOORi 63", 148 BLASI BLUE 

NARROW DOORi CHINESE RED 

NARROW DOORi LIME 

RUSSET 

NAVY BLUE 

131 BRITE COPEN BLUE 

FILTER 
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NO LINE ENGR MO/Y« 

H952 CABINET ACCESSORIES 

H952-AA CAT 5 END PANEL (FOR H950, H951) (101 GRAY) 

W952-AB 12 AW 1 6/71 131 BRITE CQPEN BLUE H952-AA 

H952-AC 12 AW 1 9/71 OFF WHITE END PANEL (FOR H950, H951) (68 GRAY) 

H952-AM 5 END PANEL FOR H954 

H952*BA CAT 5 EXTENSION, FEET, PAIR 

H952-CA CAT 5 7/74 U5V SINGLE FAN KIT 

H952-CB - 3 6/73 230V SINGLE FAN KIT 

H952-CC GG 3 6/73 U3V DUAL FAN KIT 

H952-CD GG 3 6/73 230V DUAL FAN KIT 

H952-0 FILTER 

H952-EA CAT 5 CASTER SET 

H952-FA CAT 5 LEVELER SET 

H952-GA CAT 5 SET FRONT * REAR FILLER STRIPS 

H952-GB 2 REAR FILLER STRIPS 

H952-HA 11 MORRIS 3 8/70 19" X 22-3/4" TABLEi FREE STANDlNGi 27" HIGH ♦ /- 1-1/8" ADJ, 21" DEEP, GRAY 

H953-A MOO JE 1 6/6* LAB-K CABINET * K960 (NOT DISCOUNTABLE) 

H954 15 MORRIS 6 4/73 CABINET, (FOR VT04 INITIALLY) 

H954-AC 15 MQRRIS 6 4/73 CAB FRAME 

H954-BC 15 MORRIS 6 4/73 FULL LENGTH DOOR (RH) 

H954-CA 15 MORRIS 6 4*73 PAN 

H954-GB 15 MORRIS 6 4/73 TABLE EXTENDER 

H954-SA 15 MORRIS 6 4/73 FILTER 

H954-UA 15 MORRIS 6 4/73 COVER 

H955 10 DN SAME AS H951, EXCEPT FOR HAT. FOR KIlO 

H955-A 10 DN 5 5/72 30 INCH, CABINET FRAME FOR KIlO 

H955-BA 10 DN 5 5/72 RH OUTER DOOR, 148 BLASI BLUE 

H955-CA 10 DN 5 5/72 |.H OUTER DOOR, 148 BLASI BLUE 

H955-DA 10 ON 5 5/72 RH MTNG PANEL DOOR 

H955-EA 10 DN 5 5/72 LH MTNG PANEL DOOR 

H955-GA 10 DN 5 5/72 TABLE ASSEMBLY 

H955-LA 10 ON 5 5/72 9LANK LOGO 

H955-L8 10 DN 5 5/72 PDP10 LOGO 

H956 10 KE - 4/70 19" CAB FQR KIlO. USES MANY H95Q PARTS 

H956-A 10 DN 5 5/72 19 INCH CABINET FRAME FOR KJlO 

H956-HA 10 DN 5 5/72 SHORT DOORS, H950-HA 148 BLASJ BLUE 

H956-H8 10 ON 5 5/72 H950-HB 148 BLASI BLUE 

H956-HC 10 ON 5 5/72 H950-HC 148 BLASI BLUE 

H956-HD 10 DN 5 5/72 H950«HD 148 BLASI BLUE 

H956-HE 10 DN 5 5/72 H950-HE 148 BLASI BLUE 

H956-HF 10 ON 5 5/72 h950„HF 148 BLASI BLUE 

H956-H6 10 ON 5 5/72 H950-HG 148 BLASI BLUE 

H956-.HH 10 DN 5 5/72 M950-HH 148 BLASI BLUE 

H956-HJ 10 ON 5 5/72 H950-HJ 148 BLASI BLUE 

H956-HK 10 ON 5 5/72 H950-HK 148 BLASI BLUE 

H956-LA 10 URP 5 5/72 RLANK LOGO 

H956-L3 10 DN 5 5/72 PDP10 LOGO 

H957 RHA 3 3/72 SHORT 19" CAB (DEC DATA CENTER) 

H957-AA RHA 3 3/72 CABINET FRAME 

H957-BA RHA 3 3/72 FULL LENGTH RH MTNG PANEL DOOR W SKIN 

H957-BB MS CANNES 2 10/72 FULL LENGTH RH MTNG PANEL DOOR W SKIN (131 BRITE COPEN BLUE) 

H957-BC MS CARNES 2 10/72 FULL LENGTH RH MTNG PANEL DOOR W SKIN (68 GRAY) 

H957-CA RHA 3 3/72 FULL LENGTH LH MTNG PANEL DOOR W SKIN 

H957-DA RHA 3 3/72 mTNG PANEL PLENUM DOOR, RH 

H957-EA RHA 3 3/72 MNTG PANEL PLENUM DOOR. LH 



MODEL 
NO 

H937-FA 

H937-FB 

H957-FC 

H957-FD 

H957-FE 

H957-FF 

H957-GA 

H957-HA 

H957-HB 

H957-JA 

H957-KA 

H957-LA 

H957-MA 

H957-SA 

H958 

H958-AA 

H958-3A 

H958-CA 

H958-DA 

H958-DB 

H958-EA 

H958-EB 

H958-FA 

H958-GA 

H958-HA 

H958-JA 

H958-JB 

H958-LA 

M9S8-LB 

M958-MA 

H958-PA 

H958-SA 

H958-TA 

M938-TB 

H960»AA 

H960-B 

H960-BA 

H960-BB 

M960-BC 

H960»BD 

H960«BE 

H960-BF 

H960«CA 

H960-CB 

H960-CC 

H960-CD 

H96Q-DA 

H960-DB 

H960-0C 

H960-DD 

H960-DH 

H960-DU 

H960-EA 

H960-EB 

H960-EH 



PROD 
LINE 



10 
10 

MS 

ms 

10 
LDP 

CPL 

CPL 

CPL' 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL' 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 
CPL 



8 

12 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

11 

11/45 

11/45 

11/45 

11 

11 

11 

11 

11/45 

11/45 

11 



OES 
ENOR 

RHA 

RHA 

RHA 

RHA 

CARNES 

CARNES 

RHA 

RHA 

COG 

RHA 

BALI 

RHA 

BALL 

RHA 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 



PC 

GPB 

PG 

PG 

PG 

PG 

RFG 

RFG 

RFG 

RFG 

RFG 

RFG 

JFB 

JFB 

WM 

WM 

RFG 

RFG 

WM 



STATUS 
MO/Y* 



3/72 
3/72 
3/72 
3/72 
10/72 
10/72 
3/72 
3/72 
10/74 
3/72 
7/72 
3/72 
5/72 
3/72 
8/73 
8/74 
8/74 

8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8374 
8/74 
8/74 
8/73 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 
8/74 



8/74 
2/72 
6/74 
6/74 
12/74 
12/74 



7/71 
1/72 
3/72 
3/72 
2/7« 
2/7« 
4/74 
4/7« 
4/74 
4/74 
4/74 



DESCRIPTION 



RH END PANEL (68 GRAY) 

LH END PANEL (68 GRAY) 

RH END PANEL FOR USE WITH END TABLE 

LH END PANEL FOR END TABLE 

RH END PANEL (131 BRJTE COPEN BLUE) 

LH END PANEL (131 3RITE COPEN BLUE) 

1 SET FILLER STRIPS (FRONTi TOP & BACK) 

FAN ASSEMBLY, 115V 

FAN ASSEMBLY, 230V 

BOTTOM COVER PLATE 

FULL LENGTH RH REAR DOOR 

FRAME PANEL FOR TOP (LOGO MOUNT) 

FULL LENGTH LH REAR DOOR 

FILTER 

DESK HEIGHT CABINET SERIES (NEEDS TABLE TOP H938-T, COMPLETE HEIGHT 29) 

CABINET FRAME, BLACK 

FULL LENGTH RH REAR DOOR, BLACK 

FULL LENGTH LH REAR DOOR, BLACK 

FULL LENGTH PLENUM DOOR, RH 

FULL LENGTH PLENUM DOOR, \.H 

SHORT PLENUM DOOR, RH 

SHORT PLENUM DOOR, LH 

END PANELi 68 GRAY 

BOTTOM CABLE TROUGH 

FAN ASSEMBLY 

TABLE CABLE TROUGH, USED ON H958-LA OR -LB 

TABLE CABLE TROUGH, USED ON H970-DA 

TABLE TOP FRAME 

TABLE TOP FRAME W LEGS ON ONE END 

MODESTY SHIELD & CATCHALL (MOUNTS ON H958-JA) 

BOTTOM CABLE PAN 

FILTER 

TABLE TOP, 30 X 60, 

TABLE TOP, 30 X 90, 

8/1 MAIN CABINET 

8/L MAIN CABINET 

8/Ei 8/F, 8/M MAIN CABINET, REPLACED BY H960-BC, 

LAB 8/E MAIN CABINET 

8/E» 8/F, 8/M MAIN CABINET W 115V POWER CONTROL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN CABINET W 230V POWER CONTROL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN SYSTEM CABINET WITH 2 FANS AND B61»C H5V POWER CONTRCL 

8/E, 8/F, 8/M MAIN SYSTEM CABINET WITH 2 FANS AND 861-B 230V POWER CONTROL 

PDP11 CABINET, 115 VAC, 861-C 

PDP11 CABINET, 230 VAC, 861-B 

LAB11 CAB 

11/45 CAB WITH 2 PWR CONTROLS, FOR CPU 

11/45 CAB WITH 115V PC, PWR SgP (*5v,»15V). 

11/45 CAB WITH 230V PC, PWR SgP (♦5v,»15V), 

H960-DA * DBH-A 

H960.DB * DBU-A 

11/45 CAB W 119V PC PWR SUP (*9Vi-l5V), 1 EXPANDER BOX BAlliFB 

11/45 CAB W 230V PC, PWR SUP (*5V,-15V), 1 EXPANDER BOX BAU-FB 

11/45 CAB WITH 115V PC, PWR SgP (♦3v,-15V), 2 EXPANDER BOXES BAU-FB 

11/45 CAB WTIH 230V PC, PWR SUP (*3v,-15V)i 2 EXPANDER BOXES BA11.PB 

11/45 CAB W 115V PC PWR SUP (♦SVj-lSV), 2 EXPANDER BOXES BA11-FB 
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68 GRAY (MOUNTS ON H958-AA ♦ H958pLB) 
68 GRAY (MOUNTS ON 2 H958-AA ♦ H958-LA) 



-BD 



EXPANDER BOX BA11-FB 
EXPANDER BOX BA11-FB 
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NO LINE ENGB MQ/Y* 

H960-EJ 11 WM 3 4/74 u/45 CAB W 230V PC, PWR SUP (♦5Vi-15V5, 2 EXPANDER BOXES BAU-FB 

H961-A 8 5 8/1 OPTION CABINET, (ALSO 8/L), ALSO FOR 9/L FRONT EMPTY 

H961-AA 8 PG 3 1/7* 8/E, 8/F, 8/1, 8/Li 8/M OPTION CABINET W 115V POWER CONTROL 

H961-AB 3 PG 3 1*7* 8/E, 8/F, I/I, 8/Li 8/M OPTION CABINET W 230V POWER CONTROL 

H961-B 8 GRAHAM 1 3/6* 8/1, 8/L OPTION CABINET WITH FRONT DOORS OR FILLER PROVIDED 

H961-C 12 GRAHAM 3 11/70 \2 OPTION CABINET WITH FILLER PANELS 

H961-CA LDP AW 1 10/71 I.AB11 & LAB 8/E OPTION CABINET 

H962-A 9 1 12/68 PDP9 OPTION CABINET 

(SECOND LETTERI A*115V,60HH B«230v,60H2 Cb115v.50H2 D»23OVi50H2> 

H963 15 SW « 10/6* PDP15 CABJNETS, H950 & H952 PARTS 

H963-A 15 SW 2 10/6* RS09 

H963-B 15 SW 2 10/6? PS09/RF15 

H963-C 15 SW 2 10/6* RP15 

W963-D 15 SW 2 10*6* *P15, M h15, KC15 

H963-E 15 SW 2 10/69 BB15, BA15, DW15 

H963-F 15 SW 2 10/6* TC15, TU96 

M963-H 15 SW 2 10/6* TU56 

H963-J 15 SW 2 10/6* TC59, CR03B, DB09, LT19 

H963-JA 15 BG 2 10/72 UC15 

H963-K 15 SW 2 10/6* ANALOG 
H963-L VT15«A, VT15-B 

H963-M 15 SW 1 4/70 |_P15 

H963-N 15 SW 1 4/70 ^Xl5 

H963-P 15 SW 3 2/71 D/A 

H963-RA 15 PDM 1 10/70 H964-FA WITH PDP15 LOGO 

H963-RB 15 PDM 1 10/70 H964-FB WITH PDP15 LOGO 

H963-RC 15 PDM 1 10/70 M964-FC WITH PDP15 LOGO 

H963-RD 15 PDM 1 10/70 M964-FD WITH PDP15 LOGO 

H963-S 15 PDM 1 10/70 RD15 CAB 

H963-U 15 JE 2 9/7* ME15 

H9«3-V 15 SCH 2 3/7<5 0C19 (4) 

H964 IPS FE 5 3/71 FLYING CAPACITOR & UOC CABINET SERIES 

H964-AA IPS FE 5 3/7X LOGIC CAB FOR 115V 

H964-AB IPS FE 5 3/71 LOGIC CAB FOR 230V 

H964-BA IPG FE 5 3/71 TOP ENTRY TERMINATION CAB 

H964-BB IPG FE 5 3/71 BOTTOM ENTRY TERMINATION CAB 

H964-CA IPG FE 5 3/71 H964-AA « H964-BA 

H964-CB IPS FE 5 3/71 H964-AA « H964-BB 

H964-CC IPS FE 5 3/71 H964-AB « H964-BA 

H964-CD IPS FE 5 3/71 H964-AB * H964-BB 

H964-DA 11 MORRIS 5 4/74 CB11 CAB 

H964-EA IPS FE 5 4/73 IDAC CAB, 115V, INCLUDES H740.D, 861-C 

H964-EB IPS FE 5 4/7-3 IQAC CAB, 230Vi INCLUDES H740.D, 861-B 

H964-MA IPS FE 5 3/71 TERMINATION MOUNTING HARDWARE FOR A SINGLE BF01,1 FILE 

H964-MC IPS FE 5 4/74 TERMINATION MOUNTING HARDWARE FOR 3 BF01,3 FILES 

H964-P IPS FE 5 3/71 TOP ENTRY KIT 

H965 8 TP 1 6/70 TABLE TOP CAB FOR 19 X 10.1/2" THINGS, WHITE 

H966-A 10 KE 1 8/7* <I10 PERIPHERAL CA3 (H956, H950, H952 PARTS, 857 RWR CONT) 

H966-BA 10 RHA 3 9/74 KI10 PERIPHERAL CAB FROM H956 PARTS ♦ 861-C 115V 30A (24A) PwR CONT (RH1C-DA, DC) 

H966-BB 10 RHA 3 9/74 KllO PERIPHERAL CA3 FROM H956 PARTS + 861«B 230V 20A (16A) PWR CDNT (RH1C-DB, DD> 

M967 - CABINET SERIES FROM H957 PARTS (DEC DATA CENTER CA»S) 

H967-AA 8 PG 2 2/72 8/E, 8/F, 8/M OPTION CA8, 115V 

H967-AB 8 PG 2 4/7* 8/E, 8/F, 8/M OPTION CAB, 230V 

H967-BA 8 PG 2 2/7* 8/E, 8/F, 8/M MAIN CAB, 115V 

H967-BB 8 PG 2 4/7* 8/E, 8/F, 8/M MAIN CAB, 230V 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



H967-DA CPL 
H967-DB CPL 
H967-EA CPL 
W967-EB CPL 
H967-FI CLP 
H967-FJ CLP 
H967-FK CLP 
H967«GA CPL 
H967-GB CPL 
M967-HA CPL 
H967-HB CPL 
H967-HC CPL 
H967-JA CPL 
H967-KA LDP 
H967-KB LDP 
H967-KC LDP 
H967-KD LDP 
H967-KE LDP 
H967~KF LDP 
H967-KH LDP 
H967-KJ LDP 
H967-KK LDP 
M967-KL LDP 
M967-UA CPL' 
H967-UB CPL 
H968-AA CPL 

TABLES 

H97C 12 

H970-A 10 

H970-BA 8 

H970-CA 9 

H970-DA CPL 

H970-EA TYP 

H970-FA LDP 

H971-A - 



DES 
ENGR 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

RHA 

PHA 

RHA 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

BALL 

GDG 

GDG 

GDG 

GDG 

AW 

AW 

AW 

AW 

DKC 

DKC 

BALL 

BALL 

BALL 



BB 

PG 

PG 

BALL 

JDL 

BQ 

RHA 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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-SAi H952-BA, mlfk, -FA, 74-06782 KICK PLATE 
H952-EA, -FA, 74-06793 KICK PLATE 
H952-EA, -FA, 74-06793 KICK PLATE 



(NO END PANELS) 



1 5/7J DS500 EXPANDER CAB, BAU-FB * H967-HA, 115V 

1 5^7^ DS500 EXPANDER CAB, BAU-FB * H967-HB, 230V 

3 4/7* EXPANDER CAB FOR DS300 SERIES, U5V 

3 9/7* EXPANDER CAB FOR DS300 SERIES, 230V 

3 5/72 H957-AA, -BA, -DA, -FA, -FB, .HA, -LA, 

3 5/7* H957-AA, -BA, -FA, -FB, -HA, •LA, -SA, 

3 5/7* N957«AA, -CA, -EA, -GA, -HA, ,LA, -SA, 

3 9/7* OS500 OPTION CABi 115V (INCLUDES END PANELS) 

3 9/7* DS500 OPTION CAB, 230V (INCLUDES END PANELS) 

3 9/72 DS500 EXPANDER CAB, U5V, 1 PHASE 30A <24A) 861-C 

3 9/72 DS500 EXPANDER CAB, 230V, 861.8 (NO END PANELS) 

1 5/74 DS500 EXPANDER CAB, 861-A U5V 2 PHASE 20A <16A) 

1 6/73 QS500 CAB ANGLING KIT (H957-FAi H957-FB, H958-GA) 

3 10/74 GT44 BASIC CABi 1 PHASE 30A (24A), 115V 861-Ci NO END PANELS 

3 10/74 GT44 BASIC CAB, 1 PHASE 20A (16A) 230V 861-B, NO ENQ PANELS 

3 10/74 GT44 EXPANDER CAB, 861-C, NO END PANELS 

3 10/74 GT44 EXPANDER CAB, 861.B, NO END PANELS 

3 11/74 UL40 BASIC CAB, U5V 861-C, NO END PANELS 

3 11/73 UL40 BASIC CAB, 230V 861-B, NO END PANELS 

3 11/74 il|„40 EXPANDER CAB, 115V 86l-Ci NO END PANELS 

3 11/74 Ht.40 EXPANDER CAB, 230V 861-B, NO END PANELS 

3 4/74 S HORT CAB, 861-C POWER CONTROL, GT42 LOGO, FANS, U5V 

3 4/74 SHORT CAB, 861-B POWER CONTROL, GT42 LOGO, FANS, 23QV 

3 9/72 OPTION CAB FOR DS300 SERIES, 115V, WEIGHTS INSTEAD OF STABILIZER FEET 

3 9/72 OPTION CAB FOR DS300 SERIES, 230V, WEIGHTS INSTEAD QF STABILIZER FEET 

1 3/72 QS300 DESK HEIGHT CABINET (USES H958 PARTS) 



1 1/7" PDP12 CONSOLE TABLE 

2 8/71 CR10»F, CR8/I-F, CR10-Q TABLE, 24 X 48 X 29 

1 2/72 PDP12 CONSOLE TABLE (70-05958) 20 X 30 X 26 5/8 

1 2/72 30 X 30 X 26 5/8 TABLE 

1 4/72 30 X 60 X 29 DESK, 68 GRAY, TOPAZ MODESTY SHIELD (USES H958-TA TOP) 

3 8/74 30 X 36 X 27" TABLE, FOR VT20 
3 9/74 30 X 48 X 29 TABLE 

1 7272 STAND FOR LS01-E CENTRONICS PRINTER (3411104) 



MISCELLANEOUS PURCHASED CABINETS * CHAJRS 

H980-AA TPL JDL 3 11/73 OPTIMEDIA CABINET 7200.99, CONTAINS H980-CC, H980-CQ, H98C-CH, H980-CGi l-:980-CF 

H980-AB TPL JDL 3 U273 OPTIMEDIA CABINET 7300-99, CONTAINS H9S0-CC, 2 H98Q-C0, H980-CH, H980-CG, H980-CF 

H980-BA TPL JDL 3 11/74 BASIC FRAME OF OPTIMEDIA CABINET 7200-10 USED IN H980-AA, 71 X 36 X 18 

H980-BB TPL JDL 3 U/74 BASIC FRAME OF OPTIMEDIA CABINET 7300-10 USED IN H980-A8, 98 X 36 X 18 

H980-CA TPL JDL 3 11/74 TAPE SEAL HANGER BAR, 35 TAPES CAPACITY, 7901-01 

H980-CB TPL JDL 3 11/74 CANISTER HOLDER FOR MAGTAPE, 7904-01, HOLDS 20 TAPES 

H980-CC TPL JDL 3 11/74 DECPACK STORAGE RACK 7912-01, HOLDS 14 DECPACKS 

H980-CD TPL JDL 3 11/74 ROLL OUT DRAWER 7921-01 

H980-CE TPL JDL 3 11/73 HANGING BINDER FRAME 7935-24, HOLDS LETER/LEGAL DOCUMENTS PLUS BINDERS 

H980-CF TPL JDL 3 11/73 BIN DRAWER 7941-01, 12H X 13 1/ZW X 120 

H980-CG TPL JDL 3 11/73 HEAVY DUTY FIXED SHELF 7951-01 

H980-CH TPL JDL 3 11/73 DIVIDER KIT 7981-24 FOR 72 DECTAPES 

H980-DA TPL JDL 3 11/74 STEELCASE SHELL SWIVEL ARM CHAIR 

H980-DB TPL JDL 3 11/74 STEELCASE SWIVEL ARM CHAIR 

H980-DC TPL JDL 3 11/73 STEELCASE SIDE ARM CHAIR 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

H980-DD TPL JDL 3 11/73 STEELCASE SIDE CHAIR 

H980-DE TPL, JDL 3 11/73 STEELCASE POSTURE CHAIR 

H981-A TPL SC 1 4/74 COPY HOLDER 

NEMA CABINETS 

H99Q-AA Si 1 10/70 BASE CABINET, NEMA 12 t FILTERS 

H99Q-BA SZ 1 10/70 HORIZONTAL MOUNTING PANEL ASSEMBLY 

H991-AA SZ 1 10/70 UNWIRED LOGIC CONSOLE* NEMA 12 

H991-AB 1 10/70 WIRED ASSEMBLY CONSOLE 

H991-AC 1 10/70 TOTAL CONSOLE ASSEMBLY (H991-AB ♦ BB * CA * H731-A> 60 H2 

H991-AD 1 10/70 TOTAL CONSOLE ASSEMBLY (H991-AB * CA * H731-B) 50 HI 

H991-BA SZ 1 10/70 BLANK PLEXIGLAS FRONT PANEL 

H991-BB SZ 1 10/70 DNC SYSTEM FRONT PANEL 

H991-CA 1 10/70 LIGHT BOARD ASSEMBLY 

H992-AA 14 GEO 2 8/7* NEMA CAB WITH 4 FRONT DOORS, 1 W TTY TUB, FULL LENGTH BACK DOOR, AIR CONC, 13QF MAX AMBIENT 

H992-A8 14 GEG 2 8/72 H992-AA WITH AIR/AIR HEAT EXCHANGER, 100F MAX AMB 

H992-BA 14 GEG 2 8/72 H992-AA W]TH NO TTY TUB 

H992-BB 14 GEG 2 8/72 H992-BA WITH AlR/AIR HEAT EXCHANGER 

H992-CA 14 GEG 2 8/72 NEMA CAB WITH FULL LENGTH FRONT & REAR DOORS, AIR CONDITIONER, 130F MAX AMBIENT 

H992-CB 14 GEG 2 8/72 H992-CA WITH AIR/AIR HEAT EXCHANGER 

H993-AA IPG PH6 2 8/72 U/Q7 NEMA EXCLQSURE 54" HIGH WITH AIR CONDITIONER 

H993-AB IPS PHG 2 8/72 U/07 ENCLOSURE 54" HIGH WITH HEAT EXCHANGER 

H993-BA IPG PHG 2 8/72 72" HIGH H993-AA 

H993-BB IPG PHG 2 8/72 72" HIGH H993-AB 

K-SERIES MODULES, GATES 

K003 CAT 5 GATE EXPANDER, 3 3-INPUT DIODE GROUPS, 3 1-MA LOADS 

K012 CAT 5 GATE EXPANDER, 3 4-INPUT OR GATES 

K022 14 LF 5 2 INPUT AND/OR EXPANDER 

K026 CAT 3 GATE EXPANDER, 3 GROUPS OF 2 INPUT AND-OR GATES 

K028 CAT 3 AND/OR EXPANDER, 8 2-INPUT ANDS QRED TOGETHER 

K080 CAT 5 19 CONDUCTOR FLEXPRINT CABLE CONNECTOR, 18 PINS, USED ON K960 

K112 CAT 5 K113 EXCEPT 100 TIMES SLOWER 

K113 CAT 5 2-INPUT NAND GATES, 3 INDEP CKTS WITH EXPANSION CAPABILITY 

K122 CAT 5 K123 EXCEPT 100 TIMES SLOWER 

K123 CAT 5 2-INPUT AND GATES, 3 INDEP CKTS WITH EXPANSION CAPABILITY 

K124 CAT 5 2 2-INPUT ANDS QRED TOGETHER, 3 TIMES 

K134 CAT 5 4 2-INPUT NANOS WITH 1 INPUT COMMON, EXPANSION CAPABILITY FOR AND INPUT CNLY 

K135 CAT 5 K134 WITH OR EXPANSION 

K136 14 AR 5 PARTIAL K135 WITH 5 USEC DELAY IN ENABLE AND IN 2 OR 4 CHANNELS 

K138 CAT 5 8 INVERTERS 

K154 CAT JB 1 2/71 4-BIT BINARY ADDER/SUBTRACTQR, SINGLE X 5 

K156 CAT JB 1 2/71 BCD ADDER, 1 DIGIT, SINGLE X 5 

K161 CAT 5 BINARY-TO-OCTAL DECODER, 8 OUTPUTS, 3 INPUTS PLUS 1 INHIBIT 

K168 CAT JB 1 2/71 TEN'S COMPLEMENT, 1 DIGIT, CASCADABLE 

K171 CAT RJM 5 4 BIT EQUALITY COMPARATOR, DRIVES AND EXPANSION NODES ONLY 

K174 CAT 3 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR 

K175 (RESERVED FOR JLE) 

K182 (RESERVED FOR JLE) 

K184 CAT 5 4-BIT RATE MULTIPLIER 

FLIP-FLDPS 

K201 CAT 5 DUAL 1 KHZ FLIP-FL3Pi J-K TYPE 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION! 160 

NO LINE ENGR MO/Y* 

K202 CAT 5 2 D-TYPE FFS WITH INDEP SET « CLEAR INPUTS 

K206 CAT 5 4 RS FFS WITH COMMON ENABLE AND CLEAR INPUTS, "1" OUTPUTS ONL* 

K207 14 AR 5 5/7-3 «206 WITH 1 DATA INPUT/BIT, COMMON ENABLE SET AND ENABLE CLEAR 

K210 CAT 5 4-BIT DECIMAL/BINARY COUNTER, "1" OUTPUTS ONLY 

K211 CAT 5 PROGRAMMABLE DIVIDER, FUNCTIONS LIKE K210 WITH KOOJ EXPANDERS 

K22G CAT 5 UP/DOWN DECIMAL COUNTER PLUS INPUT LOGIC, 4 BITS, DOUBLE WIDE 

K230 CAT 5 4-BIT SHIFT REGISTER PLUS INPUT LOGIC 

RELAYS, MEMORIES 

K265 CAT RJM 5 FIVE 100 MA REED RELAYS & DRIVERS, EITHER AXIAL OR PC RELAYS 

K271 CAT 5 RETENTIVE MEMORY, 1 BISTABLE HG WETTED RELAY WITH SET, CLEAR, « INHIBIT 

K272 14 3 RETENTIVE MEMORY FOR PDP14, 1 BIT 

K273 CAT 5 RETENTIVE MEMORY, 3 HG WETTED RELAY LATCHES, COMMON LATCH INPUT 

K274 14 AR 5 11/71 DUAL RETENTIVE MEMORY, REPLACES K272 

K281 CAT 3 READ-ONLY MEMQRY, 8 4-BIT WORDS, DIODE ARRAY 

K282 CAT JB 5 READ-ONLY MEMORY, 8 16.BIT WORDS, DIODE ARRAY 

TIMERS, SWITCHES 

K301 CAT 5 TIMER, ONE-SHOT WITH EITHER POLARITY INPUT 

K302 14 5 2 TIMERS, SIM TQ K303, .01 TO ,3 SEC, .1 TO 3 SEC, 1 TO 30 SEC PDP14 

K303 CAT 5 3 TIMER CKTS, DELAYS FROM 10 USEC TO 30 SEC, USED FOR 0N1-SH0TS OR CLOCKS 

K323 CAT 5 3 ONE-SHOTS LIKE M320» EXCEPT BOTH OUTPUTS, FIXED OR ADJ DELAY 10 USEC TC 30 SEC 

K333 CAT RUM 5 3 PULSER CKTS, 20 US PULSES 

K371 CAT 5 CLOCK CONTROL. 200 H2 TO 6 KHZ, USED WITH K3C3 

K372 10 KE 5 4/72 TIMER CONTROLi 1 TO 30 MSEC 

K373 CAT 5 CLOCK CONTROLi 20 HZ TO 600 HZ, SIM TO K371 

K374 CAT 5 CALIBRATED TIMER CONTROL* 0.01 SEC TO 0.3 SEC 

K375 CAT 5 CLOCK CONTROLi 2 HZ TO 60 HZ, USED ON 2/3 K303 

K376 CAT 5 CALIBRATED TIMER CONTROL. 0,1 SEC To 3 SEC 

K378 CAT 5 CALIBRATED TIMER CONTROLi 1 SEC TO 30 SEC, SIM TO K374 

K410 CAT 3 INDICATOR LIGHT, 5 LIGHTS WITH FULL WAVE RECTIFIER 

K413 CAT RJM 5 NIXIE DISPLAY. 1 TYPE. B5750»S 

K420 CAT 5 3 TOGGLE SWITCHES, 3 POSITIONS (1 MOMENTARY) 

K421 CAT VDB 5 8/73 SINGLE THUMBWHEEL 

K422 CAT 5 DUAL THUMBWHEEL, (FITS K950), CONTAINS DIODE MATRIX FDR DECIMAL TO BCD GCNV, USED AS ENCODER 

K424 CAT 5 DUAL THUMBWHEEL, K422 WITH DIODES REVERSEDi USED FOR DECODING 

K425 CAT VDB 4 2*74 THUMBWHEEL MOUNTING MODULE (5 SOCKETS FOR K421i 1 25-PIN CANNON) 

K432 CAT 5 2 AOJ TIMER CKTS, USED WITH K303, DELAY 0,1 MS TO 9 SEC 

INPUT CONVERTERS 

K501 CAT 5 4 SCHMITT TRIGGERS 

K508 CAT 5 AC INPUT CONVERTER, USED WITH K716, 8 CKTS. 6,3 VAC IN FROM TRANSFORMER 

K522 CAT 3 SENSOR CONVERTER, 2 DIFFERENTIAL INPUT CKTS, INT 1,8V REr 

K522-YA 10 DREW 5 1272 K522 WITH 500 OHM POTS INSERTED 

K524 CAT 5 SENSOR CONVERTER, 4 OIF INPUT CKTS, 7,5V COMMON MODE RANGE 

K531 CAT 5 QUADRATURE DETECTOR, 2 INPUTS FROM ENCODER, COUNT, DIRECTION, « SIGN OUTPUTS 

KS64 14 AR 5 3/72 DC INPUT CONVERTER, 8 CKTS 

K578 CAT 5 120 VAC INPUT CONVERTER, 8 CKTS, OUTPUT GATING 

K579 14 AR 3 2/72 K578 WITH SCHMITT TRIGGERS 

K580 CAT 3 8 CONTACT FILTERS, SUPPLY VOLTAGE BETWEEN 10 i 120V 

K580-YA CSS ST 3 12/71 K580 WITH 5,1V ZENERS INSTEAD OF RESISTORS 

K581 CAT 5 8 CONTACT FILTERS, SUPPLY VOLTAGE OF *5V 



MODEL 
NO 

K582 
K396 



PROD 
LINE 
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CAT 
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ENGR 
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MQ*Y* 



DESCRIPTION 
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SWITCHES « DRIVERS 



K604 
K614 
K615 
K616 
K644 
K630 
K632 
K634 
K656 
K657 
K658 
K671 
K675 
K681 
K6S3 
K696 



CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

14 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



VDB 



RJM 
RJ'M 

AR 



VDB 



MISCELLANEOUS 



K710 
K716 
K724 
K725 
K727 
K730 
K731 
K732 
K741 
K743 
K771 
K7S2 
K783 
K784 
K791 



CAT 

CAT 

CAT 

14 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



LF 
JB 



VDB 



HARDWARE * MJSC 



K900 
K901 
K902 
K903 

K940 

K941 

K943-R 

K943-S 

K950 

K960 

K980 

K981 

K982 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
CAT 
SAT 



RJM 
RJM 
RJM 
JB 



3 3/74 64 CONTACT FILTERS, SUPPLY VOLTAGE OF *5V, QUAD (SEE M10C5) 
5 EIA INPUT CONVERTER, 6 CKTS, BIPOLAR INPUTS OF + /*3 TQ ♦/•85V 



52 

RJM 



4 ISOLATED AC SWITCHES, CONTROL OF 120 VAC LOADS, USED WITH K716 

4 ISOLATED AC SWITCHES, SIM TQ K604, USED WITH K724 OR K725 

LIKE K614, EXCEPT 1 INPUT TO EACH CKTS IS FAIL-SAFE 
5/73 4 CH ISOLATED AC OUTPUT, 120VAC (REPLACES K614) DOUBLE 5, TRIPLE THICK 

4 DC DRIVERS, SWITCH UP TO 2,5 AMPS AT 55V 

4 DC DRIVERS, SWITCH UP TO 1 AMP AT 55V 

4 DC DRIVERS, SWITCH UP TO 2.5 AMPS AT 55V 
6/6* 4 DC DRIVERS, SjM TO K644, SWJTCH UP TO 4 AMPS AT 93V 

4 DC DRIVERS, SWITCH UP TQ 1 AMP AT 250V 
12/71 4 DC DRIVERS, 1 AMP AT 250V, REVERSIBLE 

4 DC DRIVERS, SWITCH UP TO 4 AMPS AT 125V 

DECIMAL DECODER AND NIXIE DISPLAY, 2 PARTS SEPARATED BY 1 FT RIBBON CABLE 
2/74 5 DIGIT DISPLAY, LEDS» PANEL MOUNT, 25-PIN CANNON 

8 DRIVER CKTS, OUTPUTS ON SPLIT LUGS FOR CABLE CONN, QRJVE 30 MA. 18V 

8 DRIVER CKTS, OUTPUTS ON SPLIT LUGS, DRIVE 250 MA» 55V 

EIA OUTPUT CONVERTER 

(RESERVED FOR 8 TRANSFORMER INTERFACE BLOCK) 
INTERFACE BLOCK 

INTERFACE SHELL, USED FOR PDP14 I/O BOX SHELL 

INTERFACE SHELL, USES A PRINTED BACKPLANE FOR CONNECTIONS, 16 IN* 8 OUT (PCP14 I/O BOX) 
OUTPUT INTERFACE BOX FOR PDP14 

BRIDGE RECTIFIER, TAKES 12,6 V FROM K743 AND MAKES ♦lOV FCR K58Q SWITCHES, DELAYED *5V OK SIGNAL 
1 AMP REGULATOR, INPUT FROM 12,6 VAC CENTER-TAPPED TRANSFORMER* +5V OUT 
SLAVE REGULATOR, USED WITH K731, SUPPLIES TWICE AS MUCH CURRENT 
TRANSFORMER WITH FILTER, 120 OR 240 VAC IN* 12,6 VAC WITH CENTER TAP OUT 
TRANSFORMER WITH FILTER* 120 VAC IN, 2 12-VAC SECONDARIES 
DECIMAL DISPLAY SUPPPORT, PROVIDES POWER FOR UP To 6 K&7l»S 
9-WIRE TERMINAL STRIP* STRAIGHT THROUGH CONNECTIONS 
2/7« 25-P.IN CANNON FEMALE ON DOUBLE 5, NO "A" SIDE HANDLE 
SIM TO K782, EXCEPT IT HAS 8 CLAMP DIODES 
TEST PROBE. INDICATES BOTH TRANSIENT AND STEADY-STATE CONDITIONS 

CONTROL PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB 

PATCH PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB, SIM TO H901, SINGLE HEIGHT CARDS 

INDICATOR LIGHT AND SWITCH PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB 
1/71 PATCH PANEL FOR K SERIES LOGIC LAB, WILL TAKE DBL HEIGHT CARDS 

BAR SUPPORT, MOUNTING FOOT FOR K914 

MOUNTING BAR 

MOUNTING PANELi 1943 MODIFIED FOR USE IN *5V SYSTEMS, SQLDER FORKS 

MOUNTING PANEL* 1943 MODIFIED FOR USE IN +5V SYSTEMS, WJRE WRAP 

MAGNETIC FRAME 19" WIDE BY 3 1/2" HIGH 

PLUG BOARD RECEIVER, QUAD BOARD WITH 8 CABLES 
11/72 PAIR OF END BRACKETS FOR 5" MODULES 
7/71 8,5" K980 

TRANSFORMER MOUNTING PANEL FOR 19" RACK 
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NO 


LINE 


EN5R 




MO/Y« 


K984 


*OD 


RJM 


5 




K990 


CAT 




5 




LOADS, 


DRIVERS 








M002 


CAT 




5 




M002-YA 


11 


SR 


5 


1/72 


M040 


CAT 




5 




M044 


PERIPH 




5 


5/7*5 


M050 


CAT 




5 




M051 


CAT 




5 




M057 






7 




M060 


CAT 


DCB 


5 




GATES 










MIOOO 


OC 


EWB 


2 


4/74 


MlOOi 


3C 


EWB 


2 


4/74 


M1002 


OC 


EWB 


2 


4/7* 


M1003 


QC 


EWB 


2 


4/7^ 


M1004 


SSCAL 


CER 


3 


2/7<* 


M1005 


SSCAL 


OF 


3 


3/74 


M1006 


SSCAL 


HAY 


1 


5?74 


MIOO 


S 


MA 


5 




M101 


CAT 




5 




M102 


8 


MA 


5 




M103 


CAT 




5 




M104 


15 


00 


5 




M105 


11 


PJ 


5 


5/73 


M106 


14 


AR 


3 




M107 


MOO 


RC 


5 




H108 


MOO 


RC 


5 




M109 


11 


PO 


5 


5173 


M1091 


11 


PD 


5 


2*72 


M1103 


MOO 


RVN 


5 




Mill 


CAT 




5 




Mlll-YA 


SSCAL 


BLE 


3 


6/73 


M112 


CAT 




5 




M1125 


CAT 


RF 


5 


9/73 


M113 


CAT 




5 




M1131 


QC 


RM 


5 


4/72 


M115 


CAT 




5 




MU6 


CAT 


DCB 


5 




M117 


CAT 




5 




M119 


CAT 




5 




M121 


CAT 




5 




M122 










M123 






7 


11*68 


M124 










M126 


10 


WW 


5 


1/72 


M127 


15 


DO 


3 




M128 


10 


DREW 


3 


1*72 


M129 


15 


DO 


3 




M130 


10 


su 


5 


3/72 


M1307 


16 


RVN 


5 





DESCRIPTION 



NIXIE MOUNTING PANEL FOR 19» RACK 

TIMER COMPONENT BOARDi SPACE FOR 6 RC NETWORKS 



RESISTOR NETWQRKi 15 CKTS FOR A SOURCE OF LOGIC 1 (3V) 
1/72 10 390 OHM RES TO GNO « 5 180 OHM RES TO *3V 

HIGH CURRENT DRIVER, 2 4-JNPUT GATES, 70V, 600MA MAX/QRJVER 

4 SOLEDNOID DRIVERS, 2 INPUT AND GATES, LOADS RETURNED TC NEG VOLTAGE, ICO MA, -30V MAX 

INVERTER DRIVER, 12 CKTS, SWITCH -30V AND 50 MA MAX/DRIVER 

LEVEL CONV, PQS LOG IN AND NEG LOG OUT, 12 CKTS, QPEN COLLECTOR 

(NEVER MADE), GATE EXPANDER 

4 DRIVERS, 1,2 AMPS AND 50V 



DUAL 3-INPUT ECL NDR GATES (10111), 4 LAYER SINGLE 5, 501C874 (W9611) 
UAD 2-INPUT ECL AND GATE (10104), 4 LAYER SINGLE 5i 5QIQS74 (W'611) 
QUAD 2-INPUT ECL NDR GATE (10102), 4 LAYER SINGLE 9, 501C874 (W96U) 
TRIPLE 2, 3, 2-INPUT ECL OR/NOR GATE, MC10105, 5010874 4 LAYER SINGLE 5 (W9611) 
2 82S62 9 BIT PARITY CHECKERS ON W960 ETCH, SINGLE 5 
8 X 8 MUX W X BUS CONNECTIONS (SEE M7829), QUAD 
16-BIT 2X1 MUX, DOUBLE 
NEG BUS EQUIV TO M101 

2-INPUT GATES, 15 CKTS, 1' COMMON AND 1 INDEPENDENT INPUT 
NEG BUS EQUIV TO M103 

DEVICE SELECTOR FOR POS 8/1 BUS, 6-BIT AND IOP DECODING 
I/O BUS MULTIPLEX CONTROL FOR PDP-15 PERIPHERALS, SEE M194 
DEVICE SELECTOR FOR PDP-11 

9US RECEIVER WITH WIRED OR OUTPUT CAPABILITY 
DEVICE SELECTOR, 12 OUTPUT PULSES, 2 FLAGS 
FLAG MODULE FOR 12 BITS & BUS, GEN PURPOSE, FITS INTO E100 
PDP-11 DEVICE SELECTOR WITH JUMPERS, BITS 13 THRU 17 
MEMORY DEVICE SELECTOR, JUMPERS, BITS 11 THRU 17, SINGLE 
2 INPUT AND, .10 CKTS, M113 PINS, 74o8 Jc» K0R16-A, SINGLE X 5 
16 INDEPENDENT INVERTERS 

Mill WITH 74H01 INSTEAD OF 7400 (OPEN COLLECTOR) 
2-INPUT NQR GATES, 10 JNDEP CKTS 
2-INPUT XQR GATES, 10 CKTS, MU3 ETCH, SINGLE 5 
2-INPUT NANO GATES, 10 INDEP CKTS 
■M113 WITH OPEN COLLECTORS 
3-INPUT NAND GATES, 8 JNDEP CKTS 
4-INPUT NOR GATES, 6 CKTS, 0EC8813'S 
4-INPUT NAND GATES, 6 JNDEP CKTS 
8-INPUT NAND GATES, 3 JNDEP CKTS 
2,2 AND-NOR, 6 CKTS 
(RESERVE FOR NON H VERSION OF M127) 
(OBSOLETE), NUMBER CHANGED TO M133 
(RESERVE FOR NON H VERSION OF M129) 
H VERSION OF M121, (NOT PIN COMPATIBLE) 
2,2,2,3 AND-NOR, H, 3 CKTS 
4,4 AND-NQR, H, 3 CKTS 
4,4 AND-NQR, H, 4 CKTS 

5 8-BIT PARITY CKTS * 5 2-INPUT XQR GATES (MC4008) 
4 INPUT AND, 6 CKTS, M117 PINS* 74H21 IC, K0R16-9, SINGLE X 3 
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MODEL 
NO 

M131 

M132 

M133 

M134 

M135 

M137 

M139 

M141 

M142 

M143 

M145 

M147 

M149 

M1500 

M1301 

M1502 

M1503 

M131 

M1510 

M152 

M133 

M1S9 

M160 

M1603 

M161 

M162 

M1621 

M.1622 

M1623 

M163 

M164 

H165 

M166 

M167 

M168 

M169 

M170 

M1701 

M1702 

M1703 

M1704 

M1705 

M1709 

M171 

M1710 

M1713 

M172 

M173 

M174 

M175 

M177 

M178 

M1801 

M181 

M182 
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10 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

10 

10 

10 

10 

15 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

10 

CAT 

10 

CAT 

CAT 

CAT 

16 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

8 

15 

10 

10 

11 

CAT 

CAT 

10 

CAT 

MOO 

MOD 

MOD 

MOD 

MOD 

10 

CAT 

CAT 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

CAT 

10 
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WW 

WW 
DC8 
DCB 
DCB 

WW 

SU 

SU 

SU 

FA 

DCS 

DCB 

DCB 

ATT 
DCB 
ATT 
DCB 
JJO 

RVN 



JB 
JB 
JB 



ATT 
SU 
PM 
RC 

WW 

DCB 

PC 

PC 

RC 

RC 

JB 

DREW 

J8 

DCB 

WW 

WW 

WW 

WW 

WW 

WW 

JB 

WW 

00 
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3/6V (OBSOLETE)! H VERSION OF Mill, (SEE M611) 
7/69 ADDER (8260) 4 BITS. KI10, 6 BUFFERS 

H VERSION OF M113 
7/6? ADDER LOOK AHEAD* USED WITH M132, KUO 

H VERSION OF M11S 

H VERSION OF M117 

H VERSION OF M119 

2,2,2,2 AND-NQR GATES, 3 CKTS, 2 INVERTERS 
1/72 ADDER, DISCRETE EQUIV TO M132, DOUBLE 

5^7-5 10 2-INPUT NAND GATES, WITH ONE PAIR SHARING COMMON INPUT, KUO 
1*7* 3-INPUT NAND GATES, 7 CKTS, 74H, KUO 
1^72 5 4-INPUT NANDS, 1 2-INPUT NAND, 74H, KUO 

9X2 NAND WIRED-OR, 2 SECTIONS OF 9 2-INPUT NANDS QRED TO 9 -OUTPUTS 
1/72 BUS GATES MODULE, PDP8/E OR PDPU BUS 
5/73 BUS INPUT INTERFACE, 8/E OR 11 BUS. SINGLE 
2/74 BUS OUTPUT INTERFACE, 8/E OR U BUS, DBL X 8,5 

1/72 DUAL BINARY TO OCTAL WITH ENABLE. H SERIES, KUO, 74H20 
5*73 BUS DEVICE SELECTOR. PDP8/E BUS, DOUBLE 
1/72 M151 NON INVERTING, KUO, 74H21 

1 OF 16 DECODER WITH ENABLE, 74154 ON BOARD 50-089O8A (SEE W962) 

4 BIT ARITHMETIC LOGIC UNJT,(DEC 74181), USES 50-08908 BOARD 

4,2,2,2,3 AND-NQR. 4,2,2,4 AND-NOR, 2,2 AND-NOR 

RT T-DECODER, 3 OR 4 BIT DECODER 

BINARY TO OCTAL/DECIMAL DECODER. 3 ENABLE INPUTS 

PARITY GENERATOR FOR 8/1, 4-BJT INPUT, ODD & EVEN PARITY CUT 
5/7^ DVM DATA INPUT INTERFACE, DBL X 8,5 
9/71 DVM REMOTE CONTROL, DBL X 8,5 
2/72 PROGRAMMABLE POWER SUPPLY INTERFACE, QUAD X 8,5 

DUAL BINARY-TQ-DECIMAL DECODER 

6-BIT ADDER FOR PDP-15, 2 ADDERS FOR CARRY IN 1 OR 
1/72 MEMORY BUFFER, INV & NQN-INV OUT FROM OPEN COLLECTOR, 8 CH FOR KUO 
1/72 9 BIT COUNTING GATE, KJ10 

COMPARES 2 8- BIT WORDS, <,«,> 

12 BIT COMPARATOR, <,*,> 

FUNCTIONAL GATE MODULE FOR PDP-12, 4 4-BIT OUTPUT MULTIPLEXERS 
1/72 3-3-3-2-2-2-2-2 AND-NOR « 3-2.2-2 AND-NOR. H. KUO 

4 TO 1 MUX. 4 CKTS. 30«08912 ETCH, 74153, SINGLE 
8/72 QUAD BUFFERED 3 12-BIT WORD INTERFACE, QUAD X 8,3 
5/73 SINGLE 12-BIT WORD 8/E INTERFACE, QUAD X 8,5 
1/72 DUAL ASYNC SERIAL 8/E BUS TRANSCEIVER, QUAD X 8,5 
2/7« DUAL 12-BIT WORD OMNIBUS OUTPUT INTERFACE, QUAD 8,3 
11/72 8/E UNIV INTERFACE, SPACE FOR 16 16-PIN ♦ 2 40-PIN ICIS, PARTIAL WIREWRAP, QUAD 

1/72 2,2,2,3 AND-NOR, 3 CKTS, DIFFERENT PINS THAN M127 
• 3/74-uNIBUS DDU-A INTERFACE W WIRE WRAP PINS, SPACE FQR 19 16-PIN IC'S 

16 TO 1 MUX INV, 74150, 50-08908 ETCH, SINGLE 
1/72 2 EN X 9 OUT MIXER, 74H50, FOR KUO 
11/71 NON-INVERTING M143 
1/72 4 EN X 9 OUT MIXER, 74H53IS, KUO, DOUBLE 
1/72 7 3-INPUT AND GATES, 74H, KUO 
5/73 NON-INVERTING M147 

8 EN X 6 OUT MIXER, 74H53, 74H62, KUO, DOUBLE 
5/73 16-BIT REED RELAY REGISTER, 100V OR 0.5A. 10 WATTS. QUAD 
1/72 NON-INVERTING M171 
5/73 M162 WITH FAST IC'S. H 



MODEL 
NO 

M190 
M191 
M192 

M194 



PROD 
LiNE 

12 
CAT 
12 
15 



FLIP-FLOPS 



M2000 

M2001 

M2002 

M2003 

M202 

M203 

M204 

M205 

M206 

M207 

M208 

M2Q9 

M210 

M2100 

M2101 

M211 

M212 

M213 

M214 

M215 

M216 

M217 

M218 

M219 

M220 

M221 

M222 

M223 

M224 

M224-JA 

M225 

M225-JA 

M226 

M227 

M228 

M229 

M230 

M231 

M232 

M233 

M234 

M235 

M236 

M237 

M23S 

M239 

M240 

M241 
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CAT 

SSCAL 

SSCAL 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 



CSS 

CSS 

CAT 

12 

CAT 

15 

15 

8 

12 

15 

15 

8 

12 

12 

15 

11 

11 

11 

11 

15 

15 

15 

15 
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8 

11 

14 
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11 

15 
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CER 
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DCB 



JTN 
JTN 

CL 

DO 
LH 
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CL 
CL 

JO 
JO 
JO 
JO 



OR 
RC 
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AR 

WH 

SR 

AR 

RC 

RC 

OCB 
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5 4 ARITHMETIC LOGIC, IN « OUT BUFFERS, SN74181. U3ED IN FPP12 

5 2 LOOK-AHEAD ELEMENTS (74182), gsES W961 BOARD, USED WITH M190 OR M159 (BOARD 50-08912) 

5 11/71 2 8-INPUT PRIORITY ENCODERS, 9318 IC, 50-08912 BOARO 

5 I/O BUS MUX CONT FOR PDP9 PERIPHERALS (ENABLE BUS IN/OUT -3y LOGIC), SEE M104 



5/7J 18 BIT REGISTER W PARITY, DOUBLE 5 

3/7« 2 4-BIT TRI-STATE FLIP FLOP REGISTERS, SINGLE 5 

2/74 2 74174 MEX FF ON W960 ETCH, SINGLE 5 

2/7« 74174 HEX FF PLUS 7585 COMPARJTOR ON W960 ETCH, SINGLE 5 

3 JK FFS, S, CL, C 

8 SET-RESET FFS, (M113 GATES) 

4 JK FFS, CAN DO SYNCHRONOUS BINARY COUNTING 

5 FFS, ALL PINS AVAILABLE 

6 FFS 

6 INDEPDENDENT JK FFS . 

8 BIT SHIFT 9. BUFFER REGISTER, FFS 

(NEVER MADE), 8 BIT UP/OOWN COUNTER 

(NEVER MADE), 10 BIT BUFFER SHIFT REGISTER 
9/73 TTL OUTPUT MODULE, 16-BIT REGISTER, OPEN COLLECTOR TO H854, SINGLE 8,5 
9/7.5 TTL INPUT MOOULEi 16-BJT REGISTER FROM H854, SINGLE 8,5 

6 BIT UP/OOWN COUNTER 

6 BIT LEFT-RIGHT SHIFT REG, LOAD FROM 2 SOURCES, (2-R212'S) 

1 DECADE BCD UP/DOWN JAM COUNTER WITH PARALLEL READ IN 

6 BIT ACCUMULATOR WITH 3 INPUTS 

4 BITS OF 3 REGISTERS, COMMON ADDER PER BIT, COMMON CLOCK PER WORD 

6 D FF'S, (M206 WITHOUT CLEAR JUMPER CHOICE) 

CLOCK REGISTER FOR PDP-12, 4 BIT COUNTER WITH BUFFER REGISTER FOR PRESET OR READOUT 
BI-DIRECTIONAL SHIFT REGISTER, 9 BITS, 2 PARALLEL LOADS 

7 BIT SYNCHRONOUS COUNTER WITH JAM & CLEAR PRESETSi DOUBLE 
REGISTER FOR PDP-8/I, 2 BJTS EACH OF MA, MB, PC, AC, £ ADDER 
REGISTER FOR PDP-12, (M220 PLUS EXTRA LOGIC) 

TAPE REGISTER FOR P0P-12i 2 BJTS, 6 REGISTERS, OOUBLE 
REGISTER FOR PDP-15, 4 BITS, MA * MB 

8 BITS WITH DATA PATHS FOR KAU, 2 LATCHES, ADDER, DOUBLE 8,5 
SYSTEM TESTED M224 

PROCESSOR MEMORY FOR KAU, 16 BITS X 16 BITS, OOUBLE 8,5 
SYSTEM TESTEO M225 

1 BIT ALL REGISTERS (EXCEPT ACO FOR PDP-15 
ACCUMULATOR FOR PDP-15, 9 BJTS 
MARK TRACK DECODER FOR TC08,TC15 

4 UNIT SELECTOR DRIVER, VP15-Mi 4FFS WITH BUFFERED OUTPUT GATES 
BINARY/BCD/BINARY CONVERTER, 12 BJTS, 5 MHZ COUNT RATE 
DUAL 12 BIT PRESETTABLE REPEATABLE COUNTER, DOUBLEi USED IN AJP12 
16 WORD 1 BIT MEMORY WITH COMMON CLEAR 

12 WORD SHIFT REGISTER WITH PARALLEL LOAD, CLEAR, COMMON CLOCK 
3 8 BIT REGISTERS, ADDER & L'R SHJFTi KE11«A 

3 12 BIT REGISTERS, 2 STORAGE & 1 CTS FOR 14/Li DQU8LE 

12 BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER WITH PARALLEL LOAD, ETCH BD 50-08931 

3 DIGIT BCD SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER WITH PARALLEL LQADi ETCH BD 50*08931 

2 4-BIT SYNC UP/DOWN CNTR WJTH PARALLEL LOAD, SEP UP & DOWN CLOCKSi ETCH BO 50-08912 <W96U 

3 4-BIT COUNTERS (8291»S) OR 74197|PARALLEL LOAOi SINGLE X 5 
6 SET-RESET FF'S MADE FROM 74H40 BUFFERS 

1/72 6 D FF'S (74H74) WITH COMMON CLOCK 



7/72 
5/73 
7-272 
5/73 
5*73 
5*73 



5/73 
5/73 



MODEL 
NO 

M242 
M243 
M244 
M245 
M246 
M247 
M248 
M249 



PROD 
LINE 

15 

10 

11 

CAT 

10 

10 

CAT 

14 



MEMORIES 



M250 

M2500 

M251 

M252 

M253 

M254 

M255 

M259 

M260 

M261 

M262 

M266 

M270 

M271 

M2700 



10 

11 

10 

10 

10 

12 ' 

10 

11 

10 

CAT 

CAT 

IPS 

10 



OES 
ENGR. 



WW 
90 
DCB 

WW 

su 

OCB 
AR 



ATT 

01 

ATT 

ATT 

ATT 

SNT 

TO 

80 

ATT 

DCB 

DCB 

EK 

DREW 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 
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11/05. R DAC 
QC EWB 



ONE-SHOTS, DELAYS 



M302 

M3020 

M304 



CAT 
CAT 
12 



M3Q4-YA TE 



M306 
M307 
M3070 

M308 

M309 

M310 

M310-YA 

M311 

M312 

M321 

M360 



mod 

12 

10 

10 

14 

CAT 

S 

15 

15 

10 

CAT 



M360-YB 3SCAL 



M362 
M363 
M38C 



10 
10 
IPC 



MQRQ 

RI 

EC 

RC 

GpB 

DREW 

SU 

AR 

AC 



ATT 

BLE 

SU 

SU 



5/74 h EQUIVALENT TO M202 

1/72 8 D FF'S (74H74) WITH 2 COMMON CLOCKS, 4 BITS EACH 

6 CKTSi EACH 3 INPUT MX W LATCHi NON-INVi ENABLES 4 * 2, 3 TIMES. SINGLE X 8,5 

2 4-BIT SHIFT REGISTERS W PARALLEL READ IN, USES BOARD 50-08912 (SEE W96l> 

1/72 5 D FLIP-FLOPS. ALL PINS BROUGHT OUT. (74H74) 

4/72 6 SET-RESET FF'S. CLOCKED TO 6 D FF'S, SINGLE X 3" 

8 BIT SHIFT RIGHT, PARALLEL LOAD. 50-08914 ETCH. 7495 IC'S 
12 BIT BUF REG WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT GATES, SINGLE X 3 



1/78 16 WORDS, 4-BIT MEMORY, (F9033), K110 
11/72 2 64-WORD 4-BIT MOS 1ST IN 1ST OUT MEMORIES, SINGLE 5. 50C9912. NEEDS ■•12V 

16 WORDS, 8-BIT MEMORY (9033), M230 PINS INTENDED, KI10 
10/69 16 WORDS, 4 BITS (MOT 4005U iKUOi M250, DOUBLE 
1/72 16 WORDS, 12-BIT MEMORY, USES TJ 7489 

5/71 256 20-BIT. 3 256 WORD 4-BIT RAM, 120 NSEC CYCLE, QUAD X 8,5 
2/7^ 256 X 12 BIT RAM (INTEL 3106) * BUFFER, DOUBLE 5 

ASSOCIATIVE MEMORY, 2X8, SHIFT REG CAPABILITY. SINGLE. 8,5, KT11 
1/72 ASSOCIATIVE MEMORY, 4 WORDS, 12 BITS. KUOi 4102 JC, f AJRCHILDi 35 NS MATCH TIME, DOUBLE 

SLO SYN/RESPONSYN STEPPING MOTOR TRANSLATOR, 4 WINDINGS 

FUJITSU/WARNER STEPPING MOTOR TRANSLATOR, 5 WINDINGS 
4/71 K206 WITH INPUT FILTERS REMOVED 
3/72 256 X 12 ROM, SN?4187, RFlO, SINGLE 5 
3/7* 8K X 18 MOS ARRAY (TMS 4030), QUAD 7 
4/7« 8X32 ECL BLASTABLE PROM (10139), 4 LAYER SINGLE 3, 5010874 (W96U) 

2 ONE-SHOTS 
7/7* 2 ONE-SHOTS TO REPLACE M302, HYSTERISIS ADDED TO PREVENT NOISE TRIGGERING 

4 ONE-SHOTS, 100 NSEC OR 1 USEC ONLY 
4274 M304 MODIFIED TO BE 250 NS OR 2,5 USEC 

INTEGRATING ONE SHOT, 500 NSEC MIN 

DUAL INTEGRATING ONE-SHOT, USES FAIRCHILD 9601'S, 5 USEC TO 300 MSEC 
1/72 DUAL INTEGRATING ONE SHOT, 200 NSEC TO 20 MSEC IN 3 STEPS 
4/72 INTEGRATING ONE SHOT, EDGE OR PULSE TRIGGERED, CLOCK, POWER UP & DOWN 
3/74 pQ W £R SEQUENCE FILTER (2 DELAYS CIRCA 300 USEC) SINGLE 8,5 

TAPPED DELAY LINE, 500 NSEC TOTAL. 50 NSEC TAPS, 2 PAIS, IC LEVELS IN « tUT 
5/73 M310 WITH FI INVERTED « 2,3 USEC LONG 

2 TAPPED DELAY LINES, 250 NSEC EACH, 25 NSEC STEPS 

6 100 OHM DELAYS, 2 AT 30 NS, 3 AT 50 NS, 1 VARIABLE TC 40 NS, 74H40 INPUTS 
1/72 M311 EXCEPT 1 DELAY LINE, 1 OUTPUT BUFFER CAN DRIVE 30 TTL H LOADS 

VARIABLE DELAY LINE, IC LEVELS IN, (LIKE B360) 
5/7* M360 W MIN DELAY OF 25 NSEC 
1/72 DELAY, 25 TQ 50 NSEC 
1/72 QELAY 15 TO 80 NSEC, INVERTS 



5 11/71 SINGLE SHOTS, DR80 



CLOCKS 

M401 CAT 

M401-YA COM *C 

M401-YB SSCAL BlE 

M402 15 ELI A 



5 VARIABLE CLOCK 

1 5/74 M401 W WIDE OUTPUT PULSE 

1 5/7* M401 W 25 NSEC OUTPUT PULSE 

5 REMOTELY VARIABLE CLOCK, USES 5V PHQTOMOD, 2 HZ TO 1 MH2 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

M402-YA SSCAL DPS 3 1/74 R8 CHANGED TO 680K ( Cl CHANGED TO 1 MFD (HALVES FREQUENCY) 

M402-YB SSCAL DPS 3 1/74 R8 CHANGED TO 680K, Cl CHANGED TO 3,9 MFD 

M403 CAT JB 5 3/72 VARIABLE CLDCKi 1 KHZ TO 50 KHHi 2 ONE-SHOTS, 7412* 

M404 CAT JB 5 4/72 CRYSTAL CLOCK, 2MHZ TO 5 KHZ, BINARY OR BCD COUNTDOWN 

M405 CAT 5 CRYSTAL CLOCK, PDS & NEG PULSE OUTPUTS, 5 KHZ TO 10 MHZ 

M405-YA COM MC 1 5/7« M405 W WIDE OUTPUT PULSE 

M405-YB SSCAL BLE 1 5/74 M05 W 23 NSEC OUTPUT PULSE 

M4050 COM SS 5 l/7« CRYSTAL CLOCK, 5KHZ TO 5 MHZ, NOT TUNABLE, NG CHOKES 

M4050-YA COM MC 1 5/74 M4050 W WIDE OUTPUT PULSE 

M4051 TYP JG 1 10/74 s/E OMNIBUS M4050, HANDLE END FINGERS FOR 0P8-E (MB66), 8UA0 

M410 *0D AR 5 RESONANT REED CLOCK 

M41C-YA 15 FA 1 5/70 g79 HZ M410 

M415 12 5 20 MHZ XTAL CLOCK 

M420 15 ELIA 5 PHASE LOCK CLOCK, RP09, RP15 

M42C1 PERIPH PM 5 PHASE LOCK CLOCK FDR RS64, NOMINAL 750 KC 

M43C MQD OCB 6 4/71 MULTIPLIES INPUT FREQ BY ,001 TIMES X TO THE -N POWER, X BETWEEN i tOi N BETWEEN 4 3, DOUBLE X 5" 

M452 CAT 5 TELETYPE CLOCKi SQUARE WAVES AT 880 « 220 HZ, FOR M706, M707 

M452-YA FS FMS 1 10/71 5,65 US M452 FOR PMK02 

M453 8 WH 5 2/7* M452 WITH VARIABLE FREQ 

M454 11 VB 5 CRYSTAL CLOCK W SIMULTANEOUS OUTPUTS OF 28,8,19,2, 9,6, 4,8, 2,4, 1,760 KHZ 

2,152 KHZ, SINGLE 3,5 (FOR DCll-A, DP11-A) 

M4540 11 MC 4 2/7* M454 W MORE FREQUENCIES AVAILABLE, 

M455 8 ER 5 8/74 VARIABLE CLOCKi 2 RANGES, 4 - 20 MS, 0,4 - 2 MS, BY JUMPER 

M499 8/E WH 1 11/70 100 KHZ CLOCK - PULLS MEM START IN 8/E 

INPUT CONVERTERS 

M5000 QC EWB 2 4/7« 4 CH ECL TO TTL CONVERTER, MC10125, 501087 4 LAYER SINGLE 5 (W9611) 

M500 CAT DCB 5 NEGATIVE BUS RECEIVER (NEG EQUIV TO M510) 

M501 CAT 5 SCHMITT TRIGGER 

M502 CAT 5 NEGATIVE INPUT CONVERTER! 2 CHANNELS, * «3V IN 

M503 12 RI 5 DIFFERENTIAL SCHMITT, 2 CHANNELS, PA IN EACH 

M503-YA FS ERK 5 10/73 REPLACE MC1709 WITH LH0024 TO MAKE FASTER, BL01 

M504 8 7 3/72 4 SCHMJTTS, 4 ONE-SHOTS 

M506 CAT 5 NEGATIVE INPUT CONVERTER, 6 CHANNELS, S *3V IN 

M506-YA CSS EK 2 9/6* M506 WITH 470 INPUT R »S CHANGED TO 300 OHMS 

M507 CAT 5 NEC BUS TO POS BUS CQNV, 6 CKTS, OPEN COLL OUT, GND IN I GNO OUT 

M508 8 JO 5 NEG BUS TO POS BUS CONV, 6 CKTS, OPEN COLL OUT, GND IN i PLUS OUT 

M509 14 AR 5 5/74 j.0 DIFFERENTIAL BUS RECEIVERS (FAIR 9622) 130 OHM DIFFERENTIAL TERMINATORS 

M510 CAT DCB 5 I/O BUS RECEIVER, 8 CKTS, POS BUS 

M510-YA 12 AW 6 4/71 M510 MODIFIED TO ACCEPT RTL INPUTS WITH 1 VOLT THRESHOLD 

M511 10 WW 5 11271 IJNIBUS RECEIVER, 15 CKTS, SINGLE X 5, 4 GND, DSll, QL10 

M514 PERIPH 5 TU10 TRANSCEIVER (FOR CONNECTION TO TC58, TC59, « TM10), SEE M519, DOUBLE 

M515 15 5 REAL TIME CLOCK, 12 VAC INPUT ON TABS, USES *UV & *5V 

M516 8 JO 5 POS INPUT RECEIVER, 6 CKTS, 1,4V THRESHOLD, (M506 PINS) 

M517 8 MA 5 5/74 m507 WITH AN ENABLE INPUT 

M518 8/E LN 5 11/71 3 DIFFERENTIAL SCHMITTS « 8 B|T INPUT REGISTER (A503 CKTS), DS8-EA 

M519 PERIPH 1 1271 TU10-C.-D BUS TRANSCEIVER, SEE M514 

M52C MOD 5 POS BUS RECEIVER WITH STROBE, 6 CHANNELS, HIGH IMPEDANCE 

M521 CAT JB 5 4 CH K TO M CONVERTER W SCHMITT TRIGGER, INV & NON-INV OUTPUTS 

M521-YA MS AW 3 10/72 M521 W 3 CKT W 1 MS TIME CONSTANT, 1 CKT STND 

M522 TYP FP 5 8/74 2 INPUT CONVERTERS 04-6V 1.6MA, 4QUS, 1CH +1540V, 2CH 041V CLAMP W FILTER (FOR PHOTOCQMP) SINGLE 5 

M523 TYP JW 4 4/74 SELECTABLE RANGE INPUT CONVERTER * SELECTABLE LOAD RESISTORS & VQLTAGE, SINGLE 5 

M530 MOD 7 7/69 (NEVER BUILT), NEG BUS RECEIVER 

M531 PERIPH 5 8 CHANNEL NEGATIVE BUS RECEIVER WITH NOISE FILTERING (PJN COMP WITH M500) 
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NO LtNE ENGR MO/Y* 

M563 10 DREW 2 7173 4 XMTRS « * RCVRS, R810, SINGLE X 5 

M564 10 SU 5 1/72 I/O BUS RECEIVER, NEG BUS, POS LOGIC, 8 CKTS, LIGHT INPUT LOAD 

M565 10 SU 5 2*74 MEM BUS RECEIVER, NEC BUS, POS LOGIC, 8 CKTS 

M570 AR 7 (NEVER MADE) EIA INPUT CONVERTER TO TTL OUT, REPLACES W37C, 3V INSTEAD OF 10V, 4 CHANNELS 

M585 CSS SK 1 4*7* 4 CH CDC 7*00 RECEIVERS, SINGLE 5 

M386 11 MC 3 4/7? 1 CH ASYNC MODEM DF11-BA (BELL USA) ORIGINATE ONLY, DBL X 8.5 

M587 11 MC 3 2/74 i C h ASYNC MODEM DF11-BB (BELL 113B) ANSWER ONLY, DQL X 8,3 

M588 CSS BMW 3 1/7* 4 CH OIFF SEND/REC FOR DM11 (DM8820, DM8830), SINGLE X 8.5 

M589 14 AR 5 11/72 i CH OPTICAL COUPLED 45 OHM 200 KC SEND 4 REC, SINGLE X g W MATE-N-LOK 



INPUT/OUTPUT CONVERTERS 



M590 


CSS 


PETERS 


3 


M5900 


11 


VB 


4 


M5901 ■ 


11 


VB 


4 


M5902 


11 


VB 


4 


M5903 


11 


POT 


4 


MS903-YA 11 


PQT 


4 


M5904 


11 


POT 


5 


M5905 


CSS 


SPRY 


1 


M5906 


COM 


RAC 


2 


M5907 


SSCAN 


DW 


2 


M3908 


COM 


DR 


1 


M391 


11 


VB 


5 


M592 


10 


SU 


5 


M393 


CSS 


KB 


2 


M594 


11 


RL 


5 


M594-YA 


11 


RL 


1 


M594-YB 


11 


SS 


3 


M5940 


10 


WW 


5 


M5941 


CSS 


SPRY 


3 


M3942 


11 


SS 


2 


M9543 


CSS 


DRS 


2 


M595 


11 


RL 


5 


M596 


11 


MC 


5 


M5960 


11 


DR 


4 


M597 


COM 


DR 


5 


M598 


COM 


RF 


5 


M599 


COM 


VB 


2 


OUTPUT 


CONVERTERS 




M6000 


QC 


EWB 


2 


M602 


CAT 




9 


M603 


10 


WW 


5 


M606 


CLP 


RC 


5 


M610 


CLP 


RC 


5 


M611 


15 


ELIA 


5 


M612 


10 


ATT 


5 


M617 


CAT 




5 


M62C 


MOO 




7 


M621 


15 


ELIA 


5 


M622 


CAT 


DCB 


5 


M623 


CAT 


DCB 


5 


M624 


CAT 




5 



2/70 DIFFERENTIAL SENO/RECEI VE, FOR MARK CENTURY INTERFACE, 2 CH 

337* 16 CH TTL RECEIVER, DJ11, DOUBLE 8,5 

5/73 16 CH EIA TRANSMITTER, OJlti OOUBLE 8,5 

2/74 16 CH FULL DUPLEX TTY TRANSCEIVER, DJ11, DOUBLE 8,5 

9/73 MASS BUS TERMINAL TRANSCEIVER, DOUBLE 8,5 

2/74 M5903 W TERMINATORS 

1/74 MASS BUS CONTROL TRANSCEIVER, DOUBLE 8,5 

1/7* 16CH EIA-CCITT TO TTLi 16CH TTL TO EIA-CCITT, MODEM CONTROL DOUBLE 8,5 

5/74 16 CH EiA-TTL, TTL-EIA, PRIORITY SOCKETS, 2 H854, 0H11-AD, -AE, DOUBLE 8,5 

4/74 DA30 BUS EXTENOER, 8 CH RECEIVE * TRANSMIT FULL DUPLEX Q!FP, 1000 FT, QUAD 

4/74 MULTIDROP TRANSCEIVER, 4V P*P 1MHZ DIPHASE INTO TERMINATED 75 OHM CABLE, 5CMV SENSITIVITY, DOUBLE 8,5 
3 CH EIA TO DEC, 4 CH DEC TO EIA, SINGLE, 8, 5 

1/72 i/o DEVICE SELECT (USED WJTH M7100)1074H IC'S 

4/72 6 CH DIFFERENTIAL RECEIVER, NAT SEMI 8820 

8 CH EIA-CCITT TO DECi 7 DEC TO EIA-CCITT, DF11-A, SINGLE 8,9, IV HYSTERESIS 

6/73 M594 * CLOCK RECOVERY 

1/7* M594 W 3V HYSTERESIS 

3/72 M594 STD SINGLE SIZE 

3/7* 8 CH MIL 188C TO DEC INTERFACE FOR DFSlliH, SINGLE 8,5 
10/73 8 CH EIA-CCITT TO DEC, 7 DEC TO EIA-CCITT, 300, 600, 12Q0, 1800 BAUD XTAL CLK, OPU-L, DOUBLE 8,3 

9/73 5 CH EIA-CCITT TO TTLi * CH TTL TO TRI-STATE, SINGLE 8,3 

8/72 CURRENT MODE CONV FOR 301 « 303 MODEM, DF11 

7/73 20 MA TO DEC, DEC TO 20 MA, 4 CHAN EACH, SINGLE X 8,5, 0F11, REPLACED BY M5960 

2/7* REPLACEMENT M396 
11/71 6 CH IBM RECEIVER, + BUS, 50.08912, SIG 8T14 (W961) 

5/73 l CH OPTICAL COUPLED 20 MA TO DEC SEND & RECEIVE, 8,5 X SINGLE, DF11-K 
10/71 4 CH XMIT « REC WESTERN UNION HIGH LEVEL (*/-6V lOMA) TELEX, SINGLE X 8,5 

4/7* QUAD TTL TO ECL TRANSLATOR (10124), 4 LAYER SINGLE 5, 9Q1C874 (W9611) 

2 PULSE AMPLIFIERS 
1/72 2 PA'S, NEG EDGE IN, 1 POS 60 NS 4 1 POS 43-100 NS QUTi 4 2-IN NANDS <74|.0C), 3 3-JN ANOS <74HU> 

6 PULSE AMPLIFIERS 

6 2-INPUT NANDS, OPEN COLLECTOR, (PINS OF M620) 

14 POWER INVERTERS, 6 GNDS 
1/72 6 POWER GATES, 6 GNDS, 5 INPUTS PER GATE PAIR 

6 4-INPUT NAND BUFFERS 
7/6« {NEVER MADE), 6 CKTS, BUS GROUNDERS, POS BUS DRIVER WJTH STROBE 

BUS DRIVER, 6 CKTS, ENABLES FQR EA OF 2 6-BIT WORDS 

BUS GROUNDER, 8 CKTS, USES 74H50, FQR MEMORY & I/O BUS, 2 INPUT NEG AND EA 

BUS DRIVER, 12 CKTS, OPEN COLLECTOR, 100 MA AT GND 

BUS ORIVER, OPEN COLLECTOR, 12 INPUTS 4 1 ENABLE, 2 INPUTS 4 EN, 1 INPUT INV, 100 MA • GND 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MQ/YH 


M6240 


SSCAL 


DPS 


3 


8/72 


M625 


15 


J2 


5 


5/73 


M626 


IPS 




5 


5/73 


M627 


CAT 




5 




M628 


15 


ELIA 


5 


5/73 


M629 


10 


WW 


5 


11/71 


M630 


MOO 




7 


7/6* 


M631 


15 


ELIA 


5 




M632 


CAT 


DCB 


5 




M633 


CAT 


DCB 


5 




M633-YA 


SSCAL 


RWI 


3 


6*73 


M636 


IPS 




5 


5/73 


M640 


PERIPH 


MDM 


5 




M650 


CAT 




5 




M651 


8 


JO 


5 




M652 


CAT 




5 




M660 


CAT 




5 




M661 


CAT 




5 




M662 


S 


PS 


5 




M663 


10 


su 


5 


5/73 


M664 


10 


su 


5 


1/72 


M665 


10 


sg 


5 


1/72 


M665-YA 


CSS 


OH 


3 


5/73 


M666 


10 


su 


5 


2/72 


M667 


10 


DREW 


7 


10273 


M670 




AR 


7 


6/72 


M671 


CAT 


JB 


5 




M681 


IPO 


MORO 


4 


8/73 


M6S3 


IPS 




5 




M684 


IPS 




5 




M685 


IPS 




5 




M6850 


IPS 


RG 


1 


2/74 


M685-YA 


IPS 


8WH 


3 


5/73 


M686 


IPC 




5 




M687 


IPS 




3 


1*72 


M6870 


IPS 


RG 


1 


2/74 


M688 


11 


DV 


5 


9/72 


M689 


CSS 


SPRY 


3 


3/7* 


M693 


CSS 




2 


3/72 


M694 


CSS 


BV 


2 


3/72 


M695 


CSS 


SK 


1 


4/74 


M697 


COM 


OR 


3 


11/71 


COMPLEX LOGIC 


MODULES 






M700 


8 




5 


5^73 


M7000 


15 




5 




M7001 


15 


DQANE 


5 


11/71 


M7002 


15 


OOANE 


5 




M7003 


15 




5 


11/71 


M7004 


15 




5 


11/72 


M7005 


15 




1 


1/71 


M7006 


15 


DOANE 


1 


9/71 


M7007 


TYP 


TM 


4 


5/73 


M7008 


TYP 


TM 


4 


2/74 



DESCRIPTION! 

PIN COMPATIBLE W M624, PUTS OUT 300MA AT GND, SINGLE 5 

BUS SWITCH FOR POP-15* 8 CKTS 

M623 WITH GROUND ISOLATION (WITH TRANSFORMERS) 

6 4-INPUT NAND BUFFERS, (H VERSION OF M617) 

3 SWITCHES* 2 BIT ADDERi 1 M621 TYPE DRIVER, FOR MX15 

BUS DRIVER, 11 CKTS, FOR + BUS, PDPll, 88811'S 

(NEVER MADE), NEG BUS EQUIV TO M620 

NEG BUS EQUIV TO M621 

NEG BUS EQUIV TO M622 

NEG BUS EQUIV TO M623 

M633 W INVERTED OUTPUT 

M633 WITH GROUND ISOLATION 

TU10 BUS DRIVERS (30 CKTS) 

NEG OUTPUT CONV, 3 CHANNELS, R650 TYPE OUTPUTS 

M650 WITH OUTPUTS CLAMPED TO GND WHEN 5y GOES AWAY 

NEG OUTPUT CONV, 2 CHANNELS, 4 »3v OUTPUT 

POS LEVEL DRIVER FOR 8/1 BUS, 3 CKTS, */-50 MA OUT 

POS LEVEL DRIVER FOR 8/1 BUS, 3 CKTS, OUTPUT CLAMPED TO *3V, M660 PINS 

6 CKTS, NQN-INV BUS DRIVERS FQR KVGS (VT02), 6 US RISE 6 FALL INTO OPEN LINE 

3 NEG MEM BUS DC DRIVERS, POS INPUT. 50 OHM LOAD, KJ10 
I/O BUS DRIVER, TO *3V JN, TO -3V OUT, 8 CKTS 

MEM BUS DRIVER, TO *3V IN, TO *3V OUT, 8 CKTS 

M665 W 130 NSEC OUTPUTS 

I/O BUS RESET, 12 OUTPUTS, 20 MA » -3V, 1/3 DUTY FACTOR MAX, SINGLE X 5" 

PHOTO COUPLED ISOLATOR, 4 CKTS, RS10, SINGLE X 5 

(NEVER MADE) EIA LINE DRIVER, 4 CKTS, TO REPLACE W670 EXCEPT *5V INSTEAD OF +10V 

M TO K SERIES CONVERTER, 4 CKTS 

ISOLATED M685 RELAY DRIVER 

6 RELAY DRIVERS, K683 CKT, FOR QR80, DOUBLE 

12 BIT FLIP-FLOP RELAY DRIVER FOR UDC (DD01) 

16 BIT M684 

16 BIT FLIR-FLOP DC OUTPUT (ICMQC-OA) OR AC OUTPUT WITH H1600 (ICMAC-OA), HEX 

M683 W 55y 500MA OUTPUT 

12 BIT SINGLE SHOT RELAY DRIVER FOR UDC (DD01) 

16 BIT M686 

16 BIT SINGLE SHOT DC OUTPUT (ICMDC-OB) OR AC OUTPUT WITH H16Q0 (ICMAGiOB), HEX 

UNJBUS POWER FAIL DRIVER* SINGLE 5 

30 SOLENOID DRIVERS, 330 MA UP TO 30V, USES BC40F CABLE* QUAD 

6 CH DIFFERENTIAL DRIVER* NAT SEMI 8830 

4 CH CDC 3000 DRIVER, */-20 MA* 2 IN NEG OR 
4 CH COC 7600 DRIVER, SINGLE 5 

4 CH IBM TRANSMITTER, 50-08912, SIS 8T13 (W961) 



MANUAL TIMING GENERATOR-FILTER, ONE-SHOTS, 8/1, 8/L. DOUBLE 

CURSOR CONTROL FOR VT05, QUAD X 8,5 

CHARACTER GENERATOR * TIMING* VT05, QUAD X 8,5 

MOS MEMORY * MEMORY TIMING, VT03, QUAD X 8,5 

I/O INTERFACE, VT03, UP TO 300 BAUD, QUAD X 8,5 

I/O INTERFACE, VT05, UP TO 2400 BAUD* QUAD X 8,5 

M7004 PLUS TRANSMIT OPTION 

SPLIT SCREEN OPTION FOR VT05 

FKH CONTROL, VT20, QUAD 8,5 

VT20-B DISPLAY CONTROL* HEX 8,5 
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MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/Y* 


M7009 


TYP 


TM 


5 


1*74 


M701 


8 


JDL 


5 


5/73 


M7010 


LOP 


HL 


5 


11/71 


M70H 


LDP 


HL 


3 


5/74 


M7012 


LDP 


AA 


1 


3/72 


M7013 


LDP 


CE6 


5 


3/74 


M7014 


LDP 


BQ 


4 


5/73 


M7014- 


VA LDP 


BQ 


4 


2/74 


M7015 


LDP 


AW 


4 


2/74 


M7016 


LDP 


AW 


4 


2/74 


M7017 


LDP 


AW 


4 


5/73 


M7018 


LDP 


AW 


4 


2/74 


M7019 


LDP 


AW 


4 


5/73 


M7020 


LDP 


AW 


5 


2/74 


M7021 


LDP 


HL 


4 


7273 


M7022 


LDP 


BQ 


1 


5/73 


M7023 


LDP 


ML 


4 


2/74 


M703 


8 




3 




M7030 


CSS 


PWD 


2 


4*74 


M7031 


CSS 


PWD 


1 


11/72 


M7032 


CSS 


PWD 


2 


4/74 


M7033 


CSS 


JTN 


3 


3/74 


M7034 


CSS 


JTN 


3 


5/74 


M7035 


CSS 


JTN 


3 


5/74 


M7036 


CSS 


JTN 


3 


1/74 


M7038 


TYP 


TM 


1 


2/74 


M7039 


TYP 


TM 


1 


2/74 


M704 


8 




3 




M7040 


CSS 


JTN 


1 


11*72 


M7041 


CSS 


MS 


1 


3/74 


M7044 


CSS 


JTN 


1 


11/72 


M7043 


CSS 


JTN 


2 


9/73 


M705 


8 




5 


5/73 


M7050 


PERIPH 


MDL 


5 




M7050- 


YA 8 


KQ 


3 


5/73 


M705i 


LDP 


9Q 




3/74 


M7052 


LDP 


8Q 




3/74 


M7053 


LDP 


HL 




3*74 


M7054 


LDP 


HL 




3/74 


M7055 


LDP 


HL 




3174 


M7056 


LDP 


JE 




3/74 


M7057 


LDP 


HL 




3?74 


M7058 


LDP 


AA 




3/74 


M7059 


LDP 


HL 




3/74 


M706 


CAT 








M7060 


LDP 


HL 




3/74 


M7061 


LDP 


HL 




3/74 


M7062 


LDP 


HL 




3/74 


M7063 


LDP 


HL 




3/74 


M7064 


LDP 


HL 




3/74 


M7065 


11 


RL 


5 


5/73 


M707 


CAT 




5 




M7075 


11 


RL 


5 




M709 


3 


JQ 


5 




M709 


8 


JO 


5 





DESCRIPTION 

VT20-B DATA INTERFACE, HEX 8,5 

DISPLAY CONTROL FOR VC8/I 

WIS TIMING * CONTROLi DOUBLE X 8,5 

UART SERIAL INTERFACE, SINGLE 3, H854 * SPLIT LUGSi LK4Q 

768 X 8 BIT ROM, NO ROMS INCLUDED, SIMULATES PCOS, PLUGS INTO PC05 CABLE SLOT, SINGLE 8,5 

VECTOR GENERATOR ft CHARACTER GENERATOR CONTROL, VT4Q, HEX 8,5 

UNIBUS CONT ft BOOTSTRAP FOR VT40, QUAD 8,5 

M7014 W NO BUS TERMINATORS 

UNIBUS INTERFACE FOR LPS, QUAD 8,5 

PROGRAMMABLE REAL TIME CLOCK W 3 SCHMITT TRIGGERS, IPSKW, QUAD 8,5 

DIGITAL I/O, 16 BITS, TTL LEVELS, SIMILAR TO M863, LPSOR, QUAD 8,5 

A/D CONTROL, PART OF LPSAD-12, LPSAD-15, USED WITH A8Q4, A863, A406, DOUBLE 8,3 

DISPLAY CONT, PART OF LPSVC, COLOR TUBE, STORAGE TUBE « PLOTTER CAPABILITY, DOUBLE 8,3 

LPSAD-NP, NPR CONTROL FOR LPSAD, DOUBLE 8,5 

M7014 W BUS TERMINATORS ONLY 

VW40 LOGIC INTERFACE, DOUBLE 8,5 

DIGITAL I/O, 16 BITS, LATCH CHOICE, INTERRUPT ON ANY INPUT BIT, LPSDR-A, QUAD 

POWER FAIL LOGIC FOR 8/1 

CONTROL FOR CTS11*J, QUAD 8,5 

DRIVERS, RECEIVERS, CODE CONVERTER FOR CTSU-JA, DOUBLE 8,3 

DRIVERS, RECEIVERS, CODE CONVERTER FOP CTSU-JB, DOUBLE 8,3 

SCANNER MODULE FOR USE WITH HJCKOK CARO EQUIPMENT 

80 COLUMN DRIVER FOR USE WITH HICKOK CARD EQUIPMENT 

22 COLUMN DRIVER FOR USE WITH HJCKOK CARD EQUIPMENT 

DIODE MODULE ASSY FOR USE WITH HJCKOK CARD EQUIPMENT 

VT20-C DISPLAY CONT, HEX 

VT20-C DATA INTERFACE, HEX 

PLOTTER CONTROL FOR 8/1 

X«Y REGISTER CARD, VBQ8, QUAD 8,5 

TIME OF DAY CLOCK (DKS8-EK), DOUBLE 8,3 

VECTOR CONTROL CARD, VB08, QUAD 8,5 

VECTOR DATA CARD, VB08, QUAD 8,5 

READER CONTROL FOR 8/1 

READER CONTROL WITH PEED HOLE STROBE « FEED HOLE TRANSITION OUT OF TAPE SENSE, DOUBLE 

M7050 MODIFIED TO DRIVE PR68 

GT48 DUAL 12 X 12 MULTIPLIER WITH SUCCESSIVE APPROXIMATION, HEX 

GT48 OATA REGISTERS ft MULTIPLEXORS, HEX 



GT48 BUS CONTROL, QUAD 

GT48 PUSH BUTTON CONTROL, QUAD <SPC) 

ASYNCH LINE RECEIVER, 8 OR 5 BIT, (EQUIV TO 4706), POS LCGIC 



SYNCH LINE RECEIVER, 6,7, OR 8 BITS, SINGLE X 8,5 
ASYNCH LINE XMTR, 3 OR 5 BIT, (EQUIV TO 4707), POS LOGIC 
SYNCH LINE TRANSMITTER, 6,7 OR 8 BITS, SINGLE X 8,3 
CLOCK CONTROL, 8/1 
CLOCK COUNTER, 8/1 
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MODEL P«DD 


DES 


STATUS 


NO LINE 


ENGR 




MO/Y* 


M710 8 




5 




M710-YA TV* 


ER 


6 


4/71 


M7100 10 


su 


5 


2/72 


M7101 TPL 


ER 


4 


2/74 


M7102 TPL. 


ER 


4 


7/74 


M7103 TPL 


ER 


4 


7/73 


M7104 TPL 


sc 


4 


3/73 


M7104-YA TPL 


SG 


2 


3/74 


M7105 TPL 


SG 


4 


5/74 


M7105-YA C8S 


LO 


1 


7/72 


M7105-YB TPL 


SG 


1 


3/74 


M7105-YC CSS 


LO 


3 


3/74 


M7106 TPL 


SG 


3 


10/74 


M7106-YA CSS 


LO 


1 


8/74 


M7106-YB CSS 


LO 


2 


11/74 


M7107 CSS 


LO 


3 


5/74 


M711 12 




3 




M7110 10 


WW 


3 


1/72 


M7J.11 10 


DREW 


4 


5/74 


M7112 10 


SU 


4 


5/74 


M712 8 


8M 


5 




M713 8 


PS 


5 




M714 8 




5 




M713 8 




5 




M715-YA 8 


KQ. 


3 


5/74 


M715-YB CSS 


BM 


2 


1/72 


M716 8 




5 




M717 13 


FA 


3 


2/7« 


M7170 13 


JE 


5 


11/74 


M7171 13 




5 


2/74 


M718 11 


RH 


4 




M719 12 


CL 


3 


5/74 


M720 8 




5 




M721 11 


JO 


3 




M7210 11 


SR 


3 




M7211 11 


SR 


3 




M7212 11 


VB 


3 




M7213 11 


VB 


3 


5/74 


M7213-YA CSS 


FA 


3 


5/74 


M7214 11 


CRB 


1 


9/70 


M7215 11 


CRB 


1 


9370 


M7216 11 


CMD 


5 


11/71 


M7216-YA 11 


JO 


5 


4/72 


M7217 11 


JO 


3 




M7218 11 


JO 


5 




M7219 11 


KK 


3 


11/71 


M7219-Y.A SSCAL 


BLE 


3 


1/7* 


M722 11 


PD 


2 




M7220 11 


KK 


5 


11/71 


M7221 11 


KK 


3 


1172 


M7222 11 


KK 


5 


1/72 


M7223 11 


RL 


3 


11*71 


M7224 11 


KK 


5 


1/72 


M7225 11 


KK 


5 


1/72 


M7226 11 


VB 


3 


1/72 



DESCRIPTION! 



PUNCH CONTROL FOR 8/1 

M710 WITH SHORTER PUNCH DONE DELAY RECOVERY TIME 

I/O DEVICE CONTROLi USEO WITH M592| 1074H IC'S 

TIMINGi TAKES 8* TD GEN 8/E TIMING* 8,5 X DOUBLEi DW08-E 

AC TRANSFER! 8.5 X DOUBLE, DWQ8-E 

DATA TRANSFER, 8,5 X DOUBLE, DW08-E 

DATA BUF 4 STATUS, RK8-E, QUAD X 8,5 

MODIFIED TO RUN WITH DW8»E 

MAJOR REGISTERS, RK8-E, QUAD X 8,5 

MODIFIED M7105 FOR COOQN RK8-E 

MODIFIED TO RUN WITH DW8-E 

M7105 HODIDIED FOR RKS8-E 

CONTROL, RK8-E, QUAD X 8.5 

M7106 MODIFIED FOR CODON RK8-E 

M7106 MODIFIED FOR RKS8-E 

RKS8-E 4096 WORD COUNT TRANSFER MODULE 

SCOPE CONTROL FOR ?DP»12 

SYNCH MODEM INTERFACE FOR DSlli QUAD X 8.5 

ERROR CORRECTION FOR RF10, 5 BIT CORRECTION/128 36 BIT WORDS 

CONT FOR MF10, DOUBLE 8.5 

DISPLAY CONTROL' FOR KV8/I 

MULTIPLEX INTERFACE FOR KV8/J 

CONTROL LOGIC I FOR CR8-I,CR8-L 

READER CLOCK FOR PC8/I, CLOCK ACCELERATOR! PA»S, NQN JC PARTS OF M705 

M715 MODIFIED TO DRIVE PR68 

M715 MODIFIED TO HAVE LONGER STARTUP TIME 

CONTROL LOGIC II FOR CR8-J, CR8-L1 DOUBLE 

DISPLAY CONTROL FOR VP09 & VP15 

P0P15 TO MM11-L INTERFACE, DOUBLE 8,5 

COLOR SWITCH FOR VP13«0i SINGLE 5 

BUS INTERFACE FOR PDP-11 

CLOCK SYNC 4 DECADE COUNTER FOR KW12 

NON-EXISTANT MEMORY DETECTOR, INTEG ONE-SHOT, OTHER ONI-SHOT, 4 MJSC LOGIC 

BUS INTERFACE 1, KAlli 8 BITS GATED IN 4 OUT, SINGLE 2,3 

KEll-A DATA CONTROL* QUAD X 8,5 

KEUpA REGISTER CONTROL! QUAD X 8,5 

ADORESS LINE BUS REPEATER FDR DB11, 75 NS PER EACH OF 10 CH, SINGLE X 8,3 

BUS REPEATER CONTROLi FOR DBil* DOUBLE X 8,5 

M7213 MODIFIED BY SPEC SYSi 2 ETCH CUTS, 2 JUMPERS 

READER CARD FOR PDPll-MA, DOUBLE X 8,5 

READER INTERFACE FOR PDPll-MA, DOUBLE X 8,5 

PRIORITY 4 CONTROL! KClli DOUBLE X 8,5 

M7216 FOR KH11-A 

POWER FAIL « RESTART, KPll-A! SINGLE X 8.5 

BUS REQUESTS 

RC11 BUS INTERFACE, QUAD X 8,5 

M7219 MODIFIED TO ADD "BAOO LOW" 

A SOURCE 4 TIMING FOR MM11 

RC11 CLOCK CONTROLi SINGLE X 8,5 

RC11 DISK INTERFACE! QUAD X 8,5 

RC11 STATUS CONTROLi QUAD X 8,5 

CONTROL FOR DPU-AAj QUAD X 8,5 

RC11 UNIT 4 TRACK SELECTOR, SINGLE X 8,5 

RC11 STATUS CONTROL! EXTENDER, SINGLE X 8.5 

DN11 CONTROL! DOUBLE X 8,5 
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MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 17* 

NO LINE ENGR MO/Y* 

M7227 CSS GSZ 4 8/73 XYU PLOTTER CONTROL 

M7228 11 8QW 5 1/72 REAL TIME PROGRAMMABLE CLOCK, KW11-P, 3,5 X QUAD 

M7229 11 BPF 5 1/74 DR11-B INTERFACE FOR DAU-B, QBLE x 8,5 

M723 11 PD 7 6/6» (NEVER BUILT), A LOGIC FOR MMU 

M7231 11/40 RAA 5 2/74 DATA PATHSi KDll-A, 8,5 HEX 

M7232 11/40 RAA 5 1/73 y wqrd, KDH-A, 8,5 QUAD 

M7233 11/40 RAA 5 1/74 IR DECODE, KDU-A, 8,5 HEX 

M7234 11/40 RAA 4 5/73 TIMING. KDil-A, 8,5 HEX 

M7234-YA 11/40 RAA 1 3/73 M7234 AS USED IN 2338-3 XDR TESTER 

M7235 11/40 RAA 5 1/74 STATUSiPRQCESSOR/KDll-A, 8,5 HEX 

M7235-YA 11/40 RAA l 3/73 M7235 AS USED IN 2338-3 XOR TESTER 

M7236 11/40 PJ 5 l/7« KT11-0 MEMORY MANAGEMENT, 8,5 HEX 

M7237 11/40 PJ 5 8/72 STACK LIMIT REGISTER, SINGLE 8.5 

M7238 11/40 RAA 4 5/73 EIS (EXPANDED INSTRUCTION SET) BOARD, HEX 8,5, KEH-E 

M7239 11/40 RAA 4 5/73 FXS CONTROL KEll-F, QUAD 8,5 

M724 11 JO 5 BUS « CONSOLE CONTROL FOR KAll, QUAD, 8,5 

M724-JA 11 JO 1 7/72 SYSTEM TESTED M724 

M724-YA 11 JO 5 5/73 M724 FOR KH11-A 

M7240 11 VB 5 5/73 OMU-A CONTROL 

M7241 11 VB 5 5173 DM11-B CONTROLi QUAD 

M7242 11 VB 5 5/73 DMll-C CONTROL 

M7243 11 VB 5 5/73 DM11 TRANSMITTER 

M7244 11 VB 5 11/71 DM11 TRANSMITTER E 

M7245 11 VB 5 2/74 QMll RECEIVER, QUAD 

M7246 11 RL 5 227* MODEM CONTROL SCAN, 16 LINES, DM11-BB 

M7247 11 RL 5 2/72 MODEM CONTRO MUX, 8 LINES, DM11-BB, SEE M7807, M7808, DOUBLE 

M7248 11 VB 5 1/72 UNIBUS REPEATER BBSY, SINGLE 

M7249 11 LC 5 4/72 HOLLERITH CHECK (MULTIPLE ONES ERROR DETECTOR), SINGLE X 5, FOR CD11 

M725 11 JO 5 BUS INTERFACE * IR, KAll, QUAD, 8,5 

M725-JA 11 JO 1 7/72 SYSTEM TESTED M725 

M725-YA 11 JO 5 5273 m725 FOR KH11-A 

M7250 11 GH 7 9/72 MOS MEMORY MATRIX, 4K X 18-BITS, HEX X 8,5 

M7251 11 RL 5 5/73 XOR * CRC BLOCK CHECK, DOUBLE X 8,5, K511-A 

M7252 11 BO 1 9/71 64 16-BIT ROM BOOTSTRAP 

M7253 SSCAL OF 3 9/73 U TO LEAR SIEGLER 7700 TERMINAL 

M7254 11 ORR 4 5/73 STATUS CONTROLi RK11-D 

M7255 11 ORR 4 5/73 DISK GONTROL, RK11-D, QUAD X 8,5 

M7256 11 ORR 4 5/73 REGISTERS, RK11-D, QUAD X 8,5 

M7257 11 ORR 4 5/73 BUS CONTROL, RKll-D, QUAD 8,5 

M7258 11 LC 5 2/74 L SU INTERFACE, QUAD 8,5 

M7259 11 MOOR 4 5/73 PARITY CONTROL FOR MF11-LP, DOUBLE 8.5 

M726 11 JO 5 IR DECODER FOR KAll 

M726-JA 11 JO 1 7/72 SYSTEM TESTED M726 

M726-YA 11 JO 5 5/73 M726 FOR KH11-A 

M7260 11/05 SNT 4 5/73 KDil-B BOARD #1, DATA PATHS, 8,5 X HEX 

M7261 11/05 SNT 4 2/7* KD11-B BOARD #2, CONTROL LOGIC & MICROPROGRAM 8,5 X HEX 

M727 11 JO 5 STATE CONTROL, KAll, QUAD, 8,5 

M727-JA 11 JO 1 7/72 SYSTEM-TESTED M727 

M727-YA 11 JO 5 5/73 M727 FOR KH11-A 

M7271 SSU GO 1 1/72 BOARD 1 OF CA11-A, QUAD X 8,5 

M7272 SSU GO 1 1/72 BOARD 2 OF CA11-A, QUAD X 8,5 

M7273 SSU GO 1 1/72 BOARD 3 OF CA11-A, QUAD X 8,5 

M7274 SSU GO 1 1/72 BOARD 4 OF CAll-A, TERMINATOR, ON 5009045 (W940) 

M7275 SSU MUT 2 4/72 BRPE 11 PUNCH INTERFACE, DOUBLE 8,5 

M7276 SSU MUT 2 4/72 TREND READER INTERFACE, DOUBLE 8,5 



MODEL 


PROD OES 


STATUS 


NO 


LINE ENGR 




MQ/Y* 


M7277 1 


1 MC 


4 


5/7*3 


M7278 1 


1 MC 


5 


1/74 


M7279 1 


1 MC 


5 


2/74 


M726 1 


1 JO 


5 




M728-JA 1 


1 JO 


1 


7/7* 


M728-YA 1 


1 JO 


5 


5/73 


M7280 1 


1 VB 


5 


1/74 


M7281 1 


1 JFB 


4 


5/73 


M7282 1 


1 JFB 


3 


1/74 


M7283 1 


1 BPF 


5 


10/73 


M7284 1 


1 BPF 


5 


10/73 


M7285 1 


1 VB 


5 


1/74 


M7285-YA 


CSS *L* 


1 


8/73 


M7286 1 


1 TM 


4 


5*73 


M7288 1 


1 MC 


4 


5/74 


M7289 1 


1 MC 


3 


1/7* 


M729 1 


1 PO 


5 


5/73 


M729-YA 1 


1 PO 


3 


1/72 


M7290 1 


1 PD 


5 


11/71 


M7291 1 


1 RAC 


4 


9/73 


M7292 1 


1 ORM 


3 


5/73 


M7293 1 


1 DWS 


\ 


U/72 


M7294 1 


1 sj 


4 


2/74 


M7295 1 


1 SJ 


4 


2/74 


M7296 1 


1 SJ 


5 


1/74 


M7297 1 


1 SJ 


5 


10/73 


M7298 1 


1 OR 


4 


8/73 


M7299 S 


SMU W« 


2 


6/73 


M730 C 


AT OCB 


3 




M7300 1 


6 RVN 


5 




M7301 1 


6 RVN 


5 


11/71 


M7302 1 


6 RVN 


7 




M7303 1 


6 RVN 


4 


5/73 


H7304 1 


6 OCB 


5 




M7305 1 


6 RVN 


3 




M7306 1 


6 RVN 


3 




M7307 1 


6 RVN 


5 


U/71 


M7308 1 


6 RVN 


2 


12/70 


M7309 1 


6 RVN 


2 


12/70 


M731 C 


At OCB 


3 




M73iO 1 


6 RJM 


5 




M7311 1 


6 RJM 


5 




M7312 1 


6 RVN 


5 




M7313 1 


6 RJM 


5 


5/73 


M7314 1 


6 RJM 


3 




M7313 1 


6 RJM 


5 




M7316 . 1 


6 RVN 


5 




M7317 1 


6 RVN 


3 




H7318 i 


6 RJM 


5 


5/73 


M7319 1 


6 RJM 


5 


5/73 


M732 C 


AT 


3 




M7320 1 


6 RJM 


5 


8/7Z 


M7321 1 


6 RJM 


7 


7/72 


M7322 1 


6 RJM 


5 


8/72 


M7323 1 


6 RJM 


3 


8/72 



DESCRIPTION! 
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XMIT SCANNER & NPRi DHli, HEX 8,5 

REGISTERS * BYTE COUNT, DHll, HEX 8.5 

1ST IN 1ST OUT BUFFER, DHll, OJHi DOUBLE 8,3 

TIMING S STATES, KAll, QUAD, 8,3 

SYSTEM-TESTED M728 

M728 FOR KHU-A 

8 UARTS ON QUAD 8,3, Ojll 

CB11-0A UNIBUS TO 32 POINT RELAY DISTRIBUTOR MOOULEi HEX 8,5 

CB11-SA UNIBUS TO 64 POINT INPUT SCAN, HEX 8.5 

WINDOW DATA PATH BOARD DA11-F, QUAD 8,5 

WINDOW CONTROLi 0A11-F, QUAD 8,5 

0J11 MUX CONTROL BOARD, HEX 8,3 

M7285 W BAUD RATE OF 50 

FK11 INTERFACE, VT20, QUAD 8,5 

LINE PARAMETERS CONTROL* DHU, HEX 8,5 

RECV SCANNER, OHll, 8,5 

CONTROL LOGIC « TIMING FOR MM11-E, OOUBLE, 8.5 <16 OR 17 BIT), 1.2 USEC *EM 

M729 MODIFIED FOR 1,5 USEC RUGGEO MEMORY 

M729 FOR 980 NSEC MEMORY 

16 POINT INPUT INTERRUPT FOR CB11-HA, HEX 8,5 

TU60 INTERFACE, QUAO 8,5, DQ11 

TIMING * CONT, UNIBUS JNTRFCE, MM11.U, MMU-UP, QU*0 8,5 

DATA BUFFER * CONT, RH11, HEX 8,5 

BUS CONTROLi RHU-A, HEX 8,5 

CONTROL « STATUS REGISTERS, RHU, DOUBLE 8,5 

MASS BUS PARITY CONTROL! RHU, DOUBLE 8.3 

WATCHDOG TIMER W RESTART & CRYSTAL CLOCK. 11/40, QUAD 8,3 

CONTROL FOR CALCOMP 936, XYil.B, QUAD 

POS BUS TO POS LOGIC FOR 8/1, FITS IN E100, DOUBLE 

PDP16 GPA CONTROL, GEN PURPOSE ARITHMETIC UNIT, 4 4.8JT BYTES, USED WITH M730l'S, DOUBLE X 8,5,KAC16 

P0P16 GPA REGISTER. SEN PURPOSE ARITH UNIT REGISTERS, 4 4-BIt BYTES, DOUBLE X 8.3, KAR16 

PDP16 K-8JMPLE, 3 OR 6 INDEPENDENT CONTROL CKTS, SINGLE X 8,3 

P0P16 K-DECISION, 6 CKTS, SPLITS CONTROL FLOW, SINGLE X S,3 

PDP16 BUS SENSE, SENSES ALL ZERO, OVERFLOW, MANUAL START, OOUBLE X 8,5, KBS16 

PDP16 TRANSFER REGISTER, PROVIDES 16 BIT DATA STORAGE, MASKING « BYTE CONTROL, MS16-A 

PDP16 FLAG MODULE! 3 SINGLE BJT STORAGE AND CONTROL, KFL16, SINGLE X 8,5 

PDP16 CONSTANTS REGISTER, SMALL ROM, MR16-A, DOUBLE X 8,3 

P0P16 TO 11 INTERFACE 

PDP16 PARALLEL MERGE, A GATE MEANS OF RETURNING TO A SINGLE CONTROL PATH AFTER A BRANCH OP 

POS BUS TO -3V LOGIC FOR 8/J, FITS IN ElOQ 

PDP16 EVOKE, 6 CKTS, MORE GEN VERSION OF K-SIMPLE, KEVU, SINGLE X 8.5 

PDP16 GPI, GEN PURPOSE INPUT/OUTPUT, QB16-A, DOUBLE X 8,3 

PDP16 2-WAY BRANCH (K DECISION * K SIMPLE), 8 CKTS, SINGLE X 8,5, KB16-A 

PDP16 fTY INTERFACE* TRANSDUCER, TTY XMTR « RCVR, DCl6-Ai DOUBLE X 8,5 

PDP16 EIGHT-WAY BRANCH, 2 3-BJT LATCH 4 DECODER! KB16»B, SINGLE X 8,5 

PDP16 SUBROUTING RETURN! 6 CKTS, 6 BITS, INOEP STQRAGEi KSR16, SINGLE X 8,3 

PDP16 OUTPUT INTERFACE, 16 BIT REGISTER, 0B16-B, DOUBLE X 8,3 

PDP16 INPUT INTERFACE, 16 GATES, SINGLE STROBE, DBI6-C1 DOUBLE X 8,5 

PDP16 SCRATCH PAD, 16 16-BIT WORDS, MS16-C, DOUBLE X 8,5 

PDP16 SCRATCH PAD, 236 16.8JT WORDS, MS16-0, DOUBLE X 8,3 

POS BUS FROM PCS LOGIC FOR 8/J 

,BYTE REGISTER, REG TRANSFER, MS16-B, DOUBLE X 8,5 

NO-OP MODULE, SINGLE X 8,5, KNP16, DOUBLE X8.5 

PDP16 BUS MONITOR, KBM16, DOUBLE X 8,5 

CONTACT INTERROGATER UNIT, PDP16 



MODEL PROD DES STATUS DESCRIPTION 173 

NO LINE ENGR MQ/YR 

M7324 16 RJM 4 4/75 IK X16 MOS RAMi 1 USEC CYCLE, OOUBLE X 8.5 

M7325 16 RJM 5 11/72 24 X 16 RQM, DOUBLE X 8,5 

M7326 16 RJM 4 5/73 PCS CONTROL. MICRO-PROCESSOR CONTROL* OBL X 8,5 

M7327 16 RJM 5 8/7? PCS INSTRUCTION MEMORYi 256 X 8 , SING X 8,5 PROGRAMMED 8Y M8307 

M7327-YA 16 RJM 5 2/74 BASIC DIAG (OPT) ROM 

M7327-YB 16 RJM 5 2/74 BASIC DIAG (OPT) ROM 1 

M7327-YC 16 RJM 5 2/74 BASIC DIAG ROM 2 

M7327-YD 16 RJM 5 2/74 BASIC DIAG ROM 3 

M7328 16 RJM 5 8/72 PCS EVOKE DECQDERi 32 STATESi DBL X 8,5 

M7329 16 RJM 5 8/72 PCS MULTIPLEX INPUTS, 29 INPUTS, OBL X 8.5 

M733 CAT 5 POS BUS PROM -3V LOGIC FOR 8/1 

M7330 16 RJM 1 11/71 ARITHMETIC REG UNIT. OPERATES ON 2 16-BIT WDS. DBL X 8,9 

M7331 16 RJM 1 11/71 ARU ENCODER* USE WITH M7330, QBL X 8,5 

M7332 16 RJM 5 H/72 BUS CONTROLi OBL X 8,5 

M7333 16 RJM 5 8/72 SERIAL INTERFACE ADAPTER. DC16-B, SING X 8,5 

M7334 16 RJM 3 11/72 P0P16 LIGHT 4 SWITCH INTERFACE. DOUBLE 8.5 

M7335 16 RJM 5 11/72 PDP16 SERVICE BOARD. DOUBLE 8,5 

M7336 16 RJM 5 11/72 EXPANDED PROGRAM CONTROL SEQUENCER, DOUBLE 8.5 

M7337 16 RJM 2 3/73 PDP16/M-TU60 READ ONLY INTERFACE, DOUBLE 8,5 

M7338 16 RJM 5 4/74 PDP16/M-UNIBUS CONVERTER/INPUT INTERFACE 

M7339 16 RJM 2 3/73 PDP16/M HHC (HAND HELD CONTROLLER) INTERFACE, DOUBLE 8.5 

M734 CAT 5 I/O BUS MULTIPLEXER, 3 12-BJT WORDS TO BUS 

M7340 16 RJM 2 3/73 PDP16/M EXTENDED CONTROL MEMORY 

M7341 CAT CYR 2 1/7? pm (PROGRAMMABLE MODULE 8008-1. QUAD 

M7342 CAT CYR 2 1/7* PM MONITOR/CONSOLE 

M7343 CAT CYR 2 1/74 PM FOUNDATION MODULE, QUAD 

M7344 CAT OM 2 5/74 SPACE FOR 4K X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

M7344-VA CAT QM 2 1/7* IK X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

M7344-YB CAT OM 2 1/7* 2K X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

M7344-YC CAT QM 2 1/74 4K X 8 STATIC MOS RAM (INTEL 2102), QUAD 

M7345 CAT OM 2 1/7* SOCKETS FOR 4K X 8 REPROGRAMMABLE PROM (INTEL 1702A), QUAD 

M7346 CAT OM 2 1/74 pm POWER FAIL. 6.3VAC INPUT REQUIRED. QUAD 

M735 CAT 5 I/O TRANSFER, 12 BIT REGISTER, 12 OUTPUT BUS DRIVERS 

M7350 CLP AC 2 2/74 RTQ2-C, -D. -E BADGE READER, DOUBLE 8,5 

M736 CAT 3 PRIORITY INTERRUPT, 4 CHANNELS 

M737 CLP RC 3 I/O BUS RECEIVER WITH BUFFER REGISTER * BUFFERED OUTPUTS, FITS IN E100 

M7377 CLP EN 2 5/74 PDM70 SERIAL I/O W 64 CHAR BUFFER « REMOTE RESET, QUAD. USES 54-11004 

M7378 CLP EN 2 5/74 P0M7O FOUNDATION MODULE! PDM70 INTERFACE * WIRE WRAP PINS 4 I/C LOCATIONS, QUAD 

M7379 CLP EN 4 9/73 CLOCK, 110 TO 39, 6K BAUD, PDM70, DOUBLE 8,5 

M738 CLP RC 5 I/O BUS TRANSMITTER, PARTIALLY REPLACES M732, FITS IN ElOO 

M7380 CLP EN 4 2/74 CONTROL. PDM70. DOUBLE 8,5 

M7381 CLP RC 4 2/74 DIGITAL INPUT, 32 BITS, PDM70-D, QUAD 8,5 

M7382 CLP RC 4 2/74 DIGITAL OUTPUT, 32 BITS, PDM70-E, QUAD 8.5 

M7383 CLP RDM 4 2/74 4 CH ANALOG INPUT CARD, PDM70.F, QUAD 8,5 

M7384 CLP p DM 4 2/74 2 CH ANALOG OUTPUT CARD, PDM70-H, QUAD 8.5 

M7335 CLP RC 4 9/73 BIT SERIAL INPUT/OUTPUT. EI A QR 20 MA, P0M70-J, QUAD 8,5 

M7386 CLP EN 3 3/74 CHARACTER SERIAL INPUT/OUTPUT, 16 KEY KEYBOARD DISPLAY, PDM70.K, QUAO 8,5 

M7387 CLP EN 4 9/73 HARDWARE READ-IN MODULE FOR POWER FAIL/RESTART PDM70-N. SINGLE 8,5 

M738S CLP RC 4 10/73 CHARACTER SERIAL INPUT/OUTPUT GENERAL PURPOSE, PDM70-M. QUAD 8,5 

M7389 CLP EN 5 5/73 ADDRESSABLE ASYNC TRANSCEIVER WITH PROGRAMMABLE .CLOCKS. 110 TO 4800 BAUD, DBL X 8,5 

M7389-YA CLP EN 7 2/72 M7389 W OPEN COLLECTOR OUTPUTS 

M7390 CLP RJM 5 5/73 ASYNCH TRANSCEIVER, RT01. DOUBLE 

M7391 CLP RJM 3 5/73 12 X 4 BUFFER, RT01 

M7392 CLP RJM 1 2/71 NIXIE DISPLAY, RT01, RENAMED 5409457 

M7393 CLP RJM 5 11/71 16 CHAR KEYBOARD ENCODER. RT01 
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M7394 
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AC 


1 


5/72 


M7394- 


YA MOD 


AC 


2 


4/72 


M7395 


CLP 


AC 


4 


5/74 


M7396 


CLP 


AC 


4 


5/73 


M7396- 


YA CLP 


CYR 


3 


2/74 


M7397 


CLP 


AC 


1 


1/73 


M7398 


CLP 


AC 


1 


1/73 


M7399 


CL* 


AC 


4 


2/74 


M740 




AR 


6 


7/73 


M7400 




VDB 


3 


8/72 


M7403 




VDB 


5 


11/72 


M7404 




VOB 


5 


11/72 


M7405 




VDB 


4 


3/73 


M7406 




VDB 


4 


5*73 


M7407 




LD 


3 


2/74 


M741 




AR 


3 




M742 




AR 


3 




M743 




AR 


3 




M7431 




AR 


5 


4/74 


M7432 




LD 


4 


2/74 


M7433 




AR 


3 


5/7« 


M744 




AR 


3 




M7441 




MQRO 


3 


3/74 


M7443 




MORO 


4 


2/74 


M745 




AR 


3 




M7450 




AR 


5 


U/72 


M7451 




AR 


5 


3/74 


H746 




AR 


3 




M747 




AR 


3 




M748 




AR 


3 


U/72 


M7481 




AR 


1 


43*73 


M7483 




AR 


4 


2/74 


M749 




AR 


3 


U/72 


M7SO 


8 


RL 


3 




M731 


8 


AC 


5 




M752 


8 


AC 


3 




M753 


8 


AC 


3 




M734 




GORMAN 




8/69 


M735 




GORMAN 




8/69 


M736 


S 


WH 




4/69 


M737 


8 


WH 




4/6» 


M758 


CSS 


KB 




4/71 


M739 


CSS 


KB 




4/71 


M760 


12 


RI 






M7600 


12 


MORO 




8172 


M7601 


12 


AF 




3/73 


M761 


15 


HL 




3/73 


M762 


IS 


HL 




3?73 


M763 


PEPJPH 


JH 






M7«4 


PCPJPH 


JH 




8/6? 


M76S 


PEPJPH 


JH 




3/73 


M766 


PEP1PH 


JH 




82169 


M767 


PEPJPH 


JH 






M7670 


PEPIPH 


JH 






M7671 


periph 


JH 







DESCRIPTION 

16 CHAR KEYBOARD/CARO READER ENCODERi RTOl-A, -B 

16 CHAR KEYBOARD/CARD READER ENCODER, RTOi 

DISPLAY CONTROL. RT02, SINGLE 8,5 

16 KEY NKR KEYBOARD ENCODER, SINGLE 8,5 

M7396 W RTOI KEYBOARD DECODER 

KEYBOARD ♦ ELECTRONICS, HHCOl, DOUBLE 8,3 

DISPLAY * ELECTRONICS, HHCOl, DOUBLE 8,5 

AUOIO ALARM, RT02-B, DOUBLE 8,5 

INSTRUCTION DECODING * REGISTER CONTROL FOR PDP14, DOUBLE, DOUBLE 

P0P14 INSTR DECODER * CONTROL* TO REPLACE M740, DBL X 5 

TIMING FOR DL14, DBL X 5 

CONTROL FOR DL14, DBL X 5 

MEMORY FOR DL14, DBL X 5, 256 X 4 * 136 X 6 

STEPPING MOTOR CONTROL, HEX 8,5, SMCOl-A 

MM11-E INTERFACE, QUAD 6 

MAJOR STATES 8 TIMING FOR PDP14 

SWITCH * POWER CONTROL FOR PDP14 

K INTERFACE CONTROL' FOR PDP14 

PDP14/30 MEM CONTROL, GUAO 8,5 

PDP14/30 I/O TIMING CONTROL, QUAD 

P0P14/30 I/O MULTIPLEX DRIVERS, QUAD 8,5 

COMPARE CONTROL FOR P0P14, COMPARES 2 12-BIT WORDS WITH EACH OTHER OR BERO, DOUBLE 

KEYBOARD CONTROL, OMNIBUS, VU4, QUAD, TOP CONNECTEO TO M7443 

VIDEO CONTROL. OMNIBUS, VT14, QUAD. TOP CONNECTED TQ M7441 

INTERFACE, POP14 TO PQP8/J,L* 72 PINS, DOUBLE BUS TERMINATION INCLUDED 

popi4 to pops Interface, replaces M741, dbl x 6 

PDP14/30 TO P0P8 POS BUS I/O INTERFACE, QUAD 8,5 

BUS REGISTER FOR P0P14, 6 D FF'S WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT 6ATJNG, DIRECT SETS 4 COMMON CLEAR 

BUS REGISTER FOR PDP14, {SIMILAR TO M746), NCREMENT8 6 DECREMENTS 

SERIAL TRANSMITTER, 14 BIT ERROR CORRECTION, ASYNCi DOUBLE X 5 

DC14-E, HIGH SPEED SERIAL INTERFACE, PDP14/30, QUAD 8,5 

UART VERSION OF M7481, 2 8-LEVEL CODE WORDS U PARITY, QUAD 8,5 

SERIAL RECEIVER, 14 BIT ERROR CORRECTION, ASYNC, DOUBLE X 3 

LINE I/O CONTROL. EQUIV TO 2 W750»S, DOUBLE 

LINE REGISTER 8 R RES FOR OCOBA, I/O BUS CONNECTION, DOUBLE 

INSTRUCTION DECODER: 8 GATES FOR 0CO8A, DOUBLE 

CONTROL FOR 2 DATA SET LINES IN DC08F 

TELETYPE RECEIVER, 6,7 BITS 

TELETYPE TRANSMITTER 6,7 BITS 

TELETYPE RECEIVER, 5,6,7, OR 8 BITS 

TELETYPE TRANSMITTER, 3, 6,7, OR 8 BITS 

SYNCHRONOUS SERIAL DATA RECEIVER, (6,8 BITS), DOUBLE BUFFERED 

SYNCHRONOUS SERIAL DATA TRANSMITTER, (6,8 BITS), DOUBLE BUFFERED 

A/D CONTROL FOR PDP-12, POSSIBLE GENERAL APPLICATION 

M760 WITH MODIFIED TIMING FQR A012-F, SINGLE 

CONTROL FOR TEKTRONIX 611 OR COLOR SCOPE 

32 TO 8 BIT MULTIPLEXER 

ROM DIODE MATRIX RECEIVER 

9 TRACK WRITE BUfFER, FOR TUlO, NEG LOGIC SEE M893 

7 TRACK WRITE BUFFER, FOR TUlO, NEG LOGIC, SEE M894 

9 TRACK READ BUFFER, FOR TUlO 

7 TRACK READ BUFFER, FQR TUlO 

CLOCK 8 SKEW DELAY LOGIC FOR TUlO 

FORWARD BOT TIMER, TUlO 

MASTER/SLAVE BUS DRIVER FOR TUlO MASTERS, 23 CKTS, OOUBLE X 3 
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M7672 PERIPH 

M7673 PERISH 

M7674 PERIPH 

M7*8 PERIPH 

M768-YA PERIPH 

M769 PEPI P H 

M770 15 

M7700 PERIPH 



M7701 
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M7704 

M771 

M7710 

M7711 

M7712 
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M7714 

M7715 

M7716 

M7717 

M7718 

M7719 

M772 

M7720 

M7721 

M7722 

M7724 

M7725 

M7726 

M7727 

M773 

M7731 



M774 

M7741 

M775 

M7751 

M7752 

M7753 

M7754 

H7755 

M7756 

M7757 

M7758 

M7759 

M776 

M7760 

M7761 

M777Q 

M7771 

M7772 

M7773 

M7774 
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JH 

JH 
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JH 
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ES 
ES 
ES 

ES 
LAE 



PERIPH 

PERIPH 

PE«IPH 

PEPIPH 

15 

B EPIPH 

PEPIPH 

PERIPH 

PEPIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERI P H 

PERIPH 

PERIPH 

15 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

SCCAN 

PERIPH 

PERIPH 

15 

PERIPH 
M7731-YA PERIPH RF 
M7734 PERIPH CAY 

14 

14 

15 

PERIPH 

PEPIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

PEPIPH 

PERIPH 

PERIPH 

15 

PERIPH 

PERIPH 

PEPIPH 

"ERIPH 

PEPIPH 

PERIPH 

PEPIPH 



CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

CAY 

FA 

CAY 

CAY 

RLOM 

CAY 

DBR 

CAY 

CAY 

FA 

RF 



AR 
AR 

CHI 

TFF 

NF 

NF 

NF 

CHI 

PM 

CHI 

TFF 

FA 

HDL 

MDL 

TFF 

TFF 

KG 

KG 

SERG 



5 TUIO MASTER CONTROL BUFFERS, DOUBLE X 5 

5 TUIO DATA CHECKERi DOUBLE X 5 

1 12/72 IMPROVED M7670 

5 DELAY SELECTOR FOR TUIO WJTH TC58, TCS9, TMIO 

1 4/74 M7*8 W LONGER DELAY 

5 FUNCTION CONTROL FOR TUIO 

5 5/73 EAE CONTROL FOR PDP-15 

5 5/7* SECTOR CTR, INDEX & PHOTOAMP FOR DECPACK. DOUBLE X 8,5 

5 5/73 CONTROL « SAFETY INTERLOCKS FOR DECPACK, DOUBLE X 8,5 

5 5/73 TRACK ADDRESS * DIFFERENCE CNTR FOR DECPACK, DOUBLE X 8,5 

1 11/70 DECPACK OFFLINE TESTER 

1 5/74 RK06 ANALOG BOARD, HEX, NO FINGER 
5 5/73 INTERNAL DEVICE DECODER FOR PDP-15 
5 1/72 PRINT CYCLE TIMING, LA30, DOUBLE 

5 11/71 CONTROL LOGIC A, LA30, DOUBLE 

5 2/72 CONTROL LOGIC B, LA30i DOUBLE 

5 11/71 RIBBON CONTROL & LAST CHAR VISIBILITY, LA30, DOUBLE 

5 11/71 CHARACTER GENERATORi LA30, DOUBLE 

5 11/71 LINE FEED CONTROL. LA30. DOUBLE 

5 MOTOR TRANSLATORi LA30, DOUBLE 

5 MOTOR CONTROL, LA30, DOUBLE 

5 1/72 KEYBOARD INTERFACE, LA30, CONNECT TO 8/ I . 8/L, 12, OR 15, PARALLEL (CAN REPLACE M706), DOUBLE 

5 1/72 TRANSMIT DATA TO LA30 PRINTERi PARALLEL. (CAN REPLACE M707), DOUBLE 

5 CONSOLE CONTROL #1 FOR PDP-15 

5 5/73 KEYBOARD TRANSMITTER, L*30| DOUBLE 

4 5/73 CONTROL LOGIC A, (M7711 WITH BELL LOGIC) LA30, DOUBLE 5 

2 4/74 LA36 MICROPROCESSOR. HEX, TEST FINGERS 

5 4/72 M7714 WITH 7474«S INSTEAD OF MC4015fS 

3 3/73 SHORT CARRIAGE RETURN CONTROL. LAS30, SINGLE 8,5 
1 5/74 RXOl CONTROL 

1 5/74 RXOl READ/WRITE ELECTRONICS 

5 5/73 CONSOLE CONTROL #2 FOR PDP-15 

5 5/73 SERIALINTERFACE CONTROL. LA30 

2 2/72 M7731 W PULL UP RESISTORS 4.7K INSTEAD OF 220 OHMS 

3 3/74 UPPER/LOWER CASE LA30 CHAR GEN. DOUBLE 8,5 
5 PDP14-L INSTRUCTION DECODER 

4 2/74 PDP14/30 TIMING & REGISTERS, QUAD 8,5 

5 5/73 TIME STATE GENERATOR 

4 2/74 ENCODER-DECODER PLL (PHASE LOCK LOOP), 4 LAYER DOUBLE X 8,5, RS03 

4 2Z7« DESKEW LOGIC, RS03, DOUBLE X 8,5 

4 9/73 DATA BUFFER. RS03, DBL X 8,5, INCLUDES CRC 

4 2/74 ADDRESS REGISTER, RSQ3, DBL X 8,5 

4 2/74 CONTROL. RS03, DBL X 8,5 

5 3/74 ALTERNATE TRACK OPTION, RS03, DBL X 8,5 
4 7/73 RS04-TA (TIMING TRACK WRITER) QUAD 8,5 
4 7/73 RS04 HEAD MATRIX 

4 2/74 COMMAND DECODE. DOUBLE 8,5 

5 READER REGISTER 

4 5/73 CASSETTE LOGIC. TU60, HEX 8,5, NO FINGERS 

4 5/73 CASSETTE SERVO & READ. TU60, HEX 8,5, NO FINGERS 

4 2/74 RS03 STATUS, DOUBLE 8,5 

4 2/7« RS03 FORMAT, DOUBLE 8,5 

4 4/7« RP04 SYNCHRONOUS LDGIC, 4 LAYER HEX 

4 4/74 RP04 ASYNCHRONOUS LOGIC, HEX 

4 4/74 RP04 REGISTER LOGIC, HEX 



(STANDARD DOUBLE INNER LAYER) 
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DESCRIPTION 



RP04 DUAL PORT LOGIC, HEX 

RP04 ERROR CORRECTION LOGJC, 4 LAYER HEX 

RP04 MDLI <MIN DEVICE LEVEL INTERFACE) TRANSMITTER, DOUBLE 8.5 

RP04 MDLI RECEIVER. DOUBLE 8,5 

RP04-M VOLTAGE SENSE, DOUBLE 8,5 

RP04M DRIVE LOGIC A, HEX 

RP04M DRIVE LOGIC 3, HEX 



TELETYPE TRANSMITTER & RECEIVER FOR KLll, 110 BAUOi DOUBLE 

150 BAUD M780 

300 BAUD M780 

600 BAUD M780 

1200 SEND, 110 RECEIVE M780 

2400 BAUD M780 

USED IN PMK02-C OPTION 

307 K BAUD M780 FOR KLU-S TEKTRONIX 4010 SERIES TERMINALS 

ASYNC TRANSMITTER & RCVR,KLHi JUMPER BAUD RATE FROM UQ TO 2400, TO REPLACE M780, M1Q3, M78g 

M7800 WITHOUT EI A CHIPS, CURRENT LOOP ONLY 

M7600 W 24,6 K BAUD 

DATA WORD CONTROL FOR MC11 

M7801 FOR MClt-B 

ADDRESS CONTROL FOR MC11 

M7802 FOR MC11-B 

ARBITRATION CONTROL FOR MC11 

M7803 FOR PARITY MC11 

ARBITRATOR CARD FOR MAU, DOUBLE 8,5 

TIMING, MAU, QUAD 8,5 

PORT, MAU, HEX 8,5 

M7247, M1Q3, M7821 ON ONE QUAD 

M7247 « M7246 ON ONE QUAD 

16CH 10BIT A/Di 1 CH D/A, CLOCK, 4 LAYER HEX 

PC11 CONTROL BOARD, FOR KA11 

M781 * M105 * M7821, QUAD X 8, 5< INTERFACE BETWEEN 11 & HIGH SPEED READER/PUNCH) 

0Q11-AA BUS SELECTORS, CSR'S, SHIFT REGISTERS, HEX 8,5 

0Q11-AA CHAR COUNT, BUS ADDRESS, SHIFT CONT, HEX 8,3 

DQ11-AA MODEM CONTROL (DQll-BA)i SINGLE 8,5 

DQH-AB BUS SELECTORS 4 BLOCK CHECK CHAR, HEX 8,5 

DQ11-AB CHAR DETECTION & SEQUENCE CONT (DQ11-BB), HEX 8,5 

DQ11-AA HARDWIREO CHAR DETECTION 6 NPR CONT, DOUBLE 8,5 

INTERRUPT CONTROL. 6 BITS, 1 PER PDPll PERIPHERAL 

INTERRUPT CONTROL. 7 BITS, 1 PER PDPll PERIPHERAL, WILL BE REPLACED BY M7821 

FAST M7820 

DU11, QUAD 8,5 

WATCH DOG TIMER, KWll-W. DOUBLE 8,5 

PUNCH INTERFACE, CP11-UP. QUAD 

BACKUP FOR M7822, DU11, HEX 

DVS11 SERIAL LINE XMjT/RECEIVER, SYNC, ASYNC, ISOCHRONOUS, DOUBLE 8,5 

XY311 CONTROL BOARD, DOUBLE 8,5 

REMOTE DT03 BUS SWITCH CONTROL. DOUBLE 8,5 

X BUS TO UNIBUS INTERFACE, USED WITH W7400 MODULES 

12 BUS DRIVERS. PDP-11. SJNGLE X 8,5 

WATCHDOG TIMER, GEN PWR FAIL AFTER 20MS, RESTART AFTER 4 SEC, WIRE WRAPPED W940, QUAD 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

M7831 11 GH 1 9/72 4K 16 BIT STATIC N-CHANNEL MOS MEM, HEX 8,5 

M7832 11 5H 1 10/74 ^K 18-BIT DYNAMIC RAM <4K CHJPS), 4 LAYER HEX RELIABILITY STUDY FOR TIi INTEL 

M7834 11/40 JO 1 1/7? TIMING (PARITY) # KOll-Ai 8,5 HEX 

M7835 SSCAL RWI 3 2/74 TONE ALERTi USED IN DDlliSINGLE 8,5 

M7836 COM MC 1 2?74 OVII ALU ft TRANSFER BUS, HEX 

M7837 COM HC 1 2/74 QV11 UNIBUS DATA « NPR CONTROLi HEX 

M7838 COM MC 1 2/74 vu ROMi RAM, ft BRANCH, HEX 

M7S39 COM WRS 1 2/74 SYNCHRONOUS MUX LINE CARD, HEX 

M784 11 FJ 5 UNIBUS RECEIVER, PDP-11 

M7840 11 WHW 2 3/74 E AE, KE11-B, HEX, KEli-A COMPATIBLE 

M7841 11 PD 1 3/74 PLUG-QN PARITY CONTROL BOARD FOR G651, NON STANDARD SHAPE 

M7842 SSCAN OW 2 4/74 DA30-F 8 BIT PARALLEL FULL DUPLEX INTERPROCESSOR BUFFER 1C-30KH2, M854, CUAD 

M7943 11 RI 2 4/74 ORll-K DIGITAL I/O, HEX 

M7844 11 GH 1 5/74 i6K 18-BIT DYNAMIC RAM <MOSTEK P4096 4K CHIP), 4 L*YER HEX, RELIABILITY .STUDY 

M7845 SSCAL HAY 1 5/74 TIME OUT CKT FOR BOEING INTERFACE, SINGLE 8,5 

M7846 PERIPH CAY 1 5/74 RX01 UNIBUS INTERFACE, QUAD 

M795 11 PJ 5 5/7-5 UNIBUS DRIVER * RECEIVER, 8 BITS, PDP-11, SINGLE X 8.5 

M786 11 PJ 5 UNIBUS TRANS ft REC. * REG, 16 BITS, PDP-11, DOUBLE, 8,5 

M7860 11 DJD 5 11/72 M786 * M105 * M7821, QUAD X 8,5 (GENERAL DEVICE INTERFACE TO 11) 

M787 11 CA 5 LINE FREQUENCY INTERRUPT CLOCK 

M788 11 PD 5 MR11-A CONTROL LOGIC, DDUBLEi 8,5 

M789 11 PD 1 2/70 mRII-A DEVICE SELECTOR, DOUBLE, 8,5 

M7892 11 DRM 4 7/7-5 M7292 W 8881 & 380 

M790 11 PD 1 2/70 MRH-A DATA REGISTER, OOUBLE, 8,5 

M791 11 8EATTY 5 11/71 LA30 INTERFACE FOR PQPlli DBL X 8,5 

M7910 11 DJD 4 5/73 H 791 * M105 | M7821. QUAD X 8,5 (PARALLEL INTERFACE BETWEEN 11 ft LA30P) 

M792 11 BPF 5 32 WORD, 16 BIT ROM DIODE MATRIX, ALL DIODES IN, QUAD, 8,5, USED IN DD11 

M792»YA 11 BPF 5 11/71 PAPER TAPE LOADER 

M792-YB 11 3PF 5 DISK LOADER ROM 

M792-YC 11 GEF 5 5/7* CARD READER BOOTSTRAP RDM 

M792-YD 11/45 8PF 5 8/72 CARD 1 OF MRll-DB 800STRAP LOADER 

M792-YE 11/45 8PF 5 8/72 CARD 2 OF MRU-DB 30QSTRAP LOADER 

M792-YF CPL BALL 5 10/7J OS500 LOADER ROM 

M792-YH 11 PJ 4 5/73 TA11 BOOSTRAP LOADER 

M792-YJ CSS LQ 1 4/7-5 g£LL SPECIAL TM11 LOADER 

M792-YK 11 TM 5 3/74 V T20 BOOTSTRAP 

M793 11 CA 5 CONTROL FQR LINE PRINTER <LPU>» DOUBLE, 8,5, SIDE M9Q4 CONNECTOR 

M793-YA SSCAL BE 3 3/72 CONTROL FQR DATA PRODUCTS 2440 * 2770 (FORM FEED) 

M793-YB SSCAL OF 1 10/72 CONTROL FOR OATAMETRICS MC3000 LINE PRINTER 

M7930 11 DJD 5 5/7-5 M793 ♦ M105 + M7821, QUAD X 8,5 (INTERFACE TD DATA PRQQUCTS LINE PRINTERS) 

M7930-YA CSS ABW 1 3/7-3 M7900 W ADDED ZONING ft VERTICAL FORMAT 

M794 11 VB 5 MODEM INTERFACE ft CONTROL CARD (DC11-D) 

M7«5 CAT DCB 5 WORD COUNT & CURRENT MEM ADDRESS, DOUBLE X 8.5 

M796 11 5 UNIBUS MASTER CONTROL, SINGLE X 8,5, USED WITH M7»2 

M796-YA DAS RCR 2 6/7-5 M 796 W ClsSUF (DA28-C) 

M797 11 5 REGISTER SELECT MODULE, SINGLE X 5, USED WITH M105 

M793 11 5 UNIBUS DRIVER, 16 CHANNELS, WIRED OR INPUTS, SINGLE X 5 

M799 11 RG 5 DISPLAY CONTROL FOR AA11, DOUBLE X 8,5 

M7990 11 FS 5 3/72 |_AB11 COLOR CONTROL, SINGLE X 8,5 

M7999 CSS ST 3 11/71 M799 WITH ABILITY TO HANDLE A LIGHT PEN 

M800 IPG F£ 5 6 RELAYS ft 6 M050 DRIVERS, DOUBLE 

M8000 CSS Ms 2 3/74 sqlIO STATE M800, 50 MA MAX, ♦/- 50V, TELEDYNE 640-1 RELAYS 

M8001 SSCAL CER 1 2/74 j/j MQUNT RELAY PLUS DRIVER ON W960 ETCH, SINGLE 5 

M801 IPS 36 5 6 LATCHING RELAYS, DOUBLE, 6" 

M802 IBS FE 5 12 BIT LATCHING RELAYS FOR DD01 



MODEL 
NO 

M802-YA 

M803 

M8030 

M604 

M805 

M8050 

M806 

M807 

M8070 

M8090 

M8091 

M8092 

M8094 

M8096 

M8100 

M8101 

M8102 

M8103 

M8103-YA 

M8104 

M8105 

M8106 

H8107 

M8108 

M8109 

M8110 

M8111 

M8111-YA 

M8112 

M8113 

M8114 

M8115 

M8116 

M8117 

M8118 

H8120 

M8198 

M8199 

M820 

M820-JA 

M821 

M821-JA 

M822 

M822-JA 

M822-YA 

M823 

M823-JA 

M824 

M824-JA 

M824-YA 

M825 

M825-JA 

M825-YA 

M8251 

M826 



PROD 
LINE 

IPS 

IPO 

IPC 

IPS 

IPS 

IPS 

IPG 

IPS 

IPO 

IPS 

IPS 

IPO 

IPS 

IPS 

11/45 

11/45 

11/45 

11/45 

CSS 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 

11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
11/45 
CSS 
CSS 
11/45 
11/45 
11/45 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 



DES 
ENGR 

RG 

FE 

RG 

FE 

FE 

RG 

FE 

FE 

RG 

RG 

RG 

RG 

MORQ 

MQRO 

SJ 

SJ 

SJ 

SJ 

BMW 

AEH 

AEH 

AEH 

8G 

3G 

DV 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

BG 

BMW 

BMW 

01 

01 

01 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

JO 

BO 



STATUS 
MQ/Y* 



6/71 
2/7« 



2/74 
2/74 

2/74 
2/7« 
2/74 
2/74 
5/74 
5/74 
5/73 
5/73 

5/73 
5/73 
3/74 
5/73 
5/73 
1/74 
5/73 
5/73 
3/74 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
5/73 
9/73 
5/73 
1/74 
1/74 
1/74 
11/71 
11/71 

7/72 

7/72 

7/72 
5/73 
5/73 
7/72 

7/71 
5/73 

7/72 
5/73 
5/73 



DESCRIPTION 



M802 WITH JUMPERS INSTEAD OF RELAYS, DRIVES CUSTOMER RELAYS 

16 BIT M802 

16 BIT LATCHING RELAYS, ICMRL.OA, HEX 

12 BIT FLIP FLOP RELAYS FOR DQOl 

16 BIT M8Q4 

16 BIT FLIP FLOP RELAYSi ICMRL-QB, HEX 

12 BIT SINGLE SHOT REALYS FOR DD01 

16 BIT M806 

16 8IT SINGLE SHOT RELAYS, ICMRL-OC, HEX 

ICS11 MASTER CONTROLi HEX 

ICS8 MASTER CONTROL. HEX 

ICS8 FILE CONTROLi HEX 

ICSlli REMOTE MASTER CONTROLi HEX 

ICSil REMOTE SLAVE CONTROLi HEX 

DAP (DATA PATH MODULE). 11/45, HEX X 8,5, 4 LAYER 

GRA (GENERAL REGISTER ADDRESS), 11/45, 8,5 HEX. 4 LAYER 

IRC (INSTRUCTION REGISTER CONTROL). 11/45, 8,5 HEX. 4 LAYER 

RAC (ROM ADDRESS CONTROL), 8,5 HEX. 4 LAYER 

M8103 MODIFIED FOR VIRTUAL MACHINE EXTENSION, NEEOS M8117 

PDR (PROCESSOR OATA 6 UNIBUS REGISTERS), 11/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

TMC (TIMING * MISC CONTROL), 11/45, 8,5 HEX, 4 LAYER 

UBC (UNIBUS CONTROL). 8,5 HEX, 4 LAYER 

SAP (SEGMENTATION ADDRESS PATHS), 8,5 HEX 4 LAYER 

SSR (SEGMENTATION STATUS REG), 8,5 HEX 4 LAYER 

TIG (TIMING GENERATOR), 8,5 QyAD ,4 LAYER 

MEM CONTROL FOR MQS MEM, 8,5 HEX, 4 LAYER 

IK X 16 BITS BIPOLAR MEMORY 

18 BIT M8111 

FRM (FLOATINS POINT ROM CONTROL) 8,5 HEX, 4 LAYER 

FXP (FLOATINS POINT EXPONENT DATA PATHS) 8,5 HEX, 4 LAYER 

FRH (FRACTION HIGH ORDER DATA PATH) 8,5 HEX, 4 LAYER 

FRL (FRACTION LOW ORDER DATA PATH) 8,5 HEX, 4 LAYER 

SJB (SEGMENTATION JUMPER BOARD). 8,5 HEX, 2 SIDES 

VIRTUAL MACHINE EXTENSIONS, 4 LAYER DOUBLE 8,5 

UNIBUS INTERFACE FDR M8117, DOUBLE 8,5 

MEM CONTROL FOR BIPOLAR MEM, 4 LAYER HEX 

FID (FLOATING INTERFACE DATA PATH), HEX 8,5, 2 SIDES 

FIC (FLOATING INTERFACE CONTROL). HEX X 8,5, 2 SIDES 

DATA PATHS CONTROL. KA11, QUAQi 8,5 

SYSTEM-TESTED M820 

MEMORY CONTROL* KAU, DOUBLE. 8,5 

SYSTEM-TESTED M821 

FLAG CONTROL, KA11,D0UBLE,8,5 

SYSTEM-TESTED M822 

M822 FOR KH11-A 

CODES, DATA, PDP-11, SINGLE, 8,5 

SYSTEM-TESTED M823 

PRIORJJY, KAU, DOUBLE. 8,5 

SYSTEM-TESTED M824 

M824 FOR KH11-A 

POWER FAIL. SINGLE, 8,5 

SYSTEM-TESTED M825 

M825 FOR KHil-A 

NPR EXPANSION, KHU-A 

75 TO 250 NS CLOCK WITH SR, 
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(8 PHASE CLOCK), SINGLE X 6,5 



MODEL 
NO 

M827 

M828 
M8280 
M829 
H8290 

M8293 

M8294 

M830 

M8300 

M8301 

M8302 

M8303 

M8304 

M8305 

M8306 

M8307 

M8308 

M831 

M8310 



PROD 
LINE 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

16 

LVP 

8/E 

8/E 



M8311-YA 8/A 
M8311-YB 8/A 
M8311-YC 8/A 
M8311-YD 8/A 
M8311-YE 8/A 
M8311-YF 8/A 
M8311«YH 8/A 
M8311-YJ 8/A 
M8312.YA 8/A 
M8312-YB 8/A 
M8312-YC 8/A 
M8312-YD 8/A 
M8313 
M8314 

M8315 8/A 
M8316 8/A 
M8317 8/A 
M8317-YA 8/A 
M832 8/E 
M6320 9/E 
M8320-YA 8/E 
M8321 8/E 



M8322 
M8323 
M8324 
M8325 
M8326 
M8327 
M8328 



8/E 

8/E 
8/E 
8/E 
8/E 
B/E 
TPL 



M8328-YA T?L 
M8329 8/E 
M833 8/E 
M8330 8/E 
M8330-YA 8/E 
M8331 S/E 
M8332 14 



DES 
ENGR 

SR 

CA 

DV 

KK 

DJD 

DWS 

DWS 

LK 

GHL 

LK 

JRB 

LN 

RBR 

RBR 

VOB 

HWS 

BM 

LK 

GHL 

8T 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

BT 

8T 

BT 

8T 

BT 

BT 



LK 

LN 

LN 

LN 

JK 

GHL 

EB 

GHL 

GHL 

GHL 

JJ 

JJ 

LN 

GHL 

SG 

JDL 

JK 

GHL 

GHL 

EB 

LN 

AR 



STATUS 
MQ/YH 



DESCRIPTION 
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3 CLOCK & STATESi KE11-A, QUADi 8,5 
5 11/71 KY11-B CONSOLE BOARD, DOUBLEi 8,5 

5 5/7J CONSOLE INTERFACE FOR 11R20, KY11«E,*F, QUAD X 8,5 

5 11/71 CARD READER CONTROL* DOUBLE X 8,5, FOR CR11 « CMll 

5 5/73 M829 ♦ M105 ♦ M829, QUAD X 8,5 

4 7*73 M7293 W NO 8838«S 

1 8/7-3 32K TIMING * UNIBUS INTERFACE, MMU-W, -WPi GUAD 

6 7*71 MAJOR REGISTER FOR KK8«E 

5 MAJOR REGISTER FOR KK8 B E, REPLACES M830 WHEN USED WITH M831C, QUAD 
1 7/72 8/E INDEX REGISTER OPTION, QUAD 8,3 WIRE WRAPPED 

4 5/73 LVOl CONT, LV8, QUAD 8,3 

1 9/72 VT8-E MUX, USED WITH M8335-7, QUAD 8.5 

1 11/72 INTEGRAL MODEM (113A EQUIVALENT), DF8.BA, QUAD 8,5 

1 11/72 INTEGRAL MODEM (1138 EQUIVALENT), DF8-BB. QUAD 8,5 

2 5/73 SMCOl INTERFACE, QUAD 8,5 

1 1/73 prom SIMULATOR/LOADER CONTROLi LOADS M7327 

3 5/74 COORDINATE MEASURING SYSTEM INTERFACE, QUAD 

6 6/71 REGISTER CONTROL FOR KK8-E 

5 REGISTER CONTROL FOR KK8-E1 REPLACES M831 WHEN USED WITH M8300i QUAD 

2 5/74 IK X 12 MQS RAM W ROM INTERFACEi QUAD (MS8-AA) 
2 5/7* 2K X 12 MQS RAM W ROM INTERFACE, QUAD <MS8«AB) 
2 5/74 3K X 12 MQS RAM W ROM INTERFACEi QUAD (MS8-AC) 
2 5/7* 4K X 12 MQS RAM W ROM INTERFACE, QUAD (MS8-AD) 
1 5/74 FASTER M8311-YA (MS8.AE) 

1 5/74 FASTER M8311-YB (MSSiAF) 

1 5/74 FASTER M8311-YC (MS8-AH) 

1 5/74 FASTER M8311-YD (MS8-AJ) 

2 5/7* IK ROM, MR8-AA, QUAD 
2 5/7* 2K ROM. MR8-AB1 QUAD 
2 5/74 3K ROM, MR8-AC» QUAD 
2 5/74 4K ROM, MR8-AD1 QUAD 

1 10/73 1 HEX BOARD OMNIBUS CPU, 8/E INSTRUCTION SET 

2 5/7* OPTION BOARD #1, SLU, XTAL CLOCK, GP PARALLEL INTERFACE, FRONT PANEL CQNTRCLi DKC8-AA, HEX 

2 5/74 OPTION BOARD #2, MEM EXT 6 TIME SHARE CONT, BOOTSTRAP! PWR FAIL START, HEX (KM8-AA) 
1 5/74 M8317 W BOOTSTRAP ROMS REMOVED (KM8-AB) 

6 2/72 LOAD RESISTORS FOR BUS, 8/E 

5 BUS LOADS FOR 8/E, REPLACES M832, QUAD 

1 2/74 MODIFIED M8320 FOR 8/E XOR 

5 1/7* TM8-E OUTPUT CONTROL 

3 3/7* TM8-E CONTROL * BREAK 

4 5/73 TM8-E TRANSPORT STATUS CONTROL 
1 3/74 KC8-JA DATA PATHS. QUAD 

1 3/7* KC8-JA CONTROLS, QUAD 

5 1/72 INTERPROCESSOR BUFFERi 8/E TO 8/E, UP TO 8 PER COMPUTER! QUAD 
5 9/73 TM8"E REGISTERS 

5 BUF MEM CLAMP LOADS, SWITCHES 4 INDICATORS (BM8-D1 QUAD 

1 2/7* M8328 DEPOPULATED FOR BM812-I 

5 5/7*5 LC8-E PARALLEL INTERFACE TO LA30-P, 8,5 X QUAD 

6 2/72 TIMING GEN FOR KK8-E 

5 5/73 IMPROVED M833 (SEE M8347), QUAD 

1 2/7* MODIFIED M8330 FOR 8/E XOR 

5 2/7* CASSETTE CONTROL (TA8/E), QUAD 

5 11/72 0C14-B CONTROL (USED WITH UP TO 12 M8333«S), QUAD X 8,3, PLUS INTO OMNJBLS 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENGR 




MO/YW 


M8333 


14 


AR 


5 


1/74 


M8334 


14 


AR 


5 


11/7* 


M8335 


8/E 


PK 


5 


5/74 


M8336 


8/E 


PK 


5 


1/7* 


M8337 


S/E 


PK 


4 


5/75 


M8338 


SSMU 


WE 


3 


2/72 


MB339 


SSMU 


WE 


3 


2/72 


M8340 


8/E 


GHL 


5 


8/72 


M8341 


8/E 


GHL 


5 


11/7* 


M8342 


8/E 


JK 


5 


10/73 


M8343 


8/E 


DA 


1 


3/7* 


M8344 


8/E 


OA 


1 


3/72 


M8345 


8/E 


OA 


1 


3/72 


M8346 


8/E 


OA 


1 


3/72 


M8347 


8/E 


ST 


7 


9/73 


M8349 


8/E 


DA 


5 


5/74 


M8349-YA 8/E 


DA 


3 


5/7« 


M8349-YC 8/E 


DA 


3 


5/74 


M8349-Y0 8/E 


DA 


3 


5/74 


M8349-YE 14 


AR 


4 


2/74 


M835 


8/E 


LK 


6 


8/71 


M8350 


8/E 


LT 


*5 


11/71 


M8350-YA QC 


DO 


5 


8/72 


M8351 


8/E 


GHL 


1 


6/75 


M8352 


8/E 


CHL 


1 


6/75 


M8353 


8/E 


GHL 


1 


6/74 


M8334 


8/E 


GHL 


1 


6/73 


M8355 


8/E 


RI 


2 


10/73 


M8356 


8/E 


RI 


5 


3/74 


M8357 


8/E 


CAY 


1 


5/7« 


M836 


8/E 


LK 


6 


8/71 


M8360 


8/E 


LT 


3 




M837 


8/E 


LN 


5 




M8370 


6/8 


LK 


1 


7/73 


M838 


8/E 


RBR 


7 


11/70 


M839 


8/E 


RBR 


3 


11/72 


M840 


8/E 


LN 


5 


1/72 


M840-YA 


8/E 


KQ 


3 


5/73 


M8401 


8/E 


CRB 


1 


9/70 


M841 


8/E 


LN 


3 




M842 


8/E 


LN 


5 




M8420 


SSMU 


WK 


2 


6?73 


M843 


8/E 


LT 


3 


11/71 


M843-YA 


CSS 


HB 


2 


7/71 


M844 


8/E 


ADL 


7 




M845 


8/E 


ADL 


7 


3/71 


M846 


8/E 




1 


1/70 


M847 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847-YA 


8/E 


LT 


3 


8/72 


M847-YC 


8/E 


LT 


5 


8/72 


H847-YD 


8/E 


LT 


3 


8/72 


M847-YE 


8/E 


LT 


3 


8/72 


M847-YP 


8/E 


LT 


5 


8/72 


M847-Y6 


8/E 


LT 


5 


8/72 


H847-YH 


8/E 


LT 


3 


3/72 



DESCRIPTION 180 

0C14-C ASYNC 14 BIT ERROR CORRi XMIT « RECEIVE, 8i5 X QUAD, PLUG INTO OMNIBUS 

DC14-D CONTROL (USED WITH UP TO 12 M8333«S>, UNIBUS COMPATIBLE, QUAD X 8,5 

VT8-E KEYBOARD PRINTER CONTROL, QUAD 8,5 

VT8-E FREQUENCY DIVIDER, QUAD 8,5 

VT8-E LINE BUFFER, QUAD 8,5 

8/E INTERFACE TO FACJT 4001 * 4Q03 PAPER TAPE READER 

8/E INTERFACE TO FACJT 4060 « 4061 PAPER TAPE PUNCH 

EAE INSTRUCTION DECODER, QUAD 

EAE REGISTER CONTROL, QUAD 

LS8-E PARALLEL CONT- WILL REPLACE M8329 

RC8/E BOARD 1 QUAD 6,5 

RC8/E BOARD 2 QUAD 8,5 

PC8/E BOARD 3 QUAD 8,5 

RC8/E BOARD 4 QUAD 8,5 

TIMING GENERATOR FOR 8/E W STOP CLOCK INPUT, CAN REPLACE M833Q, QUAD 8,5 (KM8-F) <ECO»0 INTO M8330) 

IK 12 BIT PROM « CONT ♦ 256 WORDS R/W, (INTEL 1702 REPROGRAMMABLE ROM), NEEDS *5V * -ISVi QUAD 8,3 

M8349 WITH ONLY 256 WORDS OF PROM 

M8349 W IK 12-BjT PROM ONLY 

M8349 W 312 12-BIT PROM ONLY 

M8349 WITH ONLY IK 12 BIT PROM « NO SWITCH START LOGIC 

POSITIVE BUS INTERFACE CARD FOR PDP8-E 

FASTER M833, REPLACES M835, QUAD 

M8350 MODIFIED FOR TERRADYNE IC TESTER 

MASS BUS INTERFACE, CARD 1 

MASS BUS INTERFACE, CARD 2 

MASS BUS INTERFACE, CARD 3 

MASS BUS INTERFACE, CARD 4 

MARS (MAJOR ACTIVE REGISTERS « STATUS BITS) PANEL DRIVER, QUAD 

KEY OPTIONI MATCHES KEYS TO MEM ADDRESS REGISTER & HALTS, QUAD 

RX01 OMNIBUS INTERFACE 

DATA BREAK BUS INTERFACE CARD FQR PDP8*E 

FASTER M836, REPLACES M836, QUAD 

MEMORY EXTENSION CONTROL FOR PDP8.E. ALSO TIME SHARE 

CP BOARD, HEX 

ASYNCHRONOUS CONTROL FOR DT8-E 

SYNC MODE INTERFACE CARD FOR 0P8«E 

PC04-BL * PC04-BM CONTROL (PC8-E, PC8*EA> 

M840 MODIFIED TO DRIVE PR68 

PR68-0 INTERFACE TO OMNIBUS, DOUBLE X 8,3, FOR PDPU*MA 

DATA PRODUCTS LINE PRINTER CONTROLi LP8-E 

XY PLOTTER CONTROL 

CONTROL FOR CALCOMP 936, XY8-F, QUAD 

GDI CARD READER CONTROL 

M843 WITH DEVICE CODE OF 33 & 37 

TIMING * CONTROL FOR VS8-E 

CHARACTER GENERATOR FOR VA8-E 

PUSH DOWN LIST CONTROL, KH8-E 

ROM, MI8-E» ALL DIODES IN 

ROM FOR MJ8-EA HIGH/LOW SPEED PAPER TAPE RIM 

ROM FOR MI8«ECi TC08 BOOTSTRAP 

ROM FOR MJ8»EDi RK8 BOOTSTRAP 

ROM FOR MI8-EE TYPSET RIM LOADER 

ROM FOR MI8-EF, EDU SYSTEM BOOTSTRAP, LOW SPEED 

ROM FOR MI8-EG1 EDU SYSTEM BOOTSTRAP, HIGH SPEED 

TD8-E BOOTSTRAP (MIBiEH) 



MODEL 
NO 



PROD 
LINE 



STATUS 

mo/y* 



DESCRIPTION! 



M847-YJ 8/E 

M847-YK 10 

M847-YL 8/E 

M847-YM TYP 

M847-YN TYP 

M848 8/E 

M8480 8/E 



M849 

M850 

M8501 

M8502 

M8503 

M8504 

M8305 

H8306 

M8507 

M8308 

M8S09 

M831 

M8597 

M8598 

M8399 

M860 

M861 

M8610 

M8611 

M862 

M863 

M864 

M865 



8/E 

8 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

CSS 

IPO 

10 

10 

10 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 

8/E 



M865-YA 8/E 
M865-YB 8/E 
M865-YC FS 
M8650 8/E 
M8650-YA 8/E 
M865Q-YB FS 
M8651 CSS 
M8652 8/E 
M8652-YA 8/E 
M8652-YB 8/E 
M8652*YC 8/E 
M8652-YD CSS 
M8652*YE TPL 
M8653 8/E 
M8655 8/E 
M8655-YA TPL 
M8655-YB TPL 
M8655-YC TPL 



M866 

M867 

M868 

M869 

M869-YA 

M870 

M871 



8/E 
8/E 
8/E 

a/E 
CSS 
12 
12 



DES 
ENGR 

NR 5 7*73 RK8/E BOOTSTRAP (MI8-EJ) 

KE 5 6/73 CR8 BOOTSTRAP FOR DC72 

LT 3 9/73 TU60 BOOTSTRAP (MI8-EL) 

JDl 3 9/74 TYPESET DECTAPE BOOTSTRAP 

JDL 1 2/74 TYPSET RK8/E BOOTSTRAP 

LN 5 POWER FAIL DETECT & AUTO RESTART, 8-E, QUAD 

LN 6 9/72 IMPROVED M648, USED ONLY WITH M8330 

ADL 3 RFI SHIELDi 8-E, QUAD 

WH 5 EIA FULL DUPLEX LEVEL CONVERTERi W076 PINS, PIN K MUST BE -13V 

DH 1 9/71 TELEX INVERTER, DBL X 8,5 (W941) 

DH 1 9/71 TELEX DIALER, QUAD X 8,5 (W94Q) 

JTN 2 11/71 DP11/DMA CONTROL CARD, QUAD X 8,5, WIRE WRAPPED 

JTN 2 11/71 DQS11-A REGISTER CARD, QUAD X 8,5, WIRE WRAPPED 

JTN 1 6/72 0QS11-D REGISTER CARD, QUAD 8,5, WIRE WRAPPED 

JTN 1 6/72 DQS11 CONTROL CARD, QUAD 8,5, WJRE WRAPPED 

JLM 3 5/74 READER INTERFACE & CONTROL (3 PORT ASYNC MUX), RT90, QUAD 8,3 

JLM 3 3/74 KEYBOARD ENCODER MODULE, DOUBLE 8,5 

JLM 3 1/7* INDICATOR MOD, 24 LIGHTS ON 1 1/16" CENTERS, 12, 6y CT 

FE 5 BUS RECEIVER & 8 BIT ADDRESS DECODER FOR DD02 

RCR 1 4/74 D xi0 CONTROL, HEX 

RCR 1 4/7* DX10 I/O INTERFACE, HEX 

RCR 1 4/74 DX10 CHANNEL BUS INTERFACE, HEX 

LN 5 6/73 REAL TIME CLOCK, DK8-EF, 8-E, QUAD 

BT 1 2/71 256 WORD R/W, 8-E, QUAD, DRIVERS, DECODE 

BT 1 2/71 256 WORD STACK BOARD 

BT 1 6/71 M8610 WITH CORE STACK ATTACHED 

BT 1 2/71 256 WORD R/W SENSE, INHIBIT, 4 DATA REGISTER, 8/E, QUAD 

AW 5 2/72 12 CH DIGITAL I/O (DR8.EA) 

ADL 7 9/73 MULTIPLEX INTERFACE FOR VS8-E 

RBR 7 9/73 CONSOLE TELETYPE CONTROL. 110 BAUD, KL8-E, QUAD X 8,5 

RBR 1 8/70 3,50 BAUD, KL8-EB 

RBR 1 3/71 300 BAUD M865 

EB 1 6/72 M865 FOR PMK02 CASSETTE 

RBR 5 REPLACEMENT FOR M865, QUAD X 8,5 

RBR 5 12^71 REPLACEMENT FOR M865.YA 

EB 1 9/72 TTY CONTROL, PMK02-B 

BV 3 4/71 CONSOLE TTY CONTROL, DIF DEVICE CODE FOR TTY (40 & 41) 

RBR 5 2/7* DOUBLE BUFFERED ASYNCH DATA CONTROL, QUAD X 8,5, KL8-FA, HO BAUD 

RBR 4 5/7>5 M8652 150 BAUD, KL8-FB THRU -FG 

RBR 4 5/74'M8652 134,5 BAUD, KL8-FH 

RBR 4 5/7^ M8652 (14,746 MHZ CRYSTAL), KL8-FJ 

WE 3 12/71 M8652 WITH 13,107 MHZ CRYSTAL (FOR 100 BAUD) 

MI 1 6/7*5 M8652, 4800 BAUD, KL8-FL, COMMUNICATES W DLU-C 

RBR 4 2/7* MODEM CONTROL, KL8-M 

RBR 4 2/7* KL8-J, QUAD, 110 TO 9600 BAUD CQNT, 20 MA & EIA 

JG 3 1/7* M8655 W 4,435 MHZ XTAL FDR 1050 BUAD 

JG 3 1/74 M8655 W 3,0735 MHZ XTAL FOR 66,6 BUAD 

JG 3 1/7* M8655 W 2,621 MHZ XTAL FOR 56,86 BAUD 

RBR 5 5/73 EIA LEVEL CONVERTERS FOR M839 <DP8*E> 

OF 7 5/7^ INCREMENTAL TAPE CONTROL (TR8.EA) 

DA 5 1/72 DECTAPE CONTROL, SIMPLE, (TD8.EA) 

AC 5 11/71 POINT PLOTTING SCOPE CONTROL SECTION 1, (VC8-E), QUAD X 8,5 

MS 1 7/72 MODIFICATION FOR HP130C SCOPE (10 USEC INTENSIFY PULSE) 

SNT 5 5/73 IMPLEMENTS SIMPLE CLOCK IN PDP12 

1 10/70 2 16 BIT REGISTERS, 1 4 BCD FOR BINARY-BCD-BINARY CQNVi NEEDS M872, DOUBLE X 5 
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MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENCR 




MQ/Y* 


M872 


12 




1 


10/70 


M873 


11 


OR 


4 


2/74 


M873-YA 11 


OR 


4 


2/7« 


M880 


8/E 


RH 


5 


5/73 


M881 


B/E 


WH 


7 


9/73 


M882 


8/e 


ADL 


5 




M833 


8/E 


ADL 


6 


2/7Z 


M8830 


8/E 


ADL 


5 


1/72 


M884 


8/E 


JK 


5 




M885 


8/E 


AW 


5 


5/7*5 


M886 


8/E 


WH 


7 


9/73 


M890 


periph 


JH 


5 




M8901 


PERIPH 


JH 


2 


2/74 


M8902 


PERIPH 


JH 


4 


4/74 


M8903 


PERIPH 


JH 


4 


4/74 


M8904 


PERIPH 


JH 


4 


4/74 


M8905 


PERIPH 


JH 


4 


3/74 


M8906 


PERIPH 


JH 


2 


1/74 


M8907 


PERIPH 


MQ 


4 


5/74 


M6908 


PERIPH 


HD 


4 


5/74 


M8908- 


'YA PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M8909 


PERIPH 


HD 


2 


2/74 


H891 


PERIPH 


HDM 


5 




M8910 


PERIPH 


JH 


2 


2/74 


M8911 


D ERIPH 


JH 


2 


2/7« 


M8912 


PERIPH 


JH 


4 


4/74 


M8913 


PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M8913- 


■VA PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M8914 


PERIPH 


HD 


1 


4/74 


M892 


PERIPH 


MOM 


5 




M893 


PERIPH 




7 


1/71 


M894 


PERI p H 




7 


1/71 


M895 


PERIPH 




5 




M896 


PERIPH 


JH 


5 


11/71 


M897 










M898 


PERIPH 




1 


8*70 


M899 










CONNECTORS & TERMINATORS 




M900 


8 




5 




M9000 


COM 


RAC 


5 


2/74 


M9001 


PERIPH 


JH 


2 


3/74 


M9001- 


>YA PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M9001- 


-YB PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M9001- 


'YC PERIPH 


HD 


2 


3/74 


M9002 


PERIPH 


JH 


2 


4/74 


M9003 


QC 


EF 


3 


1/7* 


M9004 


QC 


EF 


1 


6/73 


M9005 


10 


su 


1 


8/73 


M9006 


10 


su 


2 


9/73 


M9007 


QC 


IR 


1 


9/73 


M9O08 


TPL 


AJM 


1 


10/73 


M9009 


TPL' 


AJM 


I 


40/73 


M901 


CAT 




5 
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YD, -YE, -YF, -YHj DDlli QUAD 8,5 (BM873-YA) 



CHECK, K68-E, 
(VC8-E), QUAD 



QUAD X 
X 8,5 



6,5 



DESCRIPTION 

CONTROL FOR M87l 

UNIBUS RESTART W SPACE FOR 4 ROMS, EA 256X4, QUAD 

UNIBUS RESTART W 128 WORD ROM, INCLUDES M792-YA, -YB, 

256 WORD ROM, 8-E, QUAD, (USES C643) (MR8-EA ) 

AUTOMATIC PRIORITY INTERRUPT, 8,5 QUAD, KF8-E 

PEAL TIME CLOCK, LINE FREQUENCY (DK8-EA) 8,5, QUAD 

REAL TIME CLOCK, CRYSTAL, (DK8-EC) 8,5 QUAD, 3 FREQ CHOJCE, REPLACED BY ^8330 

M883 WITH 4 FREQ CHOICE 

REDUNDANCY CHECK, CRC , LRC 8 VRC GEN 4 

POINT PLOTTING SCOPE CONTROL SECTION 2, 

1024 WORD ROM, 8-E, QUAD, USES G642 

MOTION CONTROL FOR TU10, DOUBLE X 5 

DATA SYNCHRONIZER, TU16, QUAD 8,5 

TM02 TAPE CONTROL, PE, QUAD 

TM02 TAPE CONTROL, COMMON MODE, HEX 

TM02 TAPE CONTROL, NRZI, QUAD 

TM02 MAINTENANCE REGISTER, QUAD 

TM02 16-BIT FIDDLER, QUAD 

1 H854, 15 LINES TO PINS, 5 DRIVEN IN BOARD, DOUBLE 8,5, TMC2 

1 H854, 12 LINES RECEIVED ON CARD, 28 BROUGHT OUT, QOUBLE 8.5, TM02 
M8908 WITH TERMINATOR RESISTORS 
TM02 MASS BUS INTERFACE, HEX 
CRC « WRITE GATING FOR TUlO, DOUBLE 
TU16 LOGIC * WRITE BOARD, HEX 8,5 
TU16 SLAVE CLOCK, MOTION DELAY, DOUBLE 8.5 
TU16 SLAVE TEST FUNCTION GENERATOR, DOUBLE 8.5 

2 H854, 10 LINES DRIVEN FROM BOARD, 20 LINES BROUGHT OUT, TU16 
M8913 WITH TERMINATOR RESJSTORS 
TM02 18-BIT FIDDLER, HEX 

GAP TIMING * READ PARITY, FOR TUlO MASTER 
9 TRACK WRITE BUFFER FOR TUlO, *LOGJC VERSION OF M?63 
7 TRACK WRITE BUFFER FOR TUlO, ♦LOGIC VERSION OF M?64 
READ & WRITE TIMING FOR TUlO MASTER, DOUBLE 
CRCC CHECKER FOR TUlO 

1 8*70 DELAY SELECTOR FOR TU10-C,-D 



CONNECTOR TO 8/1 CONSOLE, 30 SIGNALS, 2 GNDS, TTL BUFFERING 

GRANT CONTINUITY BOARD FOR UNIBUS SLOTS IN CB11, DOUBLE 2 3/8 

BUS CONNECTOR, 2 H854'S BUSSED TOGETHER, ALL SIGNALS COME OUT, DOUBLE 8,5, 19 LINES JUMPERED TO GROUND 

M9001 WITH 8 LINES GROUNDED 

M9001 TERMINATED 

M9001-YA TERMINATED 

BUS TERMINATOR, 1 H854, DOUBLE 8,5 

DOUBLE MODULE TO FLAT MYLAR (40 SJGS), ALL PINS, ROOM FQR RESISTORS TO *5, GND, 4 IN SERIES 

1 H856, 2 H854, CAN BE WIRED TO ANY CONFIGURATION, TU60 XOR 

MA20 TERMINATOR, SAME PINS AS M9006, DOUBLE 8,5 

WA20 S BUS CABLE BOARD, 2 3M CABLES, 40 SI6, DOUBLE 6,5 

33 1000-OHM RESISTORS TO *5y 

H854 TO 36 PINS, A, B, UU, VV NOT CONNECTED, SINGLE 5 (5409209) 

H854 TO 36 PINS, M, N, P, S NOT CONNECTED, SINGLE 5 

FLAT MYLAR CABLE CONNECTOR, 10 OHMS IN A2,B2,Ul * VI, 2 CABLES 



MODEL 
NO 

M902 1! 
M902»YA 8 
M902-YB 8 



PRQQ 
LINE 



CAT 
CAT 
8 

CAT 



M903 

M904 

M905 

M906 

M906-YA 12 

M907 CAT 

M908 CAT 

M908-YA 15 

M908-YB 11 



M909 
M910 
M9100 

M911 



CAT 
CAT 
MOO 
15 



M911-YA SSCA 



M912 

M913 

M914 

M915 

M916 

M917 

M9170 

M918 

M919 

M9190 

M9191 

M920 

M9200 

M921 

M922 

M923 

M924 

M925 

M926 

M927 

M929 

M9290 

M930 



CAT 

MQD 

15 

CAT 

15 

CAT 

10 

CAT 

11 

10 

11 

11 

11 

12 

CAT 

PERIPH 

CSS 

11 

CAT 

11 

11 

10 

11 



M930-JA 11 
M930»YA 11 
M9300 11 



M931 
M932 
M933 
M934 
M935 
M936 
M937 
M938 
M939 
M940 
M941 
M942 



10 

10 

CAT 

12 

3/E 

8/C 

8/E 

9 

a 

14 

PERIPH 
IPS 



DES 
ENGR 

HL 
MA 
MA 



MOOR 



DV 

OR 

OCB 

OCB 

OCB 

HL 

OPS 

DCB 

DV 

DCB 

FA 

DCB 

JD 

DCB 

CRB 

STP 

KA 

CRB 

SW 

LG 

DCB 

CV 

PJ 

DCB 

CA 

CRB 

STP 

PJ 

?J 

KA 

SJ 

SU 

FF 

AR 

AW 

PC 

PG 

PG 

MI 

MIPP 

AR 



STATUS 

MQ/Y« 



DESCRIPTION 
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6 1/71 TERMINATOR, 18 100 OHM RESISTORS, M903 & M904 CONNECTIONS 

5 18 470 OHMS RESISTORS {MB TERMINATORi 8 * BUS) 

5 6 100 OHM * 12 470 OHM RESISTORS ( TERMINATES ACi JQP| QN 8 * BUS) 

5 FLAT MYLAR CONNECTER, 18 SIGNALS, 14 GND PINS 

5 COAX CONNECTOR,- 2 9-C0NDUCT0R COAXES, M903 PINS 

5 SPECIAL RIBBON CABLE CONNECTOR, DF32 

5 CABLE TERMINATOR, 220 QHMS TO *9V, CLAMPED TO 3V I GNDi M903 PINS 

5 5/73 M906 WITH NO 220 OHM RESISTORS 

5 M906 WITH CLAMPS ONLY TO GND 

5 RIBBON CABLE CONNECTOR, 10 OHMS IN A2,B2,U1 «V1, ALL OTHERS STRAIGHT THRL 

2 1/70 RF09 MAINTENANCE CARD, REPLACES CABLE To RS09 
5 5373 M908 WITH HANDLE 

5 TERMINATOR, 18 68 3HM RESISTORS TO GND, FOR 15 I/O BUS 

5 TERMINATOR, 18 68 OHM RESISTORS TO + 5V, FOR 15 I/O BUSi PRCC END 

5 5/73 2 H854 ON SINGLE 8.5 CARD 

6 1/71 TERMINATOR, 18 100 OHM RESISTORS TO *5V, FOR 15 MEM BUS 

3 1/73 M911 W 1.2K RESISTORS 

5 I/O BUS CARD, 36 PAIRS, M904 CONNECTIONS 

7 7/69 (NEVER MADE), 6 TERMINATORS, PIN COMPATIBLE WITH M520| 53C, 620, & 630 
5 CABLE CONNECTOR, RF09 TO PATCH PANEL 

5 35 WIRES TO PDP-15 CONSOLE WITH PULL-UP RESISTORS 

5 35 WIRES TQ PQP15 CONSOLE WITH *5V CLAMP DIODES 

5 M904 WITH RIBBON CABLE COMING IN EITHER SIDE, FOR MM15 

5 9/73 M917 W SPLIT LUGS S CLAMP ON SIDE 2 

5 M901 WITH CABLE COMING OUT EITHER SIDE BUT JUMPERS IN Ul * VI, NONE IN A2 & 82 

5 5/73 ii EXTERNAL BUS, 2 60-WIRE MYLAR, DOUBLE, 2.5, 56 SIGNALS, 14 GND PINS 

1 6/73 M919 WITH *5 ON AA2, BA2 

1 9/73 M919 W SIDE 14 2 INTERCHANGED 

5 5/73 73 WIRE MYLAR, 11 INTERNAL BUS, 2 BOARDS 1" APART, M919 PINS, DOUBLE 

5 5/73 M920 W BOARDS 0,5" APART 

5 DEVICE CODE SELECT JUMPER MODULE, FOR 3 JOT'S 

5 5/73 M901 WITH JUMPERS INSTEAD OF RESISTORS FOR INDICATOR BUS, NOT TO BE USED ON BOTH ENDS OF ANY CABLE 

5 TU56 OPTION CONNECTOR, REPLACES WQ32 WHEN READER/WRITERS ARE IN TU56 

7 4/72 24 LINES IN, ROOM FOR SERIES & SHUNT COMP TO COMMON 

5 SHORT M903 WITH NO SLOTS, RIGHT ANGLE 

5 M901 WITH 100 OHMS IN SERIES WITH SOME OF THE PINS 

5 SHORT RIGHT ANGLE M904, FOR DDU-R, SINGLE X 3,75 

5 5/73 MIRROR IMAGE OF M919 FOR OTHER END OF CABLE 

1 6/73 M929 WITH *5 ON AA2, BA2 

5 TERMINATOR FOR PDP-11 BUS, (M919 PINS), 120 DHMS TO +3V, 1000PF ON BF1 & BF2, DOUBLE 2 3/8 

1 7/72 SYSTEM-TESTED M930 

1 8/73 M930 W EXTERNAL CABLE FOR +5V « GND 

4 7/73 UNIBUS B TERMINATOR (M930 + NPR LOGIC) 

5 1/72 15 TERMINATORS, 2K TO *5V, CLAMPED AT *,75 & *3V, M903 PINS EXCEPT 9 INDICATOR OUTPUTS, KJ10 
1 11/69 DOUBLE HEIGHT M901 WITH CABLE CLAMPS IN MIDDLE * HANDLES ON END 

5 20 RIBBON CABLE LUGS, ALL STRAIGHT THRU, SP FOR SHUNT CQMP TO GND DR JUMPER SEL VOLT BUS 

5 ROBOT CHEMIST CABLE CONN, 14 CH, ATTENUATORS, AMPS 

5 VARIATION OF M920 FOR 8/E INTERNAL BUS, DOUBLE 

5 PDP8-E INTERNAL BUS CONNECTOR 

5 MIRROR IMAGE M936 

5 5/73 ^903 CONNECTIONS WITH 18 3K LOADS CLAMPED TO -3V 

5 5/73 M906 WITH IK RESISTORS INSTEAD OF 220 OHMS 

5 M933 PINS, 10 GND, 10 SIG WITH 82 OHMS TO +5Vi SINGLE 

5 5/73 JUMPER/EXTENDER BOARD FDR TU56 

5 M930 ETCH, DIFFERENT RESISTORS, DD02 



MODEL 


PROD 


DES 


STATUS 


NO 


LINE 


ENCR 




MO/Y* 


M943 


15 


WL 


5 


5/74 


M944 


IPO 


MORO 


5 


5/74 


M945 


IPO 




5 




M946 


IPS 




5 




M947 


10 


su 


5 


11/71 


M948 


10 


su 


5 


11/71 


M949 


10 


SU 


5 


11/71 


M950 


10 


SU 


5 


11/71 


M951 


CSS 


cv 


3 


2/74 


M9S2 


10 


ATT 


5 


5/7^ 


M9S3 


8/E 


PG 


5 




M954 


B/E 


PG 


5 




M953 


8/E 


PG 


5 




M956 


10 


su 


5 


1/72 


M957 


CAT 


DCB 


5 




M957-YA 


LDP 


PS 


5 


1/72 


M957-YB 


PERIPH 


PM 


5 


2/74 


M958 


PERIPH 




2 


8/70 


M959 


11 


KK 


5 




M960 


8/e 


PK 


5 


11/71 


M961 


8/E 


PK 


5 


11/71 


M962 


16 


RVN 


5 




M963 


PEPIPH 


WHO 


5 




M9630 


PE*IPH 


wwo 


5 


10/74 


M964 


PERIPH 


PM 


1 


11/70 


M963 


PERIPH 


CAY 


1 


11/70 


M9650 


PERIPH 


PNH 


2 


4/74 


M966 


19 


HL 


5 




M967 


PERIPH 


PM 


1 


11*70 


M968 


11 


PJ 


5 




M9680 


11 


BPF 


4 


2/74 


M969 


10 


DREW 


5 


11/71 


M970 


8/E 


RBR 


5 


1/72 


M9700 


COM 


WRS 


5 


2/74 


M971 


8/E 


RBR 


5 


4/72 


M9710 


CSS 


JLM 


3 


1/74 


M9711 


CSS 


CV 


1 


11/74 


M972 


11 


ss 


5 




M973 


11 


ss 


5 




M9730 


11 


AJM 


1 


10/74 


M974 


11 


ss 


5 




M975 


11 


REL 


3 


11/71 


M976 


11 


CA 


3 


2/72 


M9760 


11 


OV 


4 


2/74 


M977 


LDP 


FS 


5 


2/72 


M978 


11 


ER 


5 


2/72 


M9780 


TPL 


MI 


4 


8/74 


M979 


11 


ER 


3 


3/72 


M980 


11 


CA 


5 


1/72 


M981 


11 


CRB 


4 


5/74 


M982 


13 


ERP 


5 


4/72 


M983 


PERIPH 


OJ 


5 


2?72 


M984 


11 


DR 


3 


5/74 


M984-YA 


11 


OR 


3 


5/73 


M988 


10 


JRP 


3 


11/72 



DESCRIPTION 

M903 WITH CABLE COMING OUT EITHER SIDE 

BUS TERMINATOR FOR AM07 

EXTERNAL BUS CONNECTOR FOR UDC. M935 CONNECTIONS * Al * Bl GND 

MIRROR IMAGE M945 

INDICATOR ORIVER, 24 CKTS, CABLE OUT BACK 

24 RESISTORS TO CABLEi 4 RESJSTORS TO COMMON POINT, COMPANION TQ M947 

9 INDICATOR DRIVERS, 18 SIGNALS, FOR K! CONSOLE 

9 RESISTORS TO CABLE, 9 R TO COMMON, 18 RC FILTERS, COMPANION TO M949 

SELECTABLE CLAMPS MODULE, 12 CKTS, M906 PINS, (LOW VOLUME MODULE) 

27 LEVEL TERMINATORS, CLAMPS AT +.75 « 3.25V 

40 CONDUCTOR 3M CABLE TO M903 CONNECTIONS, ,05 SPACINGi USED ON BC08J-XX (18 SIGNALS) 

2 40 CONDUCTION 3M CABLES TO M901 CQNN.,10 OHMS IN A2|B2,Ul,Vii ,03 SPACING ' 

1 40 CONDUCTOR, CABLE TO W077 CONN,, 10 OHMS IN A2.B2, PC8-E 
18 130 OHMS TO *3.0V, M903 PINS 

8,5" LONG M908, NO HANDLE, CABLE CLAMP LOCATION ON SIDES i END 

M957 WITH DIFFERENT VALUE RESJSTORS 

M937 W HANDLE, OHMS IN A2, 10 OHMS IN B2, Uli Vl (RS03) 

♦BUS TERINATOR, 32 OHMS TO GNDi DIODE CLAMPS, SINGLE X 5 

22 FORKED LUGS ON SHORT BOARD FOR RIBBON CABLE, CRll 

COMMAND CABLE CONNECTOR FOR TU56 

DATA CABLE CONNECTOR FOR TU56 

RT K-BUS TERMINATOR, REQUIRED TO TERMINATE RTM BUSi DOUBLE X 5 

CONNECTOR FOR LA30 PRINT HEAD (14 COND) 

CONNECTOR FOR LA30L PRINT HEAD (15 COND) 

TERMINATOR FOR DECPACK 

HEAD CABLE CARD FOR LA30 

HEAD CABLE CARD FOR LA36 

18 60-OHM RESISTORS TO *2,5V, M903 PINS 

40 CONDUCTOR 3M CABLE* RIGHT ANGLE, ALL PINS BROUGHT OUT, D THRU P, DOUBLE X 8,5 

JUMPER BOARO FOR DR11-B TESTING 

M968 JUMPER BOARD FOR DR11-S TESTING WITH CKT FOR INCREASING DELAY BETWEEN CYCLES 

24 LEVEL TERMINATORS LIKE M9S? * 1 THERMISTOR 

H854 MTD QN SINGLE X 8,5 CARD, ACCEPTS BC03C & BC01V 

M970 W SPLIT LUGS INSTEAD OF H834, USED QN BC05M-XX 

H854 MTD QN SINGLE X 8,5 CARD, ACCEPTS BC08R 

M971 W 2 10-POS * 2 SPOT SWITCHES (RT90) 

ONE PUSH BUTTON * 1 OPDT SWITCH, RT90 MAINTENANCE MQDULE, SINGLE 8,5 

CABLE CONNECTOR, 2 FLAT CABLES, SINGLE X 8,5,M901 W 10 OHM IN A2 4 B2 ONLY 

TTY MAT-N-LOCK, 3 PINS 

6-INCH M973 

DM11 MAINTENANCE JUMPER BOARD 

DOUBLE FLIP CHIP TO 2 H854, M903 CONNECTIONS 

M919 WITH SPLIT LUGS 

8,5 M976 W FILTERS 

RIGHT ANGLE M933, SINGLE X 3,75, CABLE ON V SIDE 

CONTROL END OF PR6B-D CABLE 

M978 ETCH, CONTROL END OF PR68-A CABLE W FILTERS (70-05063) 

CONTROL END OF PP67-D CABLE 

0R11-A TEST BOARD 

M920 INTERNAL BUS JUMPER WITH M930 TERMINATIONS, 2 BOARDS 1" APART 

TERMINATOR FOR CR13, SINGLE X 3, USES W964 ETCH 

ALL SIDE 1 PINS TO FORKED LUGS, OBL X 8,5, 2 ROUND CABLES OUT V SIDE, RKC5 

M902 WITH 51 OHM RESISTORS 

M984 WITH 2 PINS SHORTED & 1 RESISTOR REMOVED 

2 BOARDS 0,5 TO 0,75 APART- AMP PINS « SOCKET MAKES STRETCHABLE JUMPERS 
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MODEL PKQO DES STATUS DESCRIPTION 185 

NO LINE ENGR MQ/Y* 

M989 8/E GHL 5 l/7« TEMINATOR FOR 8/E TQ TUIO-M CABLE 

M990 PERIPH NF 1 5/72 RS03 BUS INPUT CONN, 3M CABLE, 40 SlG, AA2-AD2, 9A2-BQ2, ASl-ASVi BS1-BSV NOT USEOi DOUBLE 8,5 

M991 PERIPH NF 1 5/72 RS03 BUS OUTPUT CONN) BUS CABLE USES M990 ON ONE ENQ, M991 ON OTHER, DOUBLE 8,5 

H992 PE«I p H NF 1 5/72 TERMINATOR, PINS LIKE M990i M991, 75 OHMS TO *3,6v> DOUBLE 8,5 

M993 TPL SG 4 5/73 r«8«E CONTROL CASLEi 2 3M, 42 SIGNALS, 38 6ND 

M994 8/E DA 4 5/73 40 COND 3M CABLE TO M901 PINS, 10 OHMS IN A2, 82, Ui, VI 

M995 OC ALB 2 5/74 3 H854 ON DOUBLE 8,5, 22 SIG EACH 

M996 LDP AW 4 5/73 3 LAYER (MIDDLE LAYER GROUND SHIELD), FRONT * BACK PANEL INTERCONNECTIONS t LPS, HEX 8,9 

M997 PROE DS 3 4/74 H854 ON DOUBLE X 5 MODULE, ALL PINS BROUGHT OUT 

M9970 11/05 RAA 5 1/74 M997, H854 FACING EDGE A, DOUBLE 8,5 

M998 FS EB 3 11/7$ M999 W FINGERS INSTEAD OF H807, SINGLE 5 (USE M9980 FQR OTHER END OF CABLE) 

M9980 TS EB 3 11/7J M998 FOR OPPOSITE END OF CABLE 

M999 FS EB 2 9/73 H807 ON SINGLE X 5 CARD FOR 2 3M CABLES, Ft F2 Nl N2 JUMPER GND (USE M9990 FOR OTHER END OF CABLE) 

M9990 FS EB 3 10/7? M999 FOR OPPOSITE END OF CABLE 

R-SERIES MODULES, GATES 

R001 CAT 5 DIODE NETWORK, 7 DIODES, BOTH ENDS BROUGHT TO PINS 

R002 CAT 5 DIODE NETWORKi 5 GROUPS OF 2 DIODES, CATHODES COMMON 

R012 15 OV 5 DIODE NETWORKi USES R002 BOARDi REVERSES DIODES, ANQDES COMMON 

R107 CAT 5 7 INVERTERSi 1 WITH EXPANSION NODE 

Rill CAT 5 3 2-INPUT GATES, EXPANDABLE, OPEN COLLECTOR, 3 CLAMP LOAD RESISTORS 

R1110 10 ATT 5 1/73 Rill w 2MA FAN-IN * 6534-C TRANSISTORS, SINKS 63MA 

R113 CAT 5 5 2-INPUT GATES 

R1130 10 ATT 5 1/73 RH3 W 2MA FAN-IN « 6534-C TRANSISTORS, SINKS 63MA 

R121 CAT 5 2 2-IN, 1 3-IN, 1 4-INPUT GATES 

R122 CAT 5 LOGICAL COMPLIMENT OF R121 

R123 CAT 5 INPUT BUS GATE, 6 GATES, 1 INDEP INPUT, 1 PAIRED COMMON INPUT 

R131 CAT 5 EXCLUSIVE OR, 4 CKTS, OUTPUT JS -3V IF INPUTS ARE THE SAME 

R141 CAT 5 AND/NOR GATE, 7 SETS OF 2. INPUT AND GATES NORED TOGETHER 

R151 CAT 5 BINARY-OCTAL DECODER, 6 INPUTS ♦ AN ENABLE, 8 OUTPUTS 

R152 10 6 4/67 (OBS), R151 WITHOUT CLAMP LOADS, SEE B152 

R181 CAT 5 DC CARRY CHAIN, 6 INTERCONNECTED DIODE GATES ♦ 1 INVERTER 

FLIP-FLQPS 

R200 CAT 5 SET-RESET FLIP-FLOP 

R201 CAT 5 RS FF WITH 3 SET & 2 RESET DCD GATES 

R202 CAT 5 DUAL FF, DIRECT CLEAR, COMMON SET, 1 SET & 1 RESET DCD GATES EACH 

R203 CAT 5 TRIPLE FF, DIRECT CLEAR, SET DCD GATES FOR EACH 

R204 CAT 5 QUAD FF, DIRECT SET FOR EACH, DIRECT CLEAR FOR 2, COMMON FOR 2 

R205 CAT 5 DUAL FF, COMMON DIRECT CLEAR, 3 DCO GATES EACH 

R210 8 WH 5 PDP8 ACCUMULATOR, DOUBLE SHE 

R211 8 WH 5 MB, PC, MA (PDP8), DOUBLE SIZE 

R212 8 WH 5 MQ (PDP8), 2 FF'S, SR, SL, READ-IN, CLEAR 

R220 8 WH 5 3 BIT SR, PARALLEL READ-IN, DJODES OUT FOR DETECTING ALL C'S IN R1H NODE 

R284 8 WH 5 OUADRAFLOP, PDP8, 4 STABLE STATES 

DELAYS 

R302 CAT 5 2 ONE-SHOTS 

R303 CAT 5 INTEGRATING QNE-SH^T 

CLOCKS 



MODEL PROD OES STATUS DESCRIPTION! 18* 

NO LINE ENGR MO/Y* 

R401 CAT 3 VARIABLE CLOCKi 30 CPS TO 2 MC 

R405 CAT 5 CRYSTAL CLOCK, 5 KC TO 2 MC AVAILABLE 

R406 15 Dv 5 CLOCK FOR PDP9/Li 1,5 USEC 

R407 15 OV 5 PDP9 PARITY CLOCK, 1,2 USEC 

R408 3 5 PDP8 CLOCK 

R409 15 5 PDP9 CLOCK, 1 MC 

R450 8 WH 5 CLOCK FOR USE WITH TELETYPE, FIRST PULSE COMES 1/2 PERIOD LATE 

R451 10 SU 5 TELETYPE CLOCK* FOR FASTER TELETYPE, OTHERWISE AN R430 

OUTPUT CONVERTERS 

R601 CAT 5 PULSE AMPLIFIER, 6 DCD GATES, 100 OR 400 NSEC PULSES 

R602 CAT 5 PULSE AMP, 2 CKTS, 2 DCO GATES 4 1. DIODE INPUT EACH, 10Q OR 400 NSEC PULSES FROM ONE 

R603 CAT 5 PULSE AMP, 3 CKTS, 1 DCD GATE * 1 DIODE INPUT EACH 

R613 8 WH 5 R603 THAT CANNOT BE TRIGGERED FROM OUTPUT, WITH 5 MA LOADS 

R623 12 RI 3 5/7*3 R603 WITH 400 USEC PULSES, USES R603 ETCH, RETROFIT FOR LINC-8 

R650 GAT 5 ?US DRlVERi 2 CKTS, 2 INPUTS 8 NODE 

R663 10 ATT 5 2/72 8163 W DEC 6534C (6 2-INPUT NANQS, 1 INPUT/GATE * I INPUT/GATE PAJR, 2 MA FAN.JN) 

S SERIES MODULES, GATES 

S107 8 5 R107 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

Sill 8 5 Rill WITH 5 MA CLAMP LOADS 

8113 10 1 (NEVER RELEASED), R113 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

S123 8 5 R123 WITH 2 MA FAN-IN 

3151 8 5 R151 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

S181 8 5 3/7« DC CARRY CHAINi 6 INTERCONNECTED DIODE GATES ♦ I INVERTER 

FLIP-FLOPS 

5202 8 5 

5203 8 5 

5205 8 5 

5206 15 DV 5 
S284 8 5 

PULSE AMPLIFIERS 

S802 8 5 R602 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

S603 8 5 R603 WITH 5 MA CLAMP LOADS 

S623 12 RI 5 PULSE AMPLIFIER, R603 ETCHi 400 NSEC PULSES 

W*SERiES MODULES, CLAMP LOADS 

W002 CAT 5 15 2 MA CLAMPED LOADS, USES W005 BOARD 

W005 CAT 5 15 CLAMPED LOADS, BOARD USED ON W002 

W006 10 15 5 MA CLAMPED LOADS WITH DIODES ALSO TO GND 

W010 5 15 10 MA CLAMPED LOADS TO -15V 

CABLE CONNECTORS 

W011 CAT DCB 5 W021 AMPUTATED BY 1 3/4" 

W012 10 5 " ~ 



R202 WITH 5 MA CLAMP LOADS 




R203 WITH 5 MA CLAMP LOADS 




R205 WITH 5 MA CLAMP LOADS 




DEC 4258, 12K, 82 PF, 10 MA CLAMP LOADS, 


2PF 


R284 WITH 5 MA CLAMP LOADS 





WU21 AMPUTATEy HT 1 *f*" 

FLEXPRINT INDICATOR CABLE, -15 *15 SIGNAL, PDP10 

WORD SINK STACK CONNECOTR, W016 BOARD, PDP10, 2 1/2 MEM 

DIGIT STACK CONNECTOR, PDP10, 2 1/2 D MEMORY, MODIFIED W015 u 



W013 10 5 

W014 10 5 DIGIT STACK CONNECTOR, PDP10, 2 1/2 D MEMORY, MODIFIED W015 LAYOUT 



MODEL PROD 


DES 


STATUS 


NO LINE 


ENGR 


MO/YH 


W015 13 




5 


W016 15 




5 


W017 9 




5 


W018 CAT 




5 


W019 15 




6 


W020 MOO 




5 


W021 CAT 




5 


W022 CAT 




5 


W023 CAT 




5 


W024 CAT 


DCB 


5 


W025 




5 


W026 8 




5 


W027 *QD 




5 


W028 CAT 




5 


W029 




1 


W030 PERIPH 


WH 


5 


W031 CAT 


DCS 


5 


WQ32 PERISH 




5 


W033 CAT 


DCB 


5 


W034 




5 


W035 




3 


W036 12 


CL 


5 


W037 15 


DV 


5 


W038 15 


DV 


1 


W039 






DRIVERS 






W040 CAT 




5 


W.041 MOD 


DQANE 


6 


W042 CAT 




5 


W043 CAT 




5 


W050 CAT 




5 


W051 CAT 




5 


W052 MOD 




5 


W053 IPS 




1 9/67 


W054 MOO 




5- 


W060 






W061 CAT 




5 


W061-YA SSU 




3 2*69 


W062 MOD 


OOANE 


6 


CONNECTERS 






W070 8 




5 


W071 15 




5 


W072 12 




5 


WQ73 12 




5 


W074 8 




6 


W075 




5 


W076 8 




5 


W077 8 




5 


W078 15 




5 


W078-YA CSS 


RBW 


5 1/72 


W080 CAT 




5 



GNDICiF,J»L»N»RiU 



DESCRIPTION! 

DIGIT STACK CONNECTORi PDP9 

WORD SINK STACK CONNECTOR, PDP9 MEMORY, DOUBLE 

DRIVE CABLE CONNECTORi PDP9 MEMORY, DOUBLE 

18 LINE RIBBON CABLE CONNECTOR, SERIES DIODE, W020 BOARD 

(OBS), SIGNAL CABLE CONNECTOR, P0P7 EAE 

INDICATOR CABLE CONNN, 18 RIBBON CABLE, 1,5 K RESISTORS 

SIGNAL CABLE CONN, 19 WIRE RIBBON, 9 HOT, 10 GND, SIG|D,E,H,K,M,P,S,T, V . 

W021 EXCEPT 9 100 OHM SHUNT TERMINATORS FROM EACH SIGNAL WIRE TO SHIELD 

18 LINE RIBBON CABLE CONNECTIONS, COMPONENT SPACE NEAR PINS A « B, OTHERS STRAIGHT THRU 

CONNECTOR CARQi 220 OHM RES IN A 4 B, SHORT TO OThERSi C & V GND 

32 SPLIT LUGS, 4 SLOTS, DOUBLE SIZE, MEMORY PADDLE BOARDS USED FOR W075 

CONNECTOR CARD INDICATORS, DIODES IN A THRU Ni WIRES IN REST, WJRE COMES OUT TOP OR BOTTOM 

W020 WITH WITH 3K RESISTORS 

W021 WITH LUGS FOR SERIES OR SHUNT R OR D IN SIGNAL LEADS 

W021 WITH CABLE COMING OUT BOTTOM 

DEC TAPE CONNECTOR 

FLEXPRINT W021 

5 SHIELDED TRIPLES, DEC TAPE SIGNAL CONNECTOR, DOUBLE HEIGHT 

FLEXPRINT, W023 CONNECTIONS ON "A" SIDE, SIDE ENTRY CABLE 

FLEXPRINT W024 

FLEXPRINT, W024 WITH 100 OHM SERIES RES 

SAME AS W026 FLEXPRINT, USED ON W037 

FLEXPRINT W027, USES W036 BOARD 

FLEXPRINT W028 

FLEXPRINT W029 



2 SOLENOID DRIVERS, 2 INPUTS PLUS A NODE, 0,6 AMP MAXi SIM TO 4113*4681 

(OBS), SOLENOID DRIVER, 3 CKTS, OUTPUT 48V 250 MA MAX 

4 10 AMP DRIVERS, HIGH CUR CONNECTIONS BY TAPER TAB AT HANDLE END, COMMON HEAT SINK FOR 4 CKTS 

2 SOLENOID DRIVERS, 2 AMP MAX, PIN COMP WJTH W040 EXCEPT 2 MORE GND PINS 

7 INDICATOR DRIVERS, 30 MA -20V MAX 

7 INDICATOR-SOLENOID DRIVERS, 100 MA -15V MAX 

8 INDICATOR DRIVERS, USES PIN A AS INPUT, FOR EDUCATIONAL MTNG PANEL 
9/67 10 INDICATOR LAMPS ON DOUBLE HEIGHT, SIGLE THICKNESS 

100 MA DRIVERS, 30V, CLAMPS ON PIN V, R107 CONNECTIONS 
(RESERVED FOR LOW-CURRENT VERSION OF W061) 
4 RELAY DRIVERS, 250 MA, +55V MAX 



187 



(OBS), PHOTON-COUPLED DRIVER, 1/4 AMP, 55V, SLOW SWITCHING 



TELETYPE CABLE CONNECTOR, PDP8 

POWER CONNECTOR, DOUBLE BOARD, KEYED TO FAN HOUSING, PDP9 
LINC 8 TO SCOPE CABLE CUNNECTQR, DOUBLE, 3 OUTPUT CABLES 
LINC 8 TO LINC TRANSPORT CABLEi DOUBLE 

(OBS), LINE TERMINATOR CONNECTOR, 8 500 OHM, 5 WATT RES, DOUBLE, USED IN 683 
CONNECTOR, 32 SPLIT LUGS, DOUBLE SIZE, ONLY ONE HANDLE (BOTTOM) 
TELETYPE CONNECTOR, FROM POS LOGIC 8/1, LOGIC EQUJV TO WC70 
10 OHMS A * B, OTHER STRAIGHT THRUi FLEX PRINT, CABLE AT END 
W076 WITH AMP CONNECTOR INSTEAD OF CABLE 
1/72 W078 MODIFIED TQ PROVIDE ADJ CURRENT FOR A DISTANT TTY 

2 ISOLATED AC-DC SWITCHES, PHOTQTRANSISTORS CAN SWITCH 25C MA, 135V 



MQOEL 
NO 



PROD 
LINE 



DES 
ENGR 



STATUS 
MO/Y* 



DESCRIPTION 



188 



W092 5 CABLE CONNECTOR WITH BALUNS, CONNECTIONS OP W022 WITH IOC OHM TERM, 9 CKTSi FORKED LUGS 

BUS INTERFACE MODULES, MAINTENANCE BOARDS v 



WlOO 
W101 
W102 
W103 
W104 
W105 
W106 
W107 
W108 
W109 
WHO 
W112 
W113 
W122 
W123 
WHO 
W131 
W132 
W133 



10 
10 
10 

CAT 

15 

10 

10 

10 

CAT 

15 

10 

10 

10 
8/E 

11 
11 
10 
11 



W134-YA FS 
W134-YB FS 



WW 

su 



su 

KE 

JO 

SU 

LK 

JO 

JO 

SU 

BD 

HRL 

HRL 



5 7 EMITTER FOLLOWERS. 6 10 BgS TQ R SERIES GATES 

5 10 BUS DRIVERi SIM TO 4657 

5 MEMORY BUS TRANSCEIVERi 1665 TYPE 

5 PDP8 DEVICE SELECTOR 

5 PDP9 10 BUS MULTIPLEXER CONTROL 

1 7/68 CROWBAR, PDP10 I/O BUS, IN PERIPHERALS 

5 8/7Z PRIORITY INTERRUPT GRANT 

5 I/O RECEIVER, P0P10, 7 CHANNELS 

5 DECODER DRIVER, 8 CKTS, USED IN P0P8-S MEMORY 

5 PDP9 DEVICE SELECTOR 

4 7/73 WlOO FOR MFlO 

1 4/69 W i02 WITH 70 TO 100 NS PULSE WIDTH 

1 10/6« W103 WITH 600 US WIDE PULSES 

5 5/73 PULSED BUS TRANSCEIVER, PJN COMPATIBLE WITH W102 ft W112, >LOGIC IN, 
5 11/71 W103 WITH PA REPLACED WITH DC AMP (OUTPUT PULSE * IQP PULSE) 

5 MAINTENANCE BOARD 1> 28 LIGHT DRIVERS, PLUGS INTO KA11 

5 MAINTENANCE BOARD 2, 28 LlGHTSi 4 SWITCHES, PLUGS INTO W130 

5 4/72 MEMORY BUS TRANSCEIVER, KJ10, N£G BUS, 4 CKTS, SIM TO W102 

5 5/73 DOUBLE MAINTENANCE BOARO 1 (2 W130'S> 

5 1/74 CONN 4 PWR SUPPLY FOR 60H2 LINE MONITOR BL01-A 

5 1/7* CONN ft POWER SUPPLY FOR 50HI LINE MONITOR BL01-B 



•BUS, -LOGIC OUT 



INDICATOR LIGHT ASSEMBLIES « QRIVERS 



W200 
W201 
W210 
W250 
W251 
W252 
W253 
DELAYS 

W300 
W301 
W306 
W310 



MOD 

10 

10 

CSS 

CSS 



8 

10 

10 

MTST 



WH 

WH 

DQANE 

KE 

WW 

LQ 

LO 



DO 



12/6* 9 LIGHT INDICATOR ASSEMBLY 
12/6* 18 LIGHTS INDICATOR ASSEMBLY 

8/67 (OBS>, 10 SCR SHIFT REGISTER 

12 INDICATOR DRIVERS, FLEX PRINT, GND ft 
H/70 63 BIT 1 WORD DIODE ROM, DOUBLE X 5 
10/7-5 MOUNTING BOARD FOR 40 LEDS 

9/7*5 W252 W 20 SWITCHES 



•15V FROM MALI END 



6/73 TAPPED 800 NS DELAY LINES WITH 50 NS TAPS, 3 OUTPUT AMPLIFIERS, REPLACED BY W301 

TAPPED 800 NS DELAY LINE, PIN CQMP WITH W300 BUT DIFFERENT INPUT LOADING AND IMPROVED MARGINS 
U/65 6 BIT DELAY PROGRAMMER 

200 NS DELAY LINES, 4 ON B310 BOARD 



UDC PADDLE BOARDS, DECTAPE ATTENUATOR, JUMPER BOARDS 



W400 IPS 
W400-YA IPG 
W400-YB IPG 
W400-YC IPG 
W401 PERIPH 
W402 IPG 
W402-YA IPG 
W402-YB IPG 
W402-YC IPG 
W403 IPfi 
W403-YA IPG 



DEB 

RG 

BWH 



RG 
RG 
DEB 



5 PADDLE BOARD FOR UDC (DDOD W ISOLATE PWR, USED ON W73Q.W733, W74Q-W743, M802-M807, REPLACED BY W406 

2 5/71 W400 WITH CONTACT RC CKTS (12) 

5 5/73 W400 WITH 10 USEC TIME CONSTANTS IN ALL CKTS 

3 5/73 TO BE USED WITH M635iYA « INDUCTIVE LOADS 
5 DECTAPE ATTENUATOR FDR G882 « G888 

5 PADDLEBOARD FOR UDC (DD01), W COMMON PWR, USED ON W730-W733, W740-W743, M802-M807, REPLACED |Y W406 

2 5/71 W402 WITH 10 USEC TIME CONSTANT TO W730-YBi W732-YB 

2 10/71 W402 FDR A SPECIAL UOCH, PADDLE BO USED WITH W73i«YB 

3 2/7* SPECIAL W402 FOR TRW 

5 PADDLE BOARD FOR UDC (DDOD, FOR RELAY DRIVER M684 TO M$|7, fO BE REPLACED BY W406 

2 5/71 SIGNAL CONDITIONING BD, 120 VAC INPUT, 24VDC OUT TO W?3QiYA 



MODEL 
NO 

W404 
W405 
W406 
W410 



PROQ 
LINE 

11 
IPS 
IPS 
IPO 



DES 
ENGR 

SS 

9WH 

FE 

MORQ 



STATUS 
MQ/Y* 



DESCRIPTION 
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INPUT CONVERTERS 



W300 
W501 



CAT 
CAT 



W501-AB MOD 



W302 
W503 
W504 
W505 
W506 
W507 
W908 
W509 
W510 
W511 
W912 
W513 
W514 
W515 
W516 
W317 
W519 
W520 
W521 
W522 
W523 
W332 
W533 
W570 
W590 
WS91 
W592 
W594 



MOO 
10 

10 

10 

10 

10 

CAT 

CAT 

CAT 

PERIPH 

10 

10 

PS 

PS 

10 

CAT 

10 

10 

CSS 

CAT 

CAT 

MOD 

CAT 

10 

8 

8 



DOANE 
DOANE 



DOANE 
SU 

DREW 
DREW 



MJS 
DREW 
DREW 
DREW 

DREW 
DREW 
CV 



su 



OUTPUT CONVERTERS 



W600 
W601 
W602 
W603 



CAT 
CAT 
CAT 
CAT 



W603.-YA IPS 



W604 
W6Q5 
W607 

W612 



15 
DIS 

CAT 
8 



W612-YA 10 



W620 
W621 
W640 
W6?0 



10 
10 

CAT 
MOD 



su 



AR 



5 JUMPER. N2 TO R2i 2-1/2 NO HANDLE 

2 7/72 PADDLE BOARD, UDC, ISOLATED RELAY DRIVER. USED WITH M68S, M6S7 

5 3/7* PADOLE BOARD, W400, W402, W403 COMBINED 

5 2/74 PADDLE BOARD FOR UDC/DDOU AC INPUT CONDITIONING, QUAD 5, USED ON W740-W743 



NEG LEVEL CONVi 
POS LEVEL CONVi 
NEG LEVEL CONVi 
POS LEVEL CONVi 



3V OUT 
3Vi « -3V OUT 

♦1,6 CR 0,8V, FOR USE WITH TTL, & -3V OUT 



HIGH IMPEDANCE FOLLOWER, 7 CKTS 

SCHMITT TRIGGER, */-lOV IN, « -3V OUT 

W501 MODIFIED FOR AUTOMATIC TQTALISATQRS 

PHOTON-COUPLED TRIGGER, 2 SCHMITT-LIKE CKTS FOR 48 VDC OPERATION 

(DBS), PHOTON-COUPLED TRIGGER 

INITIAL TRANSIENT DETECTOR, A SCHMITT, DELAY, 10 MS BLACKOUT 

LOW VOLTAGE DETECTDR, MEASURES *10 & «15V 

LOW VOLTAGE DETECTOR, P0P6, MEASURES AC, -10, ♦10,-19, 3 OUTPUTS IN ORDER 

LOW VOLTAGE DETECTOR FOR MElO, MEASURES ♦5,*5,-l5, -13, ALL REGi-15,+10 UNREGi DOUBLE 
6/70 HIGH VOLTAGE DETECTOR FOR MA10 
2/72 3 PHASE AC LOW VOLTAGE OETECTOR 

POS LEVEL CONVi 3 CKTS, THRESHOLDS OF 0,*1, CR *2Vi * 
2 CKTS, THRESHOLDS OF 0,-1,-2, OR ■ 
7 CKTS, THRESHOLDS OF 
6 CKTS, USED IN TU55 
6 CKTS, 100 OHM INPUT 
6/73 LOW VOLTAGE DETECTOR « CONNECTOR 
5/7J 3 PHASE LOW VOLTAGE DETECTOR, SINGLE 6, FOR 863 
5/7*5 CROWBAR, USED WITH W516, SINGLE 6, FOR 863 
2/72 POWER SEQUENCE & CROWBAR 

COMPARATOR, 3 DIFFERENTIAL CKTS, 100 MV RESOLUTIONi LIKE 1501 LEVEL CONV 
8/7*3 *5V * -13V LOW VOLT DETECTOR, 16 *5y INPUTS, RS10, SINGLE X 3 
2/74 CROWBAR FQR OSll, SINGLE 5 
10/7* LOW VOLTAGE DETECTOR, CROWBAR OUTPUT (-7V TO GND) » ♦4,79V, SINGLE 5 

DUAL AC-COUPLED SENSE AMPLIFIER, USED ON P0P8-S 

DUAL RECTIFYING SLICER, WAS G803 

EIA INPUT CONVERTER TO TTL, 4 CHANNELS 

IBM N LINE TO DEC CONVERTER, 5 CKTS, 6 OR 12 MA 

POS BUS TQ DEC CONV, FOR MEMOREX, TO *3V, 8 MC, 

IBM 360 BUS TQ DEC CONVERTER <NON-lNVERTING) 

IBM 360 TO DEC (INVERTING) 



3 CHANNELS, PIN COMP WITH W592 



NEG LEVEL AMPLIFIER, LIKE 1667, 3 INVERTING CKTS 

POS LEVEL AMPLIFIER, 3 INVERTING CKTS 

BIPOLAR LEVEL AMPLIFIER, 3 CKTS, EIA LINE INTERFACER 

POS LEVEL AMPLIFIER, 7 CKTS 

W603 WITH 15K TO -15V REMOVED, FOR INTERFACING WITH VIDAR AF04 
3/67 EMITTER FOLLOWER, 7 CKTS, TO DRIVE BURROUGHS DISC 

POS LEVEL AMP, 4 CHANNELS, + 3V INTO 50 OHMS, FOR X * Y TO REMOTE DISPLAYS 

3 PULSE CONVERTERS, POS OR NEG 70 NS 2,5 V PULSE OUT 

DUAL PA, B602 PINS, 120 & 320 NSEC, DIODE OUTPUT FOR "OR" BUS 
5/73 W612 LESS 2 OUTPUT DIODES 

(QBS), SYMMETRY CONTROL* TU79 

(DBS), REFERENCE GENERATOR, TU79 

3 PULSE CONV, POS DR NEG, 400 NSEC OR 1 USEC 2,5V PULSE OUT 

EIA LINE DRIVER, 4 CKTS, *3V IN 
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NO LINE ENGR MO/Y* 

W671 11 JER 5 3/7* 20 MA LOOP TO- CIA CONVERTER 

W672 11 JER 5 11/71 ADAPTER MQDULEi H313A TO MATE N LOCK 

W680 MTST 1 3/69 BUS DRIVERi 2/3 1693 

W681 8 5 SCOPE INTENSIFIER FQR 34 DISPLAY 

W682 LDP HL 5 SCOPE INTENSIFIER, TQ *3V STEP, DELAY 50 TO 300 NS# PULSE WIDTH 400 NS (FOR VR12 « VR14) 

W683 LDP HL 5 12/71 SCOPE INTENSIFIER FOR VR12, VR14, & VR20 

W684 LDP HL 5 l/7« SCOPE INTENSIFIER FOR VR14 W VT40 IN CT40 SERIESi 8 INTENSITY LEVELS 

W690 CAT 5 DEC TO IBM N LINE CONVERTER, 4 CKTS, 6,12, OR 20 MA 

W691 CSS 5 DEC TO CDC CONVERTER, 3 CHANNELS, */-20 MA 

W692 8 5 DEC TQ ISM 360 BUS DRIVER 

W693 10 5 DEC TO CTUL CONVERTER 

W694 8 5 DEC IBM 360, POSITIVE OR 

W695 CSS 1 4/6» DEC TO BELL 300 SERIES DATA SET DRIVER, 5 CHANNELS. >23MA INTO 100 OHMS, >1V OFFI <5MA,,8V 

FILTERS, TRANSMITTERS, RECEIVERS, REGULATORS 

W7000 10 00V 1 8/7-5 AUX PWR SUPPLYi KHO, SUPPLIES *13V 30MA, *5V U, -15V 100MA TO 864 

W700 CAT 5 SWITCH FILTER, 6 CKTS, SIM TO 1703, USED ON W710 

W700-AD MOD RC 5 H700 MODIFIED FOR AUTOMATIC TQTALISATORS 

W701 8 5 INPUT NETWORK, FOR POPS CARD READER 

W701-YA CSS ABW 3 5/73 INPUT NETWORK, IBM 1502 INTERFACE 

W701-YB CSS ABW 3 5/73 OUTPUT NETWORK FDR IBM 1502 INTERFACE 

W702 10 *5 TELETYPE LEVEL CONVERTER FOR QC10B DATA LINE SCANNER 

W704 019 LH 5 *5V SUPPLYi 1 1/2 AMPS FOR' CHARACTER GEN VA38 

W7040 11/45 01 5 1/73 3V 2ENER 6 CAP TO 5ND TO GENERATE -12V FROM -15V 

W705 CAT 3 +3.6V POWER SUPPLY, UP TO 1,5 AMPS, SINGLE HEIGHT, 1 1/2" THICK 

W706 CAT 3 TELETYPE RECEIVER. 8 BITS, 11 UNIT CODE 

W706-YB SSU MUT 3 7/71 8-BIT, 5 UNIT STOP FOR PT08 

W706-YC SSU MUT 3 7/71 5-BIT, 1 UNIT STOP FOR PT08 

W7060 10 1 1/73 TELETYPE RECEIVER, 6 BITS, 8 UNIT CODE 

W707 CAT 5 TELETYPE TRANSMITTER, 8 BJT, 2 UNIT STOP CODE ONLY 

W707-YA CSS 2 5/69 7 BIT TTY TRANSMITTER 

W707-YC SSU MUT 3 7/71 5-BIT TRANSMIT. 1.5 UNIT STOP FOR PT08 

W7070 10 1 1/73 TELETYPE TRANSMITTER, 6 BITS, 8 UNIT CODE 

W708 CAT 5 TELETYPE COMMUNICATIONS ADAPTER 

W709 MOO AR 5 DIVIDE BY 16/64 COUNTER. FOR TELETYPE MODULES 

W710 8 MI 5 SWITCH FILTER, USES W700 BOARO 

W711 8 Ml l SWITCH FILTER 

W712 15 DV 5 SWITCH MODULE, 2 FORM C MICROSWJTCHES, « -3V. RF FILTERED 

W713 10 6 (DBS), SWITCH HLTER, W700 WITH LOWER VALUE, TU79 

W714 15 5 SWITCH MODULE, 2 FORM C MICROSWJTCHES, NO CKTS. 9/J MEMORY 

W715 CSS RW 2 1/69 12 CHANNEL SWITCH FILTER. PASSIVE FILTER 4 AMPLIFICATION, * SCHMITT 

W716 MOD AR 7 3/73 8 BIT TELETYPE RECEIVER. REPLACES W706 

W716-YA 7 3/73 7 BIT CODE MOD. PT08B 

W717 MOD AR 7 3/73 8 BIT TELETYPE TRANSMITTER, REPLACES W707 4 W708 

SWITCHES, CONTACT SENSE « INTERRUPT 

W718 3 10 SWITCHES, * *3V OUT 

W719 15 LH 5 4 DPST SWITCHES, 4 IN TO 1 OUT. 2 TIMES, VT04 

W720 IPC 5 12/69 CONTACT SENSE, 4 CH, 6V» INDAC 

W721 IP6 5 CONTACT SENSE. 4 CM, 24V 

W722 IPS 5 CONTACT SENSE. 4 CH. 48V 

W723 IPS MORO 5 CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 6V 

W724 IPS MORO 3 CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 24V 
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NO LINE ENGR MQ/Y« 

W725 IPS MQRQ 5 CONTACT INTERRUPTS, 4 CH, 48V 

W726 PERIPH RBL 3 4 DC U DIFFERENI ATJNG SWITCH FILTERS FOR ♦ LOGIC* IN TUIO 

W727 IPS EK 6 4/71 INPUT PROTECTORi 6 CKTS 

W730 IPS FE 5 12 BIT CONTACT SENSE FOR DDOl, 8,5, QUAD 

W730-YA IPS DEB 2 5/71 W730 WITH 24V RELAYS 

W730-YB IPS DEB 2 5/71 W730 WITH JUMPERS IN PLACE OF RELAYS 

W731 IPS FE 5 16 BIT W730 

W731-YB IPS 2 10/71 W731 W/0 RELAY FOR A SPECIAL UDClli USED WITH W402-YB 

W732 IPS FE 5 11/71 12 SIT CONTACT INTERRUPT FOR DDOl, 8,5, QUAD 

W732-YB IPS RC 2 5/71 W732 WITH JUMPERS IN PLACE OF RELAYS 

W733 IPS FE 5 11/71 16 BIT W732 

W734 IPS 5 2/72 16-BIT GENERAL PURPOSE COUNTER FOR UDC, QUAD, 8,5 

W735 CSS JE 3 10/73 2 XMTRS WITH PULSE XFMRS, * 1 IC XMTR 

W736 CSS JE 2 6/72 2 RCVRS W PULSE XFMRS, + 1 IC RCVR 

W740 IPS MQRQ 5 5/73 12-BIT SOLID STATE CONTACT SENSE, QUAD X 8,5, USES PADDLE BOARD, JDC8 

W7400 SSCAN OLM 3 3/73 g BIT SOLID STATE CONTACT SENSE, FROM BERG, FINGERS HANDLE END FOR BUS, GUAO 8,5 

W7401 SSCAN OLM 3 5/73 x BUS TERMINATOR (USED WITH W740O) QUAD 

W7402 SSCAN QLM 3 6/73 8 BIT RELAY OUTPUT BOARD, CONTACTS TO BERG, FINGERS HANDLE END FOR BUS, QUAD 

W7403 SSCAN DLM 3 9/73 12-BIT COUNTER, CONTACTS TO BERG, FINGERS HANDLE END FDR x BUS, QUAD 

W7405 SSCAN AAM 3 9/73 WATCHDOG TIMER, X 3US, QUAD 

W7408 SSCAN AAM 3 9373 x BUS REPEATER & TERMINATOR 

W741 IPS MQRO 5 5/73 16-BIT W740, UDC11, UDC15 

W7410 IPO RG 1 2/7« 16 BIT SOLID STATE DC CONTACT SENSE, W7430 ETCH, ICMDC-IA, HEX 

W7411 IPO RG 1 2/7* 16 SIT SOLID STATE AC CONTACT SENSE, W7430 ETCH, ICMAC-U, HEX 

W741-YA IPS RG 2 1/72 W741 WITH AN INPUT TRANSISTOR INSTEAD OF OPTIC COUPLER 

W742 IPS MORO 5 5/73 12-BIT SOLID STATE CONTACT INTERRUPT, QUAD X 8,5, USES PADDLE BOARD, UDC8 

W743 IPS PJS 5 5/73 16-BIT W742, UDCil, UDC15 

W7430 IPS RG 1 2/74 j.6 BIT SOLID STATE DC CONTACT INTERRUPT, W7431 ETCH, ICMDC-I8, HEX 

W7431 IPS RG 1 2/7« 16 BIT SOLID STATE AC CONTACT INTERRUPT, W7431 ETCH, JCMAC-IB, HEX 

W7440 IPS' RG 1 2/7« ^ SIT GENERAL PURPOSE COUNTER, ICMDC-OC, HEX 

W750 8 5 TELETYPE MULTIPLEXER 

W751 TPL MI 1 11/70 GEN PURPOSE REGULATOR, (USES LM309K) 

POWER SUPPLIES 

W760 PS GP 2 11/72 5V 10A SUPPLY, 115/230VAC, ACLO, DCLO, DOUBLE 8,5, QOUBLE THICK 

W761 PS SP 2 H/7Z -15V 2A, FLOATING 15V 2A, 115/230VAC, ACLO, DCLO, DOUBLE 8.5 DOUBLE THICK 

W762 PS GP 2 11/72 *20V 3A, FLOATING 5V 1A SUPPLYi 115/230VAC, ACLOi DCLOi DOUBLE 8.5, DOUBLE THICK 

W770 PS 1 4/73 QC TO DC CONVERTER, *5V 1A IN, */- 15V 100MA OUT 

RELAY MODULES 

W800 CAT 5 2 FORM A REED RELAYS, SIM TO 1803 

W801 6 (DBS), RELAY MUTIPLEXER, REPLACED BY W802 

W802 CAT 5 RELAY MULTIPLEXER, 8 REED RELAYS 

W803 CSS 6 5 HGM MERCURY RELAYS (CLAIRE), DRIVEN BY W051 

W804 CSS 1 l/6« 8 BISTABLE HG FORM C RELAYS IN MATRIX 

W805 15 6 2 FORM C RELAYS, 15V, NO OTHER PARTS, 360 INTERFACES, 25C MA 

W807 CU 5 FORM A, 1 AMP 250V, DOUBLE THICK 

W808 CU 5 2-2 FORM A, 1/8 AMP 250V 

W809 CU 5 4 FORM A, 1/8 AMP 250V 

W810 CSS 2 11/69 CONTACT SENSE, 6 RELAYS 

Well 11 TS 1 8/70 SOLID STATE "RELAY REPEATER" FOR REMOTE HY WITH READER CONTROL 

W812 CSS RJS 1 10/71 QT02-C RELAY BOARD, 4 FORM C RELAYS, -15V, DOUBLE X 5 

W813 CSS BMW 5 5773 QT02-FA RELAY BOARD, SWITCHES 4 UNIBUS LINES TO OFF LINE, BUS A, OR BUS E 
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CSS *MW 

SSCAL KB 

CSS FA 

TYR JW 



CONNECTORS 

W841 10 

W850 15 

W851 10 

W852 10 

W853 S 
W853-YA 8 

W834 10 

W835 10 

W856 10 

W857 10 

W858 10 



AC 

RL 
SU 
MM 
MM 
KE 
K£ 



3 1/74 DT02-FB RELAY BOAROi SWITCHES 4 UNIBUS LINES TO OFF LJNEi BUS A, BUS B t CR BUS C 

3 6/72 RELAY BOARD, 9 LINES, OFF, BUS A QR BUS 8, DOUBLE 8,5 

4 2/74 UNIBUS GRANT RELAY MODULE, DOUBLE 9 

4 4/74 11 POLE 2 POSITION RELAY MODULE, 3V 450MA COIL 



6 1/2 W831 FOR 9 COAX 

5 CONNECTOR, 2 DOUBLE BOARDS WITH W021 LAYOUT, FRAME, HOLD-DOWN SCREW 

5 CONNECTOR, SIM TO WS30, W831 \S CARD * COMPONENTS! BC1Q IS ASSEMBLY 4 CABLE 

5 W831 WITH NO COMPONENTS, USED IN BC10C-XX, USES W851 BOARD 

5 EIA INTERFACE, 6 OUT & 4 IN, */-6V. LOGIC & *3V. CABLE OUT BACK TO MODEM 

5 W853 WITH JUMPERS * HANDLEi NQ CABLE 

5 W850 WITH NO COMPONENTS, RP10 

5 W851 RELAYED OUT FOR EASIER COAX CONSTRUCTION 

5 W855 WITH COMPONENTS ON SIDE 2 (DIP ETCH) 

5 5/74 DUAL W021 WITH LUGS NEAR TO PJNS, USED IN BC10H, BC10J 

5 5/74 W837 WITH LUGS ON SOLDER SIOE, USED IN BC10H, BC10U 



NON COMPONENT BOARDS S MISC 



W900 

W9000 

W901 

W9010 

W9011 

W9012 

W9013 

W902 

W903 

W904 

W905 

W906 

W907 

W930 

W931 

W940 

W941 

W942 

W943 

W944 

W945 

W946 

W950 

W951 

W952 

W953 

W954 

W935 

W936 

W937 

W960 

W961 

W9610 

W9611 



11/45 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

QC 

MOO 

11/45 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

11 

8/E 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

PERIPH 

PERIPH 

PERIPH 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

8 

8 

8/9 

8/B 

MOO 

15 

CAT 

QC 



DV 

EWB 

EG 

RJMC 

RJMC 

RMC 

EWB 

RM 

DOANE 

DV 

NF 

NF 

NF 

DV 

DS 

RC 

RC 

RC 

RC 

KF 

KF 

DL 

RC 

RC 

RC 

RC 

DA 

DA 

EA 

EA 

RC 

RF 
EWB 



5/74 
4/74 

11/72 
6/74 
6/74 
5/74 

10/74 
4/74 

1/74 
2/7^ 
9/74 
2/74 

2/71 



1/74 
1/74 
1/74 



3/72 
3/72 
2/74 
2/74 
8/74 
8/74 



3/74 
4/74 



4 LAYER, DOUBLE X 
4 LAYER HEX 1.5JNC 
XOR TESTER I/O BOA 
CMT LOAD BOARO #1, 
CMT LOAD BOARD #2i 
CMT AOAPTERi OUAD, 
4 LAYER HEX LOAD B 
2 150 MA LAMP DRIV 
D/A, COMPARATOR, F 
4 LAYER HEX X 8,5 
SHIELD BOARD, C2 G 
SHIELD BOARD, AC2i 
SHIELD BOARD, ACS. 
SINGLE 36 PIN BLAN 
WIRE WRAP PINS ON 
WIRE WRAP PINS ON 
W940 EXCEPT HOLES 
W940 EXCEPT SOCKET 
W940 EXCEPT SOCKET 
W945 EXCEPT HOLES 
WIRE WRAP PINS ON 
WIRE WRAP PINS ON 
W940 EXCEPT HOLE F 
W950 EXCEPT HOLES 
W930 EXCEPT SOCKET 
W931 EXCEPT SOCKET 
WIRE WRAP PINS ON 
W954 WITH SOCKETS 
WIRE WRAP QUADi 24 
W956 W SOCKETS 
MSI MOUNTING BOARD 
2 16 PJN I/C MOUNT 
2 16-PIN I/C MOUNT 
SINGLE 16 PIN ECL 



SPACE FQR 3Q 16- * 4 24-PIN IC'S, QUAD X 8,5 

50-09C45 



8.5 EXTENDER BOARD 
H EXTENDER 
RD, QUAD 8,5 

QUAD 

QUAD 

4 H807 HANDLE END. 4 H807 IN MIDDLE* WIRE WRAP 
DARD, EA PIN TO EITHER INNER LAyER 
ERS, SINGLE 2,5 
OR H903 

EXTENDER BOARD 
ND, SINGLE 8,3 

BC2 GND. DOUBLE 8,5 

BC2, CC2, DC2 GND, QUAD 8,5 
K 8,5" MODULE 
SIDE 1, 5 H807 ON SIDE 2 

COMP SIDE, HOLES FOR 50 16-PIN JCIS, QUAD X 8,3, 
FOR 25 16-PIN IC'S, DOUBLE X 8,5. 50-09046 
S FOR 30 16.PJN IC'S, QUAD X 8,3. 50-09045 
S FOR 25 16-PIN IC'S, DOUBLE X 8,9, 9Qi09Q46 
FOR 36 IC'S, DOUBLE 8,5, 50-10218 
COMP SIDE, HOLES FOR 72 IC'S, QUAD 8.3, 30*10218 
COMP SIDE, HOLES FOR 108 IC(S, HEX 

OR 8 24 OR 16-PIN & 30 16-PIN IC'S. QUAD X 8.5. 50-09048 
FOR 4 24- OR 16.PIN * 15 16-PIN IC'S. DOUBLE X 8,5, 10-09047 
S INSTEAD OF HOLES 
S INSTEAD OF HOLES 
SIDE 1. HOLES FOR 8 24- OR 16-PJN, 49 16-PIN IC'S, 2 H854, HEX 8,5 

22-PIN HOLES, 8 16-PIN HOLES 

(2 14-16 PIN OR 1 24 PJN, ALL PINS BROUGHT OUT) 
, A2 *5V PIN 16, C2«T1 GND PIN 6. 90-08912 (M245 M191 M238 M397 M697 M1701 M83Q0) 

W *3V ON Ul « VI, ALL PINS OUT (M2001) 
BOARD MOUNT W LOAD PADS, +5V AS, VII -2V Bll -5,3V B2, Ul, 5010874, ALSO USED ON 
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W962 

W963 

W964 

W966 

W9660 

W9661 

W967 

W9670 

W9671 

W966 

W9680 

W969 

W9690 

W970 

W9700 

W9701 

W9702 

W971 

W972 

W9720 

W9721 

W9722 

W973 

W974 

W975 

W976 

W977 

W979 

W980 

W9800 

W981 

W982 

W983 

W984 

W985 

W986 

W987 

U989 

W990 

W991 

W992 

W993 

W994 

W994-YA CSS 

W994-Y8 CSS 

W995 

W996 

W998 

W999 



12 

15 

CAT 

8/E 

FS 

CLP 

8/E 

FS 

CL» 

MOO 

CAT 

MOO 

QC 

CAT 

PS 

PS 

PS 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

CAT 

yQO 

MOD 

MOO 

CAT 

11 

CAT 



DES 
ENGR 



SNT 

ERP 

PG 

RRB 

RC 

PG 

RRB 

RC 

RC 

sz 

RC 

RM 

GP 
GP 
GP 



SZ 

sz 
sz 
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KA 

DCB 



DCB 



CAT 
CAT 
PERIPH LEVINE 



CAT 

CAT 
CAT 

CAT 
CAT 
CAT 



CAT 



SZ 



CAT 
CAT 



EK 
AP 



DQANE 
DOANE 



MIOOO, MlOOli Ml002i Ml003i M2700| MSOOOi M6O0O, 4 LAYER SINGLE 5 

5 24 PIN I/C MOUNT WITH A2 (PIN 24) *5V « C2iTl (PIN 12) GND, BOARD 50-099C8A, ALSO USED FOR M155,MJL99 

5 2 14-PIN I/C MOUNT WITH A2 (PIN 14) +5 & C2, Tl GND (PIN 7), BOARD 50*08914 

5 2/72 GENERAL PURPOSE BLANK TERMINATOR FOR 28 PJNS, SINGLE X 5, BOARD 90-09733 

5 W967 WITH HOLES INSTEAO OF SOCKETS 

1 1/73 WIRE WRAP QUAD W 4 SETS OF HANDLE END FlNGERSi 1 H834, 37 16-PIN HOLES 

2 5/74 W966 W STANDARD HANDLES 

3 8,5 QUADi42 16-PIN SOCKETS! WJRE WRAPiCOMP SIDE, 2 TQP FJNGER SETS,H854|FCR E919, OFFSET HANDLES 

1 1/74 W9660 W SOCKETS INSTEAD OF HOLES 

2 5/74 W967 W STANDARD HANDLES 
5 8,5 QUAD W979 

2 9/72 8,5 HEX COLLAGE BOARD W 1 PIN/FJN6ER + 2 PINS/SOCKET LOCATION 
5 8,5 W979 

1 3/7*5 WIRE WRAP SINGLE 8,5,SPACE FOR 6 16-PIN ICi 40 WIRE FLAT MYLAR CONNECTOR 12-10023 

5 36 PINS, BARE BOARD, USED ON W971, SINGLE 5 

1 4/7* SINGLE 8,5 BLANK BOARD, 36 HOLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

1 4/74 DOUBLE 8,5 BLANK BOARD, 72 HOLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

1 4/73 QUAD 8.5 BLANK BOARD, 144 HOLES, EACH CONNECTED TO ONE FINGER 

5 72 PINS, BARE BOARD, USES W970 BOARD, DOUBLE 5 

5 8/72 36 PINS, COPPER CLAD BOARD, SJNGLE 5 

5 8/7* 36 PINS COPPER CLAD BOARD, SINGLE 8,5 

3 8/72 72 PINS COPPER CLAD BOARD, DOUBLE 8.5 
5 9/73 144 PINS COPPER CLAD BOARD, QUAD 8,5 
5 72 PINS, COPPER CLAD BOARD, DOUBLE 5 

5 36 PINS, HOLES ON 0,1" GRjD, CONTACTS ONLY, SINGLE 5 
3 DOUBLE, 72 PINS, HOLES ON 0,1" GRID, CONTACTS ONLY 

6 (OBS), STO SIZE 36 PIN PANEL, PLATED THRU HOLES, PLASTIC MODULE GRID 

6 (OBS), DOUBLE SIZE 72 PIN PAN£Li PLATED THRU HOLES, PLASTIC MODULE GRID 
3 DOUBLE HIGH, 72 PIN COLLAGE BOARD, SPACE FOR 18 16-PIN IC'S OR SOCKETS, 
3 MODULE EXTENDER 

3 2/7^ HEX EXTENDER <NQ FINGERS ON C, 0, E> FOR CB11 

7 (NEVER MADE), DOUBLE EXTENDER 
5 EXTENDER, SINGLE SIZE, 36 PINS 
5 DOUBLE EXTENDER, 72 PINS 

5 8,5 X DOUBLE EXTENDER BOARD 

5 SYSTEM MODULE ADAPTER 

1 10/6* W980 WITH 19 WIRE FLEXPRINT, 16 SIG ♦ 3 GNDS, DF32 

5 5/74 8,5 QUAD DOUBLE SjDE MODULE EXTENDER 

6 (OBS), DOUBLE SIZE F.C, WIRING CHECKER, SIM TO 4909 
5 BLANK MODULE, SPLIT LUG FOR EACH PIN, 18 PJNS 

5 DOUBLE SIZE BLANK MODULE* 36 PINS 

5 COPPER CLAD SINGLE MODULE, 18 PJNS 

5 DOUBLE SIZED COPPER CLAD, 36 PINS 

6 SINGLE SIZED VECTOR BOARD, 18 PINS 

3 12/6* WP3440A DIGITAL VOLTMETER TERMINATOR 

3 1/70 3 poTS, 3 CAPS, LODGE * SHIPLEY MARK CENTURY CONTROLLER 

6 DOUBLE SIZE VECTOR BOARD, 36 PINS 

1 SINGLE SIZE CLAD BOARD, PLATED THRU HOLES FOR 19 JdS « GOLD PLATED FINGERS, WHJTE HANDLE 

5 W994 WITH NEW HQLE PATTERN, WAS W994B BOARD 

5 W995 WITH NEW HOLE PATTERN, WAS W995B BOARD 



THE Y SERIES JS A GROUP OF MODULES OF PROPRIETARY DESIGN BY AND/OR FOR THE VARIOUS LISTED CUSTOMERS, 

Y150 LOGIC LAU 2 l/7« DUPQNT F, S, C, 

Y151 LOGIC LAU 2 l/7« DUPONT OFFSET CONTROL 
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NO LINE ENCR MQ/Y* 

Y152 LOSIC LAU 2 l/7« DUPQNT PHOTOMETER 



